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GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 
LEES6URG 
MONTEVALLO 
TALLADEGA 
MALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY 
ASMLANO  2  SSE 
AUBURN  AGRONOMY  FAI 
CAP*  HILL  2  NW 
DADEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HIGHTOtCO 
JORDAN  OAn 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 

rockforo  2  nnw 
hock  mills 
thuRlOh  dam 


06 


WAOLEY 


PRAIRIE 
CUBA 

DAYTON  I  N 

OErOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 


1  .76 

I  .02 

I  .32 
1 .64 
I  .55 
2.35 


D  .30 
D  .03 


0  .10 
D  .20 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT I  ON 


L  IvItiGSTOri  2  SW 

rwmoN  6  HE 

MftRrlSN   JUNCTION    2  Nt 

rWTMEHS  2  N 
MILSTtAO 

niNTta  3  NU 
nONTOOrCQT  USD  RP 
PEBarviLLE 
Pint  LEvtL 

SUTTLE 

UNI8N  SPHINGS  4  S 
UNIBNTOl^ 

UARRIQQ  LOCK  AND  DAM 


COflSVAL  PLAIN  C 

AB6EVII.1.E    1  NNU 
ALSERTft 
ANDALUSIA    I  NU 
ATrCBE 

aCATHJCE   1  E 

BOANTLEV 

BDEUTON  3  SSE 
BRUNOIOGE 
CAHOEN  3  NU 
CHATOn  4  N 

CLAIBOQNE 
CLArTON 

correc  springs  2  nu 

COTTQNTON 
ELBA 

ENTERPRISE 

eurnuLA  UILDLIFE  REF 
CvERGRCEN 
FRISCO  CITY 
GENEVA  2 

GE ORG  I  ANNA 
GILeCRTai«< 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOrC 

JACKSON 
KINS TON 
LOUISVILLE 
PCLVIN 
NEUTON 

OZARl^  6  NNU 
PINE  APPLE 
PITTSVIEU 
THOMASVILLE 
TROY 


GULF 

BAY  MINETTE 
CODEN 

DAUPHIN   ISLAND  . 
FniRHSPC  2  NC 
rtJBILE  USO  AP 

BDBERTSDALE 


DAY  OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


S.66 
3.66 
5.  M 
S 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOULOHING  STBTION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STflT  ION 

DAY  OF  MONTH 

RAGE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

to 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

ca 

30 

a 

■        •  • 

NORrHERN  VRLLET  01 

RTHENS  2 

nRX 

IB 

7 

26 
B 

31 
1 8 

35 
30 

42 
34 

42 

33 

36 
32 

33 
16 

40 
24 

3S 
ID 

25 
5 

29 
1 1 

36 
16 

49 

25 

44 

20 
-  2 

20 
1 

21 
2 

25 
7 

46 

10 

40 

17 

36 
17 

45 

29 

38 
27 

40 

20 

S6 
29 

55 
28 

25 
6 

40 
14 

35.4 
17.0 

BELLE  nlNH  2  N 

rtAx 

20 
7 

2B 

31 
1 8 

35 
30 

42 

33 

43 

33 

36 
32 

33 
21 

41 

23 

43 

I  3 

24 

7 

2B 
7 

39 
17 

51 
19 

45 

31 

44 

22 

22 
-  2 

21 
-  1 

20 
3 

25 
7 

36 
12 

39 
13 

37 
19 

46 

20 

38 
30 

40 

23 

S5 
27 

55 
30 

so 

7 

24 

7 

39 
12 

36.5 
17.0 

FRLKVILLE   1  E 

HAS 
M  I  N 

20 
g 

27 
g 

32 
17 

35 
30 

43 

33 

44 

33 

37 
32 

35 
19 

43 

22 

44 

12 

26 
6 

29 
6 

37 
1  3 

50 
24 

5D 
31 

46 

23 

25 
-  1 

22 
0 

18 
2 

25 
7 

39 
12 

43 

12 

3S 
17 

48 

21 

40 

29 

46 

29 

57 
30 

58 
32 

54 

2 

27 
2 

40 

12 

37.9 
16.9 

FLORENCE 

nRx 

29 
7 

39 
1  7 

33 
27 

41 

32 

44 

38 

39 
33 

38 
30 

40 

2 1 

42 

35 

41 

10 

26 
8 

37 
17 

42 

21 

43 

36 

45 

30 

42 

IS 

20 
-  1 

22 
12 

25 
3 

37 
19 

41 

15 

41 

19 

45 

21 

39 
34 

42 

27 

58 
26 

59 
26 

54 

22 

28 
6 

42 

16 

38 

15 

39.1 
20. S 

HUNTSVILLE  HSO  RP 

nAx 

26 
7 

31 
1 6 

38 

27 

43 

3S 

44 

37 

38 
36 

38 
26 

42 

22 

45 

33 

33 
I  I 

30 
8 

39 
17 

SI 
21 

48 
34 

43 

30 

31 
4 

21 
-  1 

21 
3 

2S 
2 

38 
20 

42 

13 

36 
17 

47 

19 

40 

33 

40 

26 

56 
21 

55 
33 

S3 
9 

23 
3 

40 

12 

33 
14 

38.4 

19.0 

nOULTON  2 

MAX 

2B 
B 

29 
1 6 

3S 
28 

41 

33 

45 

38 

39 
34 

37 
26 

43 

1 9 

43 
34 

43 

10 

30 
6 

39 
1  4 

51 
22 

46 

36 

46 

29 

36 
14 

23 
-  I 

22 
ID 

26 
2 

39 
19 

47 
14 

37 

17 

49 

20 

41 
34 

43 

30 

58 
23 

SB 
3 1 

50 
20 

28 

s 

39 
1  4 

35 
15 

39. S 
20.1 

nUSCLE  SHOBLS  FSH  BP 

tlAX 

2^ 

9 

29 
IB 

35 
27 

40 

32 

44 

34 

35 
32 

33 
24 

40 

21 

40 
24 

25 
10 

26 
8 

35 
16 

42 

20 

43 
34 

42 

29 

29 
3 

20 
-  1 

IB 

5 

23 
4 

35 
19 

40 

13 

33 
21 

44 

21 

3S 
31 

37 
26 

55 
26 

54 

30 

44 

8 

23 
4 

37 
1  4 

30 
14 

35.3 
18-6 

NEH  HRRKET  2 

nAx 

24 

S 

27 
15 

35 
26 

41 

32 

42 

38 

38 
33 

35 
25 

38 
18 

36 
21 

42 

12 

30 
8 

34 

1  1 

SO 
17 

47 

37 

46 

20 

44 

8 

22 
-  2 

18 
12 

24 

D 

27 
12 

38 
6 

38 
22 

39 
12 

38 
33 

37 
29 

54 

30 

54 

31 

48 

17 

36 

s 

48 

IS 

40 

28 

37.7 
18.6 

RED  BRT 

HRX 

niN 

32 
18 

34 

28 

41 

32 

44 

37 

40 

33 

39 
3D 

46 

29 

6 

27 
15 

34 

18 

47 
24 

49 

37 

49 

22 
-  1 

22 
14 

27 
3 

40 

18 

47 
14 

45 

20 

46 
24 

42 

35 

44 

26 

57 

24 

60 
34 

56 
24 

28 
8 

38 
18 

39 
15 

40.6 
21.6 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

niN 

19 
7 

26 
7 

29 
1  3 

35 
27 

44 

33 

44 

33 

37 
32 

37 
17 

44 

18 

43 

9 

24 

5 

32 
S 

36 
14 

50 
17 

46 

31 

48 

20 

22 
-  2 

23 
-  2 

21 
2 

27 
7 

40 

1  1 

47 

1  1 

36 
18 

48 

23 

38 
27 

43 

22 

58 
27 

59 
26 

50 
3 

28 
3 

40 

15 

37.9 
IS. 5 

URTERLOO 

nnx 

RPPRLflCHlRN 

RLBERTVILLE  2  SE 

MAX 

2S 
B 

33 
1  3 

34 

29 

41 

33 

43 
34 

38 
33 

35 
29 

44 

16 

40 

32 

36 
1  3 

27 
7 

38 
15 

48 

25 

41 

33 

46 

31 

39 
15 

22 

-  1 

19 
15 

19 

32 
19 

42 
14 

36 
18 

46 

21 

39 
32 

40 

30 

57 
34 

54 

38 

33 

1 7 

37.4 
21  .4 

eiRHINCHRn  HSO  RP 

nAx 

32 
]  I 

34 

1  7 

38 

32 

45 

36 

SO 
40 

41 

36 

40 

25 

48 

23 

48 

35 

3S 
15 

31 
10 

42 

17 

50 
29 

47 
40 

47 

2B 

30 
10 

26 
3 

24 

6 

2S 
3 

43 

22 

46 

I  7 

39 
21 

48 

26 

42 

35 

44 

2S 

56 
21 

60 
38 

60 
1 6 

30 
1  1 

35 
1 6 

38 
1 8 

41.1 

22.1 

BRIDGEPORT 

MAX 

GUNIERSVILLE 

nAx 

10 

35 
24 

41 

33 

46 
40 

44 

39 

45 
34 

39 
32 

40 

43 

33 

44 

45 

18 

46 
34 

49 

33 

50 
33 

51 
1  8 

IB 

-  1 

24 

12 

22 
-  1 

37 
18 

35 
16 

36 
16 

40 

1  3 

39 
18 

41 

3D 

52 
21 

51 
23 

69 
29 

58 

4 

41  .9 

22.3 

ONEONTR 

nAx 

21 
9 

30 
10 

32 
IB 

35 
30 

43 
34 

46 

35 

40 

33 

37 
19 

45 

20 

4S 

19 

27 
7 

23 
8 

40 

15 

51 
28 

44 

32 

46 

25 

29 
0 

24 

1 

20 
1 

26 
S 

40 

15 

43 

16 

38 
21 

47 
24 

40 

31 

45 

25 

56 

SB 

58 

29 

38 

38.8 
18.5 

SAINT  BERNRRO 

MAX 

20 
16 

27 
17 

35 
27 

36 
31 

42 
34 

44 
34 

38 
33 

35 
17 

44 

22 

44 

12 

26 
8 

30 
13 

38 
22 

51 
24 

46 

33 

46 
24 

29 
0 

24 

16 

19 
0 

25 
5 

40 

13 

44 

16 

37 
19 

47 

23 

40 

31 

43 
14 

57 

59 

55 

28 

39 

38.3 
19.0 

SRNO  nT  suBSTR  nu 

nRx 
niN 

23 
B 

2B 
13 

33 
17 

36 
26 

41 

32 

42 

33 

37 
32 

34 

IB 

43 

26 

42 

15 

23 
6 

27 
8 

36 
21 

49 

28 

41 

31 

44 

26 

28 
-  2 

22 

-  I 

19 
-  1 

23 
4 

34 

1  1 

38 
12 

37 
20 

45 

21 

36 
31 

39 
21 

54 

30 

55 
34 

55 
5 

24 

7 

38 
16 

36.3 
17.7 

SCOTTSBORO 

MAX 

niN 

25 
7 

31 
7 

32 
17 

36 
29 

43 

33 

45 

32 

39 
32 

41 

18 

41 

18 

3g 

IS 

24 

6 

30 
6 

40 

12 

SI 
19 

48 

33 

49 

20 

24 

-  2 

24 

-  2 

23 
1 

27 
8 

33 
8 

40 

8 

40 

15 

46 

19 

38 
31 

39 
20 

56 
22 

57 
26 

S4 
4 

27 
4 

40 

12 

38.1 
15.4 

VRLLEY  HERO 

•          •  ■ 

nAx 
niN 

20 
5 

27 
1 0 

33 
1 5 

34 

30 

45 

31 

44 

33 

38 
33 

35 
1 S 

42 

16 

41 
1 4 

22 
5 

28 
g 

38 
19 

47 

27 

42 

31 

46 

1 8 

20 
-  3 

23 
1  I 

21 
0 

24 

5 

31 
3 

38 

5 

37 
1 6 

45 

20 

35 
3 1 

36 
1 6 

52 
20 

55 
24 

51 
2 

24 

7 

36 
10 

35.8 
15.4 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

nAx 

8RNKHEA0  LOCK  AND  OAli 

nAx 

33 
1  4 

35 
14 

34 

22 

39 
33 

44 

36 

48 

37 

40 

35 

45 

26 

49 

28 

49 

21 

29 
12 

34 

1  3 

44 

20 

56 
30 

56 
28 

52 

34 

6 

31 
9 

26 

29 

46 

22 

48 

22 

42 

27 

51 
30 

42 

29 

47 

27 

48 

62 

59 

34 

38 

42.7 
23  .4 

CENTREVILLE  HSHO 

HAX 

34 

13 

34 

1  3 

33 
21 

39 
32 

43 

36 

53 
34 

42 

33 

43 
24 

46 
24 

SO 
25 

31 
5 

34 

10 

47 

18 

50 
27 

S3 
36 

50 
28 

35 
7 

30 
5 

27 
2 

28 
-  1 

46 
1  4 

50 
24 

45 

26 

51 
29 

46 

32 

49 

26 

57 
25 

64 
42 

61 
1 2 

35 
1  1 

35 
1 9 

43.3 
21.0 

CLRNTON 

HAX 

35 
12 

37 
1  4 

35 
22 

40 
34 

45 

37 

5S 
32 

43 
34 

43 

23 

47 

25 

4g 

22 

32 
12 

36 
1  4 

47 

20 

48 

28 

52 
36 

49 

25 

38 

5 

30 
7 

28 
2 

28 
4 

46 

18 

49 

22 

46 

25 

S3 
30 

45 

29 

48 

23 

56 
28 

64 

36 

61 
1 2 

35 
1  3 

35 
22 

43.7 

21  .5 

DOUBLE  SPRINGS 

HAX 

24 

7 

30 
IS 

34 

20 

35 
31 

42 

33 

43 

32 

37 
31 

39 
18 

4S 

22 

43 

1  1 

25 
4 

33 

s 

39 
14 

45 
24 

51 
30 

49 

19 

25 
-  1 

26 

-  I 

26 
-  1 

28 
5 

41 

1  3 

47 

1  3 

40 

20 

50 
27 

39 
26 

44 

1 9 

57 
23 

61 
3 1 

55 
3 

31 
1 0 

38 
1 6 

39.4 
16.7 

FHTETTE 

nnx 

MALETVILLE  3  NE 

MAX 

26 

7 

30 
15 

34 

25 

39 

30 

42 

36 

39 
30 

36 
28 

43 

20 

41 

31 

41 

8 

29 
3 

36 
14 

50 
20 

46 
34 

4S 

29 

41 
1  4 

25 
-  3 

22 
1  1 

25 
-  2 

38 

15 

42 

I  3 

38 

17 

57 
19 

41 

31 

41 

26 

SS 
23 

S6 
30 

51 
20 

34 

3 

38 

1 2 

36 
1  4 

39.3 
16.5 

HRHRTON  3  S 

MAX 

23 
9 

31 
9 

39 
21 

36 
31 

43 
34 

4S 

32 

38 
32 

40 

19 

47 

19 

44 

10 

26 
4 

34 

5 

40 

12 

52 
IB 

47 

32 

50 
19 

29 

-  2 

26 

-  2 

21 
-  1 

26 
0 

41 

1  1 

47 

1 2 

38 
16 

51 
22 

40 

23 

45 

18 

59 
1 8 

61 
27 

52 
5 

29 
5 

38 
1  1 

40.0 

15.1 

JASPER  4  N 

HAX 

30 
10 

29 
10 

33 
18 

37 
32 

43 

35 

48 

33 

39 
34 

40 

19 

42 

19 

44 

17 

28 
B 

31 
B 

41 

15 

51 
24 

49 

33 

48 

23 

28 
2 

27 
3 

23 

1 

27 
5 

42 

15 

43 

1 5 

38 

2 1 

49 

23 

42 

28 

45 

1 8 

48 

1 8 

59 
31 

59 
6 

39 
8 

39 
1 6 

40.0 

17.7 

PRRTTVILLE 

MAX 

37 

46 

36 

48 
42 

60 
34 

48 

35 

47 

26 

46 

22 

34 

16 

38 
18 

48 

22 

52 
14 

57 
38 

41 
14 

33 
17 

28 
9 

26 
10 

50 
21 

53 
29 

S3 
38 

47 

33 

52 
26 

58 
28 

64 

53 
23 

36 

46.2 

25.0 

TMORSBT  EXP  STATION 

HAX 
niN 

34 

12 

31 
20 

38 
31 

44 

36 

53 
44 

46 

33 

43 

35 

46 

22 

45 

35 

45 

20 

34 

1  1 

45 

20 

48 
28 

SO 
40 

48 

35 

40 

27 

29 
5 

26 
20 

27 
2 

45 

21 

48 

20 

45 

25 

52 
29 

46 

31 

47 

31 

55 
27 

63 
42 

54 

47 

1  1 

35 
17 

39 
23 

43.5 
25.1 

TUSCRLOOSH  FAR  AP 

HAX 
KIN 

35 
15 

33 
24 

39 
33 

43 

37 

SO 
38 

43 

38 

43 

29 

50 
25 

49 

33 

33 
18 

34 
14 

45 

19 

51 
26 

51 
40 

49 

30 

31 
13 

28 

7 

25 

e 

24 

-  1 

44 

IB 

47 

19 

43 

25 

48 

28 

43 

38 

47 

26 

57 
23 

60 
41 

60 
20 

33 
12 

37 
17 

39 
23 

42.4 

23.7 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

HAX 
"•IN 

31 
IS 

34 

IS 

33 
23 

38 
33 

44 

37 

51 
37 

48 

38 

43 

25 

49 
24 

49 

2b 

30 
14 

30 
13 

45 

19 

SO 
29 

50 
39 

51 
28 

32 
9 

29 
7 

26 
5 

28 
3 

45 

21 

50 
21 

45 

26 

51 
29 

44 

31 

48 

26 

S9 
26 

62 
41 

59 
14 

34 

13 

42.9 
22.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


DAY  OF  MONTH 

o 

CE 

STRT I  ON 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

VERNON  2  N 

nax 

2S 

32 

33 

36 

43 

47 

39 

43 

47 

44 

28 

32 

41 

SI 

48 

50 

28 

24 

22 

26 

43 

49 

41 

48 

41 

46 

60 

62 

59 

26 

38 

40.6 

niN 

e 

9 

21 

30 

34 

32 

33 

19 

20 

1  1 

5 

6 

IS 

27 

32 

27 

1 

19 

10 

II 

IB 

IB 

27 

26 

19 

24 

31 

6 

9 

18 

18.9 

HINFIELO  2  SH 

NRX 

25 

32 

32 

36 

44 

41 

37 

41 

49 

44 

27 

34 

42 

48 

48 

SO 

27 

25 

22 

29 

42 

45 

39 

48 

40 

46 

58 

60 

55 

30 

38 

39.8 

■          ■  ■ 

NIN 

7 

16 

19 

29 

32 

32 

31 

18 

34 

9 

S 

12 

23 

35 

30 

22 

-  2 

17 

-  2 

13 

12 

19 

21 

23 

24 

19 

23 

31 

5 

10 

14 

18.7 

ERSTERN  VBLLEr  04 

ONNISTON  FOR  RP 

HRX 

33 

36 

3B 

47 

49 

41 

42 

45 

45 

42 

32 

42 

50 

45 

49 

30 

29 

23 
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RSHLRND  2  SSE 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

1  .0 

1  .0 
1 

1  .5 
2 

RUBURN  RCRONOnr  FRRM 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

I 
I 

1  .5 
2 

T 

4. 

CHMP  HILL  z  m 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

I 

r 

1  .0 

2.( 

HEFLIN 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

3.0 

T 

LBFRTETTE 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

.3 

T 

2. 

nRRTIN  ORM 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

OPELIKR 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

1  .0 

T 

4. 

ROCKFORO  2  NNH 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

.5 

2. 

ROCK  niLLS 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

1  . 

PRAIRIE  06 

DflrTON   1  N 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

2.0 

OEMOPOLIS  LOCK  RNQ  ORn 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

.4 

1  . 

CRINESVILLE 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

1  .0 

1 

T 

1 

1 

4  . 

GREENSBORO 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 

- 

L IVINCSTON  2  SU 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 

3.S 

4  . 

nRRION  JUNCTION  2  NE 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 

- 

n INTER  3  NH 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 

2.0 

4  . 

MONTGOnERr  HSO  HP 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 
HTR  EOUIV 

3.0 
T 

.  1 

T 

3 

T 

1  .0 

2. 

SELMfl 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 

.8 

1  .0 

4  . 

UNION  SPRINGS  4  S 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

3.0 

4  . 

CORSTRL  PLAIN  07 

RNORLUSIR  1  NH 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

T 

RTMORE 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

1  .8 

2. 

BRHNTLEr 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 

- 

- 

CRNOEN  3  NH 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

CHRTOn  4  N 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

CLRrlON 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 

- 

ENTERPRISE 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

1  .3 

3. 

EVERGREEN 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 

2.5 

2. 

FRISCO  CITT 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

T 

3.5 

4  . 

GILBERTOWN 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

T 

.4 

2.3 

I 

4  . 

HEflOLBND 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

T 

3. 

MIGHLHNO  HONE 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 

1  .9 
2 

3. 

02RRK  6  NNH 

SNOHFRLL 
SN  ON  GN[ 

PITTSVIEH 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNC 

.3 

2. 

THOdflSVILLE 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNC 

2.0 
2 

- 

3 

- 

TROT 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNC 

1  .C 

3. 

5 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRTION  INDEX 
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SNONFflLL  AND  SNOW  ON  GROUND 


RLRBRnR 
JHNURRT  1977 


STflT  ION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MHRTLEf 

OULF  08 
BRT  niNEIIE 

COOEN 

OHUPHIN  ISLRND  Z 
FfllRHOPE  2  NE 
MOBILE  HSO  HP 

R08ERTSDHLE 

SNOHFHLl 
SN  ON  GND 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 

SNOHFHLL 
SN  ON  GND 

SNOHFHLL 
SN  ON  GND 

SNOHFHLL 
SN  ON  GND 
HTR  EQUIV 

SNOHFHLL 
SN  ON  GND 

T 

I 

1  .4 
.4 

.5 

3.S 

1  .0 

T 

3.0 

1  .5 
T 

1  .4 

1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  SIHIION  INDEX 
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STATION  INDEX 


RLRBflMR 

JANUARY  1977 


INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

O 
cr 
z 

cx 
in 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVfiT ION 
TIME  AND 
TABLES 

a. 
r 

UJ 

Q. 

U 
UJ 

ft: 

0- 

a 
> 

UJ 

SPECIRL 
ISEE  NOTES  1 

0008 

07 

HENRY 

4 

3 1 

35 

85   1  7 

465 

7fl 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

1  3 

87   1  1 

795 

0140 

07 

WILCOX 

1 

32 

1  4 

87  25 

1  75 

7R 

(; 

0 1  48 

02 

MRRSHflLL 

12 

34 

1  4 

86  10 

114  0 

o  r 

RP 

O  r 

0 1 60 

05 

TflLLfiPOOSH 

1  1 

32 

57 

85  57 

660 

/  n 

7R 

0178 

03 

P I CKENS 

!  3 

33 

07 

88  08 

1  40 

TQ 
/  n 

"70 
/  H 

H 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

86  30 

242 

OH 

PQ 
OH 

H 

0272 

04 

CRLHOUN 

7 

33 

35 

85  5  1 

6 1  1 

M  T  n 

n  I  u 

n  1  u 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87  1  3 

500 

7  fi 

0369 

05 

CLRY 

1  1 

33 

1  5 

85  50 

1 09  1 

or 

RP 

Dr 

C  H 

0395 

0 1 

LIMESTONE 

12 

34 

48 

86  59 

720 

9A 

9A 

0407 

07 

ESCflflBlfl 

8 

3 1 

0  1 

87  30 

294 

QQ 

QQ 
3H 

r  H 

04  30 

05 

LEE 

1  1 

32 

36 

85  30 

flQ 
OH 

flQ 
OH 

flC 
Or 

GH 

0440 

03 

fiUTRUGR 

1 

32 

28 

86  4  1 

9nn 

oH 

0505 

03 

TUSCRLOOSR 

2 

3  3 

27 

87  21 

9Rn 

c  o  u 

/  H 

"7  D 
/  H 

0583 

08 

BRLOW I N 

9 

30 

53 

87  47 

268 

"7  P 

/  r 

"7P 

H 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87  12 

178 

/H 

"7  Q 

0655 

0  1 

L IMESTONE 

12 

34 

H  C. 

PR    R  ^ 
O  D    O  J 

Rnn 

DUU 

/  H 

7  A 

H 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

3  3 

4  0 

O  /  JO 

A  R  9 

4  o<; 

r 

L 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

9  9 
c  c 

0  /    U  I 

R  ^  n 

04  U 

c:  p 
or 

6  A 

H 

0823 

03 

AUTAUGfl 

1 

■J  c 

■qci 

AO 

ii  9  n 

6A 

083 1 

02 

JEFFERSON 

2 

^4 
J  ** 

PR  A^ 
OD    4  D 

R9n 

D^U 

M  I  D 

M  I  D 

L   H  J 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

1  D 

PR    1  n 
OD     i  U 

1  u  /u 

7  A 

C 

1 069 

07 

CRENSHAW 

6 

3 1 

J  o 

PR     1  R 
OD  ID 

01  A 

8A 

8  A 

H 

1  084 

07 

ESCAMBIA 

6 

n  L 

P7  n 
O  /    U  J 

0  o 

6P 

6  A 

H 

1099 

02 

JACKSON 

12 

34 

57 

85  43 

615 

8  A 

8A 

H 

1  143 

03 

TUSCALOOSR 

2 

33 

16 

87  17 

606 

7  A 

1  1  78 

07 

PIKE 

5 

3  1 

PR  Q 
OO    4  3 

c;  1  n 

D  1  U 

7  A 

1 288 

04 

SHELBY 

7 

u  o 

PR  A1 
OD    4  / 

□  4  u 

5P 

5P 

H 

1  30 1 

07 

WILCOX 

1 

J  C 

09 

P"?     1  Q 
O  /     1  3 

5P 

5P 

H 

1  324 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

c;n 
oU 

PR  OQ 

Oo  Od 

680 

7A 

7A 

H 

1377 

03 

WALKER 

2 

o  *♦ 

0  / 

4  30 

7  A 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

J  ** 

m 

Oo    4  4 

620 

7  A 

7A 

H 

1 525 

03 

BIBB 

3 

JC 

A 
a  4 

Q  "7     1  C 
0  /  10 

4  56 

7R 

7R 

H 

1  566 

07 

WASHINGTON 

13 

■^9 

PQ     1  C 
00     1  O 

285 

5P 

5P 

H 

1520 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86  20 

418 

5P 

5P 

H 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87  31 

183 

7R 

1694 

03 

CHILTON 

7 

^9 

C  1 

OD  oo 

580 

7  A 

7R 

H 

1 725 

07 

BARBOUR 

5 

o  1 

O  J 

PC     O  Q 

Do  CO 

596 

8fl 

BR 

H 

1 803 

08 

MOBILE 

9 

J  u 

c  J 

QQ      1  it 

00    1  4 

1 2 

7A 

7R 

H 

1  807 

07 

GENEVA 

5 

J  1 

I  I 

OO  56 

250 

7A 

1819 

0 1 

COLBERT 

1  2 

4  4 

87  50 

4  70 

C 

1849 

02 

DE  KRLB 

7 

I  c 
I  o 

PR    c  '5 
Oo    O  0 

750 

5P 

1940 

03 

WALKER 

2 

A  R 
4  D 

Q"?     1  1 
0  /  11 

334 

7A 

1 974 

07 

RUSSELL 

4 

"^9 

no 

oo  U4 

2 1 7 

7A 

2079 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

26 

88  23 

215 

7A 

21  19 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

49 

85  45 

630 

7fl 

2 1  24 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

^9 

c;n 
ou 

Q  cr    >i  c 

730 

c 

2 1  72 

08 

MOBILE 

9 

0  u 

1  c 

i  o 

Q  Q    n  c 
Oo  uo 

8 

BA 

BA 

C  H 

2 1 88 

05 

MARENGO 

1  3 

^9 

99 

o  /  jy 

230 

7A 

7A 

H 

2235 

05 

CLRY 

1  1 

J  J 

o  c 

£  o 

85  4  2 

1 030 

7R 

2245 

06 

MRRENGO 

1  3 

■^9 

I 

^  I 

0  /  OU 

1 00 

6R 

6fl 

6R 

H 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

J  I 

1  9 

Ob  ^1 

300 

C 

2386 

03 

WINSTON 

2 

A 
J  4 

1  n 
1  U 

87  24 

800 

7A 

7A 

H 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86  04 

195 

7R 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

1  3 

33 

15 

87  48 

252 

7R 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85  52 

409 

5P 

5P 

C  H 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85  06 

215 

8A 

BR 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

27 

86  56 

220 

7A 

7R 

H 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87  53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86  53 

625 

7fl 

7R 

H 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33 

41 

87  49 

365 

7A 

7R 

H 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

87  41 

578 

5P 

5P 

H 

3043 

02 

DE  KRLB 

7 

34 

27 

85  43 

934 

7R 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87  24 

410 

7R 

7R 

H 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86  00 

565 

6A 

6A 

H 

3160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88  09 

130 

7A 

7A 

H 

3200 

02 

CULLMRN 

2 

34 

01 

86  45 

500 

8A 

3251 

07 

GENEVR 

5 

31 

03 

85  53 

145 

7A 

7R 

STRTION 


OBSERVER 


RBBEVILLE   1  NNW 

ADDISON 

RLBERTR 

RLBERTVILLE  2  SE 
RLEXRNDER  CITY 
RL  ICEVILLE 
ANDALUSIA   1  NW 
ANNISTON  FAR  RP 
RRLEY  3  S 
flSHLRNO  2  SSE 

ATHENS  2 
ATMORE 

AUBURN  RGRONOMY  FRRM 
RUTRUGRVILLE  3  N 
BRNKHERO  LOCK  AND  ORM 
BRY  MINETTE 
BEATRICE   1  E 
BELLE  MINR  2  N 
BERRY 

BESSEMER  3  SSW 

BILLINGSLEY   1  SE 
BIRMINGHRM  WSO  RP  I 
BORZ 

BRRNTLEY 
BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT 
BROOKWOOD 
BRUNDIOGE 
CALERA  2  SW 
CRMDEN  3  NW 

CRMP  HILL  2  NW 
CRRBON  HILL 
CENTRE  4  SW 
CENTREVILLE  WSMO 
CHRTOM  4  N 

CHILDERSBURG  WTR  PLRNT 

CLRIBORNE 

CLRNTON 

CLAYTON 

CODEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COLBERT  STERM  PLRNT 

COLLINSVILLE 

CORDOVR 

COTTONTON 

CUBR 

DRDEVILLE 
DRDEVILLE  2 
DRUPHIN   ISLAND  2 
DRYTON   I  N 

DELTA 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHRN 

DOUBLE  SPRINGS 

ELBA 

ELROD 

ENTERPRISE 

EUFRULfl  WILDLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRIRHOPE  2  NE 

FRLKVILLE   1  E 

FAYETTE 

FLORENCE 

FORT  PRYNE 

FRISCO  CITY 

GRDSOEN  STERM  PLRNT 

GRINESVILLE 

GARDEN  CITY 

GENEVA  2 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
1  4 


JOHN  S  RICHBURG 
PROF.  PALMER  GOOSEY 
SIDNEY  J.  HARDY.  SR. 
ALA.  COMMUNITY  NETWORK 
HENRY  D.  DENHRM 
ROBERT  FERGUSON 
SEWRGE  DISPOSRL  PLRNT 
FED.   RVIRTION  RGENCY 
MRS.  DORA  R.  DAVIS 
LOWELL  SMITH 

RADIO  STATION  WJMW 
RADIO  STATION  WRTM 
NRTIONAL  WEATHER  SERV 
JAMES  B  NEIGHBORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GROVER  W.  WOODWARD 
MARY  L  BAYLES 
AUBURN  UNIVERSITY 
VONOLEE  STOUGH 

INRCTIVE  7/31/75 

JOHN  R.  THOMRS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
ROBERT  L.  WHEELES 
R.  E.  HENDERSON 
MRS.  CLARA  T.  PEAVY 
JAMES  R  JOHNSON 
JOE  K  STYRON 
GEORGE  L  HICKS 
FAYE  G  FAUST 
AUBURN  UNIVERSITY 

AUBURN  UNIVERSITY 
MRS  ANNA  MAE  GARRISON 
DON  R.  WATSON 
WEA  SERV  MET  OBS 
ALABAMA  FORESTRY  COMM 
CITY  WATER  PLANT 
TOLLIE  L.  HASKEW 
MARION  W.  EASTERLINC 
MRS  ELIZABETH  M  WESTON 
LEWIS  M  DEGEER 

HENRY  F.  KELLEY 

TVR-462 

R  0  HERRD 

MRS  CLRRICE  E  GRESHRM 
HUGH  S.  KITE 
REUBEN  P.  HARRIS 
WILLIRM  L.  BRRTLETT 
RUFUS  P.  PLESS 
DRUPHIN  ISLAND  SEA  LRB 
R  N  HEREFORD 

WILLIAM  H  EVANS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

M  H  RONEY 

MITCHELL  DRRKE 

RRTHUR  C  BRUNSON 

MRS  HELEN  E  FRIR 

MRS  CLYDE  F  JRCKSON 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

SAM  P  ROBISON 

AUBURN  UNIV  EXP  STR 

JOHN  M  DUNRWRY 
GORMRN  J.  BLACK 
HENRY  G.  RICHRROS 
CARL  PRRKER 
MERRILL  J  BERRO 
GRDSOEN  STERM  PLRNT 
MRCK  C  FIELDS 
MRS  GLRDYS  MCKENZIE 
ROBERT  C  REYNOLDS 


STATION  INDEX 


RLRBRMR 
JRNURRY 


1977 


INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

L  UUN 1  T 

o 
a 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVPTION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nDC[rp\/pp 
UDOLKVlK 

TEHP. 

PRECIP. 

EVflP. 

SPECIfiL 
(SEE  NOTES  1 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7A 

T .   E .  MASON 

3308 

07 

CHOCTAW 

13 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

ALTON  G.  LAND 

3430 

03 

W3LKER 

2 

33 

39 

87 

12 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO- 

351  I 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

35 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE  J.  ARRINGTON 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

49 

86 

38 

445 

7A 

7A 

C  H 

WILLIE  P  CRUTCHFIELO 

3573 

02 

M  O  D  C  l_l      1  1 

nHKbHHLL 

1 2 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

KHUiU    OlHIlUiN  WUoV 

3578 

02 

MRRSHflLL 

12 

34 

22 

86 

1  7 

605 

c 

TVR-765 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

15 

87 

37 

950 

5P 

BP 

C  H 

JIM  WALKER 

3645 

03 

MRR ION 

13 

34 

06 

87 

59 

435 

7A 

7A 

C  H 

EDDIE  L.  PERRCE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

C 

JAMES  E  MC  CRAVY 

3748 

06 

LOWNDES 

I 

32 

1  I 

86 

36 

180 

7A 

7A 

H 

INACTIVE  11/30/76 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

7A 

7A 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

3775 

05 

CLEBURNE 

I  I 

33 

39 

85 

36 

850 

8A 

8A 

H 

CITY  OF  HEFLIN 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

57 

86 

19 

594 

7A 

7A 

H 

CHARLES  R.  PORTER 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  I 

33 

32 

85 

24 

I  I  75 

7fl 

ARLON  L  .  OTTS 

3899 

01 

r  KHNKL I N 

I  3 

34 

20 

87 

56 

840 

7R 

nHK  T     IN  ■     HV  tn  T 

4064 

0  1 

MADISON 

12 

34 

39 

86 

46 

624 

M  I  0 

MID 

M  I  0 

C  H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

4193 

07 

CLARKE 

13 

31 

30 

87 

54 

220 

8R 

C 

ALLIED  PAPER  INC 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7A 

C 

MARY  LOU  WILKERSON 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7A 

7A 

H 

JAMES  A.  BRITAIN 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6A 

RLABRMR  POWER  CO. 

443  1 

07 

COFFEE 

10 

31 

1  4 

86 

I  1 

270 

7A 

FRED  W.  WOOD 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MISS  MRYMIE  LRNDRUM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

3  I 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7A 

MRS.  MARY  K.  LEE 

4627 

04 

LHtKUKtE 

7 

34 

1  I 

85 

46 

589 

7A 

DllCIIC      M           CCIICI  1 

KUr  Ub  M .  otWtLL 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32 

35 

88 

12 

160 

7A 

7R 

H 

B.   B.   WILLIAMSON.  JR. 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

31 

47 

85 

33 

480 

8R 

JOHN  B.  ARO 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

51 

654 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 

I  73 

7A 

C 

MARION  FISH  HATCHERY 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

1  3 

200 

7A 

7A 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

5  140 

05 

ELMORE 

I  1 

32 

40 

85 

55 

340 

5P 

6P 

6P 

H 

ALABAMA  POWER  CO. 

5172 

05 

MONTGOMERY 

I  1 

32 

18 

86 

0  1 

180 

7A 

NORA  M  FLOYD 

5354 

07 

CHOCTAW 

13 

31 

56 

88 

27 

350 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

3  1 

490 

C 

ALFRED  S.  ADAMS 

5439 

06 

MACON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

8A 

JHMLb  H  ML    1 NN I b 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7A 

7A 

H 

HENRY  J.  YATES 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO- 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

4  I 

88 

1  5 

2  1  I 

MID 

M  1  D 

C  H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7A 

MURICE  P  JETER  JR 

5550 

05 

MONTGOMERY 

I 

32 

1  8 

86 

24 

221 

MID 

M  1  D 

C  H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

5525 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

28 

87 

1  8 

528 

c 

C  C  MONTGOMERY 

5635 

0  1 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

I  8 

545 

6P 

6P 

H 

JOHN  N  KELLEY 

5749 

0  1 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

540 

MID 

M  I  D 

H 

FED.   RVIRTION  RGENCY 

5867 

0  1 

MflOISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

H.   WAYNE  MC  FARLEN 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

37 

260 

7A 

CHARLES  R  BRACKINS 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7R 

7A 

H 

LONNIE  R.  NORRIS 

6129 

05 

LEE 

I  I 

32 

38 

85 

23 

750 

8A 

8A 

H 

RADIO  STATION  WJHO 

6218 

07 

DALE 

5 

31 

31 

85 

4  1 

470 

5P 

5P 

H 

CHARLES  H.  CARROLL 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

85 

20 

635 

c 

TVfl-69 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

46 

85 

40 

798 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

6362 

05 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

5A 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

6370 

07 

MONROE 

I 

31 

35 

87 

1  6 

I  95 

c 

MRS.   MINTR  EODINS 

64  1  4 

03 

PICKENS 

13 

33 

I  4 

88 

1  7 

1  65 

7R 

MRS  GRACE  ONERL 

6436 

07 

WILCOX 

I 

31 

53 

87 

00 

230 

7A 

MRS.   EVR  R.  RRY 

5468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7A 

MRS  .   ENR  C .  PRUL 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

7A 

7A 

GH 

FRRNK  TURNER 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7A 

JAMES  E  FISCHER 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

29 

86 

29 

295 

8A 

8A 

RROIO  STRTION  WPXC 

6805 

01 

FRANKL IN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

WRMG  RADIO 

6847 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

87 

59 

271 

7A 

RfilFORD  C  MC  COOL 

5937 

07 

COV INGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

7A 

INACTIVE  6/30/76 

6942 

07 

COV INGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

C 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

8988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

34 

87 

44 

155 

6A 

6A 

H 

JOHN  K  LASSITTER 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

1  4 

670 

7A 

7fl 

H 

CHARLES  W.  MCEWEN 

7025 

.:j5 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6A 

6A 

H 

JOHN  T.  BAILEY 

7131 

01 

FRANKL IN 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WWHR 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34 

ID 

86 

49 

802 

7R 

MID 

H 

ST  .   BERNARD  COLLEGE 

7207 

02 

DE  KALB 

12 

34 

17 

85 

58 

1  195 

6P 

6P 

H 

SAND  MTN  SUBSTATION 

STRTION 


GEORGIRNNR 

GILBERTOWN 

GORGAS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GUNTERSVILLE 

GUNTERSVILLE  TVA 

HALEYVILLE  3  NE 

HAMILTON  3  5 

HANCEVILLE 

HAYNEVILLE 

HEADLAND 

HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

HIGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLE  WSO  AP 
JACKSON 
JACKSONVILLE 
JASPER  4  N 

JORDAN  DAM 

KINSTON 

LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON  2  SW 

LOUISVILLE 

MAGELLA 

MARION  6  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DAM 

MATHEWS  2  N 

MELVIN 

MIDWAY 

MILSTEAD 

MINTER  3  NW 

MITCHELL  DAM 

MOBILE  WSO  AP 

MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WSO  AP 

MOULTON 

MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

ONEONTR 

OPEL IKR 

OZARK  6  NNW 

PAINT  ROCK  2  N 

PALMERDALE  2  W 

PERRYVILLE 

PETERMAN 

PICKENSVILLE 

PINE  APPLE 

PINE  LEVEL 

PITTSVIEW 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

PRRTTVILLE 

RED  BAY 

REFORM  2  E 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTSDALE 
ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTR  AU 


SEE  REFERENCE 
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STATION  INDEX 


flLRBFIMfi 

JfiNUflRY  1977 


STATION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  AND 
TPBLES 


OBSERVER 


SRYRE 

SCOTTSBORO 

SELMR 

SUTTLE 

TRLLRDECfi 

THOMflSViLLE 

THORSBY  EXP  STRTION 

THURLOW  DRM 

TONEY 

TROY 

TUSCRLOOSR  FRR  flP 

TUSCRLOOSfl  OLIVER  DRM 

UNION  SPRINGS  4  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  HERD 

VERNON  2  N 

WRDLEY 

WRLLRCE  2  E 

WRLNUT  GROVE 

WRRRIOR  6  W 

WARRIOR  LOCK  AND  DRM 

WATERLOO 

WEST  8L0CT0N 

WETUMPKR 

WHRTLEY 

WINFIELD  2  SW 


7282 
7304 
7366 
7963 
8024 
8178 
8209 
8215 
8259 
8323 

8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8505 
8637 
8648 
8670 

8673 
8686 
8809 
8859 
8867 
8998 


JEFFERSON 

JRCKSON 

DALLAS 

PERRY 

TRLLADEGR 

CLRRK 

CHILTON 

ELMORE 

MADISON 

PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

OE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FAYETTE 


33  43 

34  4  1 

32  25 

32  32 

33  26 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  27 

34  34 

33  48 

33  07 

31  12 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


86  58 

86  03 

87  00 
87  1  1 

86  05 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  1  1 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


304 
615 
147 
145 
555 
405 
680 
288 
750 
580 

169 
152 
460 
265 
1040 
265 
640 
205 
850 
630 

1  10 
457 

500 
190 
170 
468 


6P 

MID 
7fl 
7R 

7A 
7A 


IP 


7A 
7A 
7fl 
7R 
7A 
7A 
6P 
6fl 

6R 

MID 
7fl 
7R 
7fl 
7A 
7R 

en 

7R 
7R 
7A 

en 
IP 
7n 
7n 
7n 

7fi 


H 


H 
C  H 
H 

H 
C  H 


7A 


MIRAM  W  PRIDMORE 
RADIO  STATION  WCRI 
ROBERT  J.  CHANDLER 
J.  F.   SUTTLE.  JR. 
JOE  WOODRRO 
LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 
ALRBAMA  POWER  CO. 
Tvn-506 

THOMAS  J.  OILLflRD 

FED.   AVIATION  AGENCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JERRY  COPE 

MRS  J  C  JRCKSON 

C  S  H  LUMBER  COMPANY 

JOEL  CAMP 

ALABAMA  POWER  CO. 

MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 

WALTER  PARKER 

GILBERT  C  YRRBROUGH 

CORPS  OF  ENGINEERS 
INRCTIVE  10/5/76 

MRS  ELIZR  J.  BERRDEN 
INRCTIVE  4/25/75 

MRS  VALMR  G  COLEMRN 

ROBERT  R.  MOORE.  JR. 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INOEX 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


•        11  «f  this  Sfite  mav  be  Obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 

52^i"°o?\o1nr«ea°her-irr?}c'e  oTnllTell  "L^^AddUi^n^r prec?"?i?!on''5ara\re^ontained  in  tbe    ■HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   din.ensional  units  "„-^^^-^«5-^-iJ--/-,,,^rS:iiri'-per:tir^rf ^^^^3^"?"  "sS^pI^^enJarDaJa^labJe 
~i;3%!^d  i:°?r.iLri::rt^n^  ir.llllV'^LZT..^  :rnd"?r^irv^^?:r"sirorwrnrdt?ectioL  anS  speeds  divided  b.  tne  number  o,  observations. 

OBSERVATION  TIME:     Tbe  Station  Index  snows  observation  -  local  standard  time      Ou^  Sj^^Is^ ^n^ E^A  t^lX. 

saving  time.     Hnow  on  ground  in  the  "Snowlall  .and  Snow  on  Ground     t.lble  is  a t  obsel va t ion  J^^^  precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 

^^Ja;o?a^ior:rWinrtaEl^!°and  Tni^^airtn-Jhr  "SnSwiail'^ini^Snoro^  iro^nd"  Sble,  when  published,  are  lor  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

and  Wind  table. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  ^rapoiatioi 
EVAPORATION  »^  lu^s  1„  Ihe  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  2 

time  of  observauon?  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  r 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  wat 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  cons 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observatio 


24  hours  ending  at 
ecordcr  located  6-8 


'"1*1?  JL'^r..™'!.^"'.  .„  .s.  "Snowf,!!  .nd  s„o.  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,   °r  ice  on  the  ground      Samples  for 

consequently,   occaslpnal  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
ion  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

HORIIALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  tor  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 

Soil  Cover  Decree  of  Slope 


of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type 

Auburn  Afironomy  Farm 
Headland 
Marion  Junction 
Pittsview 

Thornsby  Exp.  Station 
Winfield  2  SW 


Chesterfield  sandy  loam 
Dothan  sandy  loam 


Bare  0-2% 
Bai^e  Unknown 


limit  o«it«j 

Sumter  Clay  Bare  ftl^™., 

Izagara  fine  sandy  loam  Bare  "-2% 

Fine  Loamy  Bare  -  . 

Ora  fine  sandy  loam  Bai  e 


All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE' THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  tabic,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
4+    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

t     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  latei-  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.    Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Onission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
General  weather  conditions  in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  CllmatolOBical  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price;     $5,10  a  year  lor  each  section  including  annual  summary:  $5.55  additional  for  foreign  mailing;   40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville ,  N.   C.   28801.       Attn:     Publications . 
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TEMPERnTURE  RND  PREC I P I jni I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 

LOWEST  TEMPERATURE: 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION: 

LEAST    TOTAL  PRECIPITATION: 

GREATEST    1   DAY  PRECIPITATION: 

GREATEST   TOTAL  SNOWFALL: 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW  OR  ICE; 


CHATOM  4  N 
VALLEY  HEAD 
SELMA 

DAUPHIN  ISLAND  2 
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7 

6.21 
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o 

K 
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18 

o 
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o 
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o 
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BIRMINGHAM 
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AP 

27 

2 

4 

7 

8 

28 

w 

23 

67 

73 

44 

41 

2 

1 

2 

1 

D 

1 

7 

74 

4  . 

1 

HUNTSVILLE 

WSO 

AP 

27 

2 

7 

10 

0 

30+  + 

13 

23 

67 

74 

42 

47 

2 

0 

2 

0 

2 

0 

6 

3. 

5 

MOBILE  WSO 

AP 

26 

0 

8 
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4 
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7 

33 
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68 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  «l«bb.« 

FEBRUBRr  1977 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

NO.  0 

F  DATS 

SNOH 

.  SLEET 

NO 

.  OF  onrs 

STRTION 

in 
o 

o 

nflx . 

niN. 

a 
o 

a!  z 
o  o 
•  o 

X 

S 
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a  c 

S  2 

o  % 
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a 
a 

3  O 

X 

z 

a 

X 

is 

2 

£  o 

o  £ 

K 

a 
o 

a 
o 

o 

o 

•       ■  ■ 

NORTHERN  VBLLET  01 

BIHENS  2 
BELLE  nlNB  2  N 
FBLKVILLE   1  E 
FLORENCE 

HUNTS»ILLE  NSO  BP 

S4.0M 
54  .0 
54.2 
S9  '0 
SS.O 

27. DM 
25  .2 
25.7 
31.3 
29.7 

40. 5M 
39  .6 
40.0 
45.2 
42.4 

-   1  .2 

78 
78 
78 
80 
77 

26 
26 
26 
26 
26. 

1  1 
I  4 

ID 
IS 
13 

1 

2. 
1 

7. 
1 

681 
701 
695 
553 
628 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
21 
15 
18 

D 
0 
0 
0 
0 

4.19 
3  .68 
2.75 
3.20 
3.40 

-   1  .76 

2.60 
1  .82 
1  .57 
1.15 
1  .60 

24 
24 
24 

23 
23 

.0 

.0 
.0 

T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 
4 
4 

3 
2 
2 
3 
2 

2 
2 
1 
2 
2 

ftOULION  2 

nUSCLE  5H0BLS  FBB  BP 
NEM  nnRKET  2 
RED  BRr 
RUSSELLVILLE  2 

57.4 
54.3 
55.511 

29.4 
29.8 
28. 3M 

43.4 

42-1 
41  .9M 

-  2.1 

79 
78 
78 

26. 
26* 

26 

13 
1  4 

10 

1 
1 
1 

606 
636 
643 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

18 
18 
19 

0 
0 
0 

4.04 

3  .26 

-  1.91 

1  .31 

2  .72 
I  .64 

24 

23 
24 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 

4 

2 
4 

4 

1 

3 
1 

2 

S5.4 

24.0 

39.7 

78 

27. 

10 

1 

702 

0 

0 

22 

0 

3-63 

2.  IS 

24 

.0 

0 

3 

3 

1 

HBTERLOO 

DIVISION 

41  .6 

-  2.5 

3.S2 

-   1  .84 

I 

■       ■  ■ 

BPPBLBCHIBN 
nOUNTBINS  02 

blbertville  2  se 
bessemer  3  msn 
BIRhinghbh  hso  bp  r 
bridgeport 

CUNTERSVILLE 

56. 6M 
61  .DM 
57.6 

55 -SH 

30. 2M 
30.2 
31  .9 

26.  IH 

43.4rt 

45. 6M 
44.8 

41  .OM 

.3 
-  2.1 

78 
81 
60 

79 

26 
25 
26. 

27 

15 
18 
16 

15 

6. 

1 

1 

1 

539 
566 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
D 

0 

18 
17 

0 
0 
0 

0 

3.29 
3.02 
3.89 

3.29 

-  I  .83 

-  2.60 

-  1  .39 

2.01 
2.20 
2.15 

2.00 

24 
23 
23 

24 

.0 
.0 

T 

.0 

0 
0 
0 

0 

3 
2 
4 

3 

2 
2 
2 

2 

1 
1 
1 

1 

ONEONTH 
SBINT  BERNBRD 
SBNO  MT  SU6STB  flu 
SCOTTSBORO 
vblley  herd 

SS.S 

SS.7M 

52-5 

55.2 

52.3 

2B.0 
25. 8 
27.5 
23.4 
20.1 

40.8 
40. 6M 
40.0 
39.3 
36.2 

-  3.8 

-  2-7 

-  4.7 

-  S.8 

80 
80 
78 
80 
78 

27 
27 
27 
27 
27 

14 

12 
13 
10 
7 

8. 

2. 
6. 
1 

2. 

672 
666 
696 
714 
798 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
20 
20 
24 
24 

0 
0 
D 
0 
0 

4.12 
4.21 
3.45 
3.34 
4.56 

-  1  .54 

-  1  .52 

-  2.35 

-  .88 

2.40 

2.52 
2.03 
I  .86 
2.51 

24 
23 
24 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
T 

0 
0 
0 
0 

T 

5 

3 
3 
3 
3 
3 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

DIVISION 

4!  .3 

-  3.4 

3.69 

-  1  .83 

T 

UPPER  PLBINS  03 

BLICEVILLE 

BBNKMEflD  LOCK  AND  Dfln 

centreville  Msno 

CLBNTON 

DOUBLE  SPRINGS 

56.8 
SB. 9 
59  •  1 
56.1 

30.6 
30. 7M 
29  .5 
24. 9M 

43.7 
44. BM 
44.3 

40. SM 

-  3.1 

80 
81 
62 
80 

27 
27 
27 
26 

19 
19 
IS 
1 1 

1 

2 
' 

590 
570 
S7S 
680 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

19 
IS 
19 

0 
0 
0 
0 

3.83 
4  .54 
5.00 
4.24 

-  1  .72 

-  .31 

2.20 
2.49 
3.35 
1  .85 

24 
24 

24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

T 

0 
0 

1 

3 
3 
4 

3 

3 
3 
2 
3 

2 
2 
2 
3 

FBTETTE 

MSlETVILLE  3  NE 
HRHILTON  3  S 
JASPER  4  N 
PRBTTVILLE 

57. 7M 
57.6 
56.6 
57 . 3 
56. 9n 

28. 6M 
29.8 
22.2 
28  .5 

H 

43. 2M 
43.7 
39.4 
42  .9 

M 

-  3.4 

-  .  1 

81 
78 
80 
80 

26 
25 
26 
26 

15 
1  1 
10 
13 
21 

641 

593 
708 
6IS 

0 

Q 

0 
0 
0 

0 

Q 

0 
0 
0 

1 6 
23 
17 

0 
0 

0 
0 
0 

4.42 

5.38 
4  .52 
3.83 

-  1  .04 

-  .37 

2.32 
2.01 
2.84 
2.15 
2.00 

24 
24 
24 
24 
24 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

3 
4 

3 
3 

3 

4 

3 

2 

2 
3 
2 
2 
2 

TMORSBT  EXP  STBIION 
TUSCBLOOSfl  FBB  BP 
TUSCBLOOSB  OLIVER  0B(1 
VERNON  2  N 
NINFIELD  2  SU 

61 .2 
57.5 
58  .7 
SB. 3 
57.2 

33.9 
32.4 
31  .0 
25.4 
26.4 

47.6 
45.0 
44.9 
41  .9 
41  .8 

-  3.1 

80 
80 
80 
81 
80 

26 

26. 

27 

26 

26 

18 
IB 
19 
12 
II 

j 
2 
1 

2. 

483 

558 
555 
644 
648 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
16 
18 
20 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

4.51 
4.16 
3.89 
4.19 
3.58 

-  1  .05 

-  1  .51 

-  2.13 

2.32 
2.65 
2.34 
2.43 
1  .93 

24 
23 
24 
24 
24 

.0 
T 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 

3 
3 
3 

3 
3 
3 
2 
2 

2 
1 
1 

2 
2 

DIVISION 

43.4 

-  3.7 

4.31 

-   I  .03 

T 

m       m  m 

EASTERN  VALLEr  04 

ANNISTON  FBB  BP 
CBLERB  2  SH 
CENTRE  4  SH 

CMILOERSBURG  HTR  PLBNT 
GBDSDEN  STEBU  PLBNT 

S8.2 

54.3 
62.0 
54  .6 

30.0 

27. IM 

30.4 

28.3 

44.1 

40. 7M 
46.2 
41  .5 

-  4.1 

84 

60 
80 
82 
80 

26 
26* 

27 
26 
27 

16 
1  I 
14 
14 
15 

2. 

6 
2 
I 
2 

583 
534 
689 
521 
653 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
18 
20 
15 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

3.48 
4.61 
3.19 
5.37 
3.43 

-  .93 

.15 

-  1  .99 

1  .59 
2.20 
1  .97 
3.00 
2.02 

23 
24 
24 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
3 
5 
3 

3 
4 

3 
2 
2 

I 
1 

1 
2 

1 

TBLLBOEGB 

60.5 

27. SM 

44  .OM 

-  3.7 

84 

26 

12 

2. 

58S 

0 

0 

0 

4.11 

-   1  .21 

2.44 

24 

.0 

0 

3 

1 

DIVISION 

43.7 

-  3.0 

4.03 

-  1  .34 

.0 

■       ■  ■ 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  2  SSE 
AUBURN  BGRONOnr  FBRN 
CBHP  HILL  2  NH 
HEFLIN 

58.7 
56.2 
58.8 
58 . 2 
54. 7M 

30.9 
27.3 
33.3 
26  .6 
23. 4M 

44.8 

41  .8 
46.1 

42  .4 

39.  IM 

81 
80 
80 
80 
78 

27 
27 
27 
27 
26 

17 
15 
20 
13 
10 

1 
2 
1 
1 
2 

559 
645 
524 
627 
717 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
20 
15 
21 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

3.55 
J. 78 
2.66 
2.76 
5.15 

-   1  .52 

2.20 
2.10 
1  .46 
1  .45 
2.50 

24 
24 
24 
24 
24 

.0 
.0 
■  0 

.0 
.0 

0 
D 

T 

0 
0 

3. 

4 

3 
3 
3 
3 

2 
3 
2 
2 
3 

1 
1 
I 
1 
2 

LBFATETTE 
MARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCKFORD  2  NNM 
ROCK  MILLS 

61  .4 

5B.1 
SB. 8 
58.3 

M 

31  .4 
32.4 
28.0 
29.1 

M 

46.4 
45.3 
43.4 
43.7 

M 

82 
IP 

81 

26 
26 
27 
27 

15 
22 
16 
9 
13 

1 

20. 

2 
1 
2 

513 
545 

598 
589 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

IS 
17 
21 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

2.80 
2.59 
2.40 
4.16 

-  2.54 

1  .32 
1  •  33 
1  .22 
2.32 

24 
24 
24 
24 

.0 
.0 
T 

.0 
.0 

0 
0 

T 

0 
0 

3. 

3 

3 
4 

2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
1 

1 
2 

DIVISION 

43.7 

-  4.2 

3.32 

-   1  .93 

I 

■       ■  ■ 

PRAIRIE  06 

OBTTON  I  N 

OEMOPOLIS  LOCK  BND  DBM 

60.0 
59. 2 

34  .6 
32.4 

47.3 
45.6 

82 
83 

26 
26 

17 
17 

1 
2 

491 

532 

0 
0 

0 
0 

12 
16 

0 
0 

4  .78 
4  .66 

-  .05 

-  .04 

3.00 
2.76 

24 

24 

.0 
.0 

0 
0 

4 

3 

1 
2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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siniiON 

TEMPERATURE 

PRECIPITfiTION 

a  c 

>  1 

1 
a 

I 
r 

i  I 
t  s 

!2 

1 

1 

? 
<=> 
Si 

NO 

OF 

OBYS 

s 

a 
%  o 

>- 
o 
Si 
U 

s 

a 

o 

SNOU 

SLEET 

NO. 

OF 

ORYS 

nflx . 

niN. 

o 

X 

o  o 

.  3 

(Z  z 
t  o 

o 

s 

= 
o 

S 

o 

° 

u 

s 

£ 

o 

fs 

li 

°l 

GBINESVILLE 

60.0 

32 

.0 

46 

0 

84 

26 

17 

1 

526 

0 

0 

15 

0 

3.76 

-    1  .64 

2.26 

24 

.0 

2- 

4 

3 

1 

GREENSBORO 

63.0 

34 

.9 

49 

0 

-    1  .3 

82 

26* 

16 

1 

449 

0 

0 

10 

0 

6.01 

.67 

2.05 

24 

.0 

0 

4 

4 

3 

HBTNEVILLE 

L IVINCSTON  2  SH 

64.0 

29 

.4 

46 

7 

83 

26> 

13 

1 

506 

0 

0 

I  7 

0 

3. 55 

-   1  .64 

1  .25 

24 

.0 

0 

6 

3 

1 

HRRION  JUNCTION  2  NE 

59.0 

30 

.  1 

44 

6 

81 

27 

18 

2. 

S69 

0 

0 

16 

0 

4  .83 

.02 

3.34 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

HINTER  3  NH 

59.6 

34 

.6 

47 

1 

83 

27 

20 

1 

49S 

0 

0 

15 

0 

4  .54 

2.67 

24 

.0 

0 

3 

2 

2 

nONTCOtlERY  HSO  BP  R 

59  •  I 

34 

.  5 

46 

6 

-  3.8 

79 

26 

22 

1 

50 1 

0 

0 

15 

0 

3.19 

-   1  . 1  I 

2.20 

T 

1 

SELMB 

62.9 

35 

.6 

49 

3 

-  3.0 

83 

25 

22 

1 

437 

0 

0 

12 

0 

6.21 

1  .16 

4.45 

24 

.0 

0 

5 

2 

2 

UNION  SPRINGS  4  S 

55. 9 

32 

.2 

44 

1 

-  6.4 

76 

27 

22 

2. 

581 

0 

1 

I  9 

0 

3  .28 

-   1  .52 

1  .75 

24 

•  0 

0 

4 

2 

I 

DIVISION 

46 

^ 

-  3.7 

4  .50 

-  .35 

.0 

■       ■  ■ 

COBSTBL  PLBIN  07 

BNDBIUSIB  t  NH 

62.3 

28 

.OM 

45 

2M 

-  6.8 

82 

26 

18 

1 

574 

0 

0 

17 

0 

3.14 

-   1  .39 

1  .17 

24 

.0 

0 

4 

3 

2 

BTMORE 

63.9 

36 

.5 

50 

2 

82 

26 

22 

1 

410 

0 

0 

9 

0 

2. 56 

1.17 

24 

.0 

3 

3 

1 

BEBTRICE   I  E 

60. 6M 

35 

.8 

48 

2M 

80 

26 

22 

1 

453 

0 

0 

1  1 

0 

3.49 

-  .89 

1  .57 

24 

.0 

0 

3 

2 

2 

BRBNTLEY 

62.2 

29 

45 

8n 

8 1 

27 

1 8 

536 

0 

0 

18 

0 

3-50 

0 

BREHTON  3  SSE 

66.1 

32 

.8 

49 

5 

-  3.8 

83 

25 

16 

I 

427 

0 

0 

17 

0 

2.08 

-  2  .95 

.80 

27 

.0 

0 

3 

3 

0 

CnnOEN  3  NH 

59. 9 

33 

.7 

46 

8 

83 

26 

20 

1 

504 

0 

0 

15 

0 

5.56 

3.21 

24 

.0 

0 

3 

3 

2 

CHBTOM  4  N 

65.7 

37 

.5M 

5 1 

6M 

88 

26 

21 

) 

362 

0 

0 

0 

4  .07 

1  .27 

23 

.0 

4 

3 

3 

CLBTTON 

59.3 

35 

■  2 

47 

3 

60 

27 

21 

1 

491 

0 

0 

13 

0 

2.69 

-   1  .58 

1  .26 

24 

.0 

0 

5 

1 

1 

ENTERPRISE 

6 1  .  7M 

35 

.6f1 

48 

7n 

80 

26 

2  1 

451 

0 

0 

1  1 

0 

1  .94 

.84 

24 

.0 

0 

EUFBULB  HILDLIFE  REF 

53.9 

30 

.2 

47 

1 

-  4.4 

81 

26 

18 

[ 

498 

0 

0 

18 

0 

2.56 

-  2.09 

1  .22 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

EVERGREEN 

61  .4 

32 

.5 

47 

0 

-4.1 

81 

26 

19 

1 

499 

0 

0 

17 

0 

3.03 

-   1  .76 

1  .60 

24 

.0 

0 

3 

3 

1 

FRISCO  CITY 

62.0 

34 

.0 

48 

0 

63 

26 

22 

2* 

470 

0 

0 

14 

0 

3.82 

-  .94 

2.01 

24 

.0 

3 

2 

2 

GENEVB  2 

63.0 

33 

.4 

48 

2 

83 

26 

20 

1 

466 

0 

0 

1 5 

0 

I  .89 

•  87 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

GILBERTOHN 

63 .  2M 

34 

.9f1 

49 

I  M 

80 

2S 

1 8 

' 

456 

0 

0 

0 

3.98 

2  . 05 

24 

.0 

0 

^ 

^ 

GREENVILLE 

HEBOLBNO 

61.1 

34 

.  5t1 

47 

811 

80 

27* 

22 

6 

468 

0 

0 

12 

0 

2.23 

.8  I 

27 

0 

3 

3 

0 

HIGHLBND  HOHE 

61  .3 

34 

.0 

47 

7 

-  3.3 

81 

26 

21 

2. 

482 

0 

0 

1 5 

0 

2.83 

-  2.03 

1  .40 

24 

.0 

0 

S 

2 

1 

02BRK  6  NNH 

63.4 

36 

.4 

49 

9 

-  3.2 

80 

26. 

23 

1 

418 

0 

0 

10 

0 

2.96 

-   1  .58 

1  .65 

24 

T 

0 

3 

2 

1 

PIITSVIEH 

50.6 

29 

.6 

45 

1 

80 

27. 

14 

1 

553 

0 

0 

17 

0 

2.95 

1  .16 

24 

.0 

0 

4 

3 

1 

THOMBSVILLE 

62.1 

33 

.6 

47 

9 

-  2.5 

82 

26 

19 

1 

475 

0 

0 

15 

0 

5.97 

.98 

3.95 

24 

.0 

0 

3 

3 

2 

TROY 

61  .8 

3S 

.4 

48 

6 

-  3.2 

80 

25 

21 

1 

458 

0 

0 

12 

0 

3.25 

-   1  .02 

;  .50 

24 

I 

0 

4 

2 

2 

HHflTL  E  Y 

66.6 

31 

.8 

49 

2 

79 

25. 

16 

1 

435 

0 

0 

1 6 

0 

5.80 

.94 

3.50 

24 

.0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

48 

0 

-  4.0 

3.35 

-   1  .37 

T 

■       ■  ■ 

GULF  OB 

BRY  niNETTE 

64  .4 

37 

.1 

50 

8 

-  3.6 

81 

26. 

20 

1 

391 

0 

0 

9 

0 

1  .74 

-  2.99 

.62 

3 

.0 

0 

s 

2 

0 

61  .8 

39 

.5 

50 

7 

74 

26 

26 

6. 

398 

0 

0 

10 

0 

2.84 

1  .30 

4 

.0 

0 

3 

2 

2 

OflUPHIN  ISLBNO  2 

58.9 

45 

.6 

52 

3 

72 

27 

33 

16. 

350 

0 

0 

0 

0 

1  .42 

.61 

4 

.0 

0 

5 

1 

0 

FfilRHOPE  2  NE 

62.5 

39 

.5 

51 

0 

-  3.8 

79 

27 

26 

1 

385 

0 

0 

8 

0 

1  .87 

-  2. 52 

•  81 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

MOBILE  HSO  BP 

63.9 

40 
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26 
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.0 
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3 

2 

0 
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36 

.5M 

50 

4M 
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81 

27 

24 

1 
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0 

0 

12 

0 
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.0 
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3 

1 

0 
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51 

2 

-  3.3 

1  .87 

-  2.65 

.0 

SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOUINC  STBTION  INDEX 


DniLY  PRECIPITATION 


STflT ION 


DAY  OF  MONTH 


123     456  789 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


nenTMCRN  wallcy 


HUNTSVILLC  MSe  MP 
r«ULT«M  3 


ALBcaTviLLC  3  se 
etsniMGHiM  USB  np 
batOGCPOQT 
C01L INSVILLC 

roar  e*YNc 

OMOCN  CI  TV 
GUNTCB5VILLC 
LCtOS 


PM.rCEr[>ALE  3  U 

SAIHT  6CRNM10 
iRNO    KT  SU65TH 

scoTT^Bmo 


uppca  PL  Am  03 

AL ICEVtLLC 
ABtCY  3  5 
AUTAUCAVILLE  3  N 
BiWKKtAD  LOCK  AND  DAM 

BILL  IWiSLEY   J  SC 

BHBB^UOOO 
CAOBOM  HILL 
CENTIttVILLC  Msro 
CL AATOn 

corosva  3  cae 

osublc  springs 

rAYtrtt 
09B0fn 

HALCrVILLE  3  HE 

HAniLTBK  3  S 
JASPER  4  n 

LAV  DAM 

"ITCMELL  DAft  . 
PICRCASVILLE 


le  3  sse 


PLAMTtRSVIL 
PRATTVILLE 
RCroBn  3  E 
TMBRSBV  EXP  STATI8A 
TUSCALSBSA  TAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERAOH  3  N 
kCST  BLOCTOn 
WinriELD  3  SH 


EASTEBfl  VAILEV 


04 


AHMISTOn  FDA  AP 
CALERA  3  SU 
CEATRE  4  SH 
CHlLDEffSSURO  Ura  PLANT 
CAD50EH  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 
LEESBURG 
'WNTtVALLO 
TALLADEGA 
WALNUT  CflOVC 


PIEOmnT  PtATTAu  v. 

ALCXANOCa  CITV 
ASMLANO  3  SSE 
AUBURN  AGBONOnv  FAfln 
CArV>  HILL    3  NH 
OADEVILLE 

KLTA 
HEFLIN 
HiGHTIhCR 
JORDAN  DAn 
LAfAVETTt 

nARTIN  DAM 
OPEL  HA 

ROCKrSflD  3  rtNu 
HOCK  MILLS 
thuRl  9w  dam 

MAOlEV 


06 


PRAIRIE 
CUBA 

OArTBH  I  N 

DEfVPDLtS  LOCK  AND  0AM 

GAINESVILLE 

CREENSBORO 


3.39 
3.03 

3.ao 

3.  BO 


A. 30 
A. 06 
3.39 
3.94 


3.M 
3.3A 
4.56 
4.36 


3.42 

3.31 
4.0: 
4.  11 


3. 13 
3.77 
2.60 


2.73 
2.B2 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTlON  INDEX 


]  -  SO 
1.10  1.31 
3.72 
.37  1.64 


3.33 
2.40 
2.60 
2.00 
2.71 


2.  OB 
1 .66 
2.51 
3.40 


2.  13 

i.a& 

2. 06 
2.33 
3.22 
1 .70  3.01 

2.64 


1  .03 

3.35 
3.00 
3.60 
.56  2.32 
3.65 

a.  34 

3.43 

2.05 
1 .93 


.75  2.20 
1.97 

.21  3.00 
3.02 


3.00 
2.  78 
2.26 
l.Oe  2.05 


1 .  13 
.66 
1.00 


DniLY  PRECIPITflTIO 


STRT I  ON 


LIVINOSTeN  3  SU 

PEBBYVILLE 
PINC  LEVEL 

SCLNR 

surn.c 

uMaaieo  i.oz%  mno  oam 


BEAmicc  1  e 

BBUNOIOCC 
CHATQM  4  n 

CLAiBaane 

CLArTBH 

COFFEE  SPBINCS  3  tiU 

CBTTOttTOH 

EL  an 

ENTEBPBrSE 

EliFftUL«  UiLDL  IFE  BEF 
evCBGRECN 
FBISCa  CITY 
GENEVA  2 

GCQROIAMNA 
GILBEflTOMI 
GBEENVKLE 
HEADLArtO 
HIGHLAND  HOrc 

JAUSON 
KINS ran 
LOUISVILLE 

rCLvin 

NEUTVn 

OZABK  a  NNU 

PINE  APPLE 

PITTSVIEW 

THerWSvlLLE 


GULF 

8AT  MINETTE 
CBOEN 

DAUPHIN    ISLAND  2 
FAIBHQPE  3  NE 
roaiLC   WSO  AP 

QOBCBTSOALC 


DAY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6  7 


9     10  1112    13  14  15    16  17  18    19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


a. 77 

3.34 

t.eo 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  TEMPERniURES 
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NORTHERN  VULLEY  01 
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MIN 
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42 
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27 

64 

37 

59 
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57 
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30 

45 
1  4 
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1 5 

54 
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56 

67 
1 8 

43 
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20 
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58 
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80 
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37 

49 
22 
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MIN 
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48 
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54 
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35 

46 
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44 

18 

52 
23 
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23 
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60 
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29 
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39 

49 
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44 
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35 
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34 

72 
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62 

73 

61 

62 

81 
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MIN 

42 

1 1 

52 
20 

53 
33 

57 
33 

52 
28 

39 
1 3 

35 
1  4 

48 

1 3 

58 
25 

64 

32 

62 
38 

61 
46 

58 
32 

67 
33 

55 
27 

39 
1 5 

52 
23 

65 
34 

60 

59 

57 

70 

64 

64 

78 

77 
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31 
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25 
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29.8 
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MIN 

37 
10 

45 

10 

56 
14 

55 
24 

58 
30 

43 

1 2 

45 

1 2 

40 

I  3 

62 
1 3 

61 
]  7 

67 
1 9 

61 
26 

62 
28 

57 
24 

69 
24 

45 

41 

55 

67 

57 

46 

60 

72 

60 

66 

80 
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38 

48 

23 

56.6 
22  .2 
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40 

13 

44 

15 

54 
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33 
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34 

46 
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40 

20 

46 

15 
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27 
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18 

44 

27 
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28  .5 
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32 

52 
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33 
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43 
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38 

56.9 
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45 
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46 
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69 
49 

61 
27 

58 
24 

72 
40 

67 
48 

66 
48 

78 
48 

80 
64 

74 
44 

56 
29 

61  .2 
33.9 

TUSCBLOOSB  FBB  BP 

MBX 
MIN 

45 

le 

51 
20 

48 

27 

S8 
39 

45 

30 

47 

21 

43 

26 

SO 
22 

56 
23 

62 
26 

59 
36 

SS 
52 

57 
35 

66 

31 

46 

27 

43 

21 

55 
29 

70 
36 

65 
37 

52 
25 

60 
21 

72 
42 

61 
55 

66 
46 

BO 
41 

80 
60 

61 
34 

55 
26 

57.5 
32.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  5TBTI0N  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


OflY  OF  MONTH 

o 
a 

STflT I  ON 

2 

g 

g 

g 

1  0 

I  1 

1  2 

1  3 

14 

IS 

16 

17 

18 

1 9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSCBLOOSB  OLIVER  DBH 

MAX 

39 

49 

57 

52 

60 

47 

47 

44 

54 

60 

67 

67 

60 

60 

71 

48 

43 

SS 

71 

65 

52 

61 

73 

64 

68 

79 

80 

51 

58.7 

MIN 

20 

19 

22 

31 

39 

24 

21 

24 

21 

25 

27 

39 

39 

33 

32 

23 

22 

32 

42 

28 

25 

26 

43 

50 

41 

41 

47 

31 

31  .0 

VERNON  2  N 

MAX 

39 

47 

57 

56 

60 

45 

47 

42 

52 

61 

67 

60 

61 

61 

72 

44 

43 

56 

71 

52 

54 

61 

73 

64 

67 

81 

77 

51 

58.3 

MIN 

12 

IS 

17 

34 

34 

13 

17 

14 

18 

20 

23 

37 

27 

27 

28 

16 

19 

32 

38 

18 

16 

20 

43 

49 

38 

40 

23 

24 

25.4 

HINFIELO  2  SH 

MAX 

38 

46 

SS 

55 

58 

4S 

47 

46 

52 

60 

66 

60 

60 

59 

70 

50 

42 

SS 

68 

60 

48 

59 

70 

60 

66 

80 

77 

50 

57.2 

MIN 

1 1 

I  1 

15 

29 

31 

1  3 

18 

14 

16 

18 

27 

34 

34 

25 

31 

16 

20 

28 

30 

17 

15 

35 

53 

44 

36 

56 

39 

22 

26.4 

ESSIERN  VPLLET  04 

DNNISTON  Fnn  HP 

MBX 

42 

54 

48 

61 

44 

42 

42 

51 

62 

69 

62 

61 

57 

70 

47 

40 

53 

70 

68 

47 

56 

71 

60 

67 

79 

64 

69 

S3 

SB. 2 

MIN 

16 

16 

26 

28 

3 1 

1 9 

22 

I  7 

2 1 

24 

31 

43 

3 1 

29 

29 

25 

23 

35 

40 

27 

22 

29 

48 

44 

42 

52 

36 

31 

30.0 

CSLERH  2  SH 

MBX 

46 

57 

55 

62 

57 

48 

46 

54 

64 

69 

68 

63 

60 

72 

66 

46 

56 

72 

70 

60 

59 

72 

69 

68 

80 

80 

78 

62.9 

MIN 

I  3 

I  4 

22 

32 

36 

1  I 

1 9 

1 9 

1 9 

2 1 

30 

46 

35 

28 

26 

22 

21 

37 

42 

25 

1  7 

35 

35 

45 

40 

54 

24 

23 

28 . 4 

CENTRE  t  SH 

MBX 

36 

41 

49 

45 

58 

42 

41 

40 

47 

56 

62 

63 

55 

54 

68 

47 

40 

45 

68 

65 

45 

53 

70 

61 

65 

76 

60 

48 

54.3 

M  I N 

19 

1  4 

22 

28 

3 1 

1 B 

20 

16 

1 8 

22 

28 

36 

4  I 

25 

34 

22 

21 

27 

3 1 

29 

22 

26 

4  I 

45 

37 

32 

27  •  1 

CHILDERSBURG  HIR  PLflNt 

MBX 

44 

56 

53 

61 

57 

47 

45 

52 

61 

65 

63 

63 

59 

71 

69 

47 

54 

71 

70 

62 

59 

72 

70 

68 

80 

82 

60 

55 

62.0 

MIN 

14 

15 

22 

33 

38 

IB 

20 

16 

18 

22 

29 

40 

40 

27 

34 

22 

22 

35 

41 

25 

IB 

38 

46 

44 

47 

54 

46 

27 

30.4 

GHDSOEN  STESn  PLBNT 

MBX 

36 

40 

53 

48 

59 

41 

41 

39 

50 

59 

64 

63 

54 

55 

69 

45 

39 

48 

69 

58 

46 

54 

69 

60 

66 

76 

80 

48 

54. 6 

MIN 

18 

IS 

23 

28 

33 

18 

19 

16 

19 

23 

28 

32 

41 

27 

33 

20 

23 

30 

33 

27 

24 

29 

32 

43 

39 

54 

36 

29 

28.3 

TBLLBDEGB 

MBX 

44 

54 

49 

60 

S3 

45 

44 

52 

61 

66 

63 

60 

63 

70 

61 

43 

52 

71 

66 

60 

58 

72 

66 

70 

79 

84 

72 

55 

60.5 

.  ■ 

MIN 

12 

12 

22 

27 

34 

IS 

20 

18 

25 

20 

27 

24 

33 

18 

32 

43 

25 

22 

33 

38 

40 

43 

52 

25 

27.5 

PIEOnONT  PLBIEflU  05 

BLEXRNDER  CUT 

MBX 

41 

46 

56 

45 

60 

50 

49 

50 

55 

62 

67 

65 

60 

60 

69 

51 

43 

55 

68 

70 

51 

59 

71 

62 

67 

79 

81 

51 

SB. 7 

M  I  N 

I  7 

20 

27 

33 

37 

20 

25 

20 

24 

25 

30 

35 

44 

30 

35 

22 

25 

31 

4  1 

30 

22 

25 

40 

45 

40 

43 

48 

32 

30-9 

flSHLBNO  2  SSE 

MAX 

36 

42 

55 

48 

58 

44 

43 

42 

52 

62 

65 

63 

60 

55 

67 

47 

40 

50 

67 

66 

45 

S3 

68 

59 

65 

77 

80 

65 

S6.2 

MIN 

1 6 

15 

19 

26 

30 

1 6 

1  7 

1  9 

22 

23 

26 

3 1 

40 

28 

31 

19 

19 

22 

33 

37 

26 

20 

32 

33 

44 

42 

43 

33 

27 . 3 

AUBURN  BGRGNOnT  FBRn 

MAX 

40 

45 

56 

47 

56 

50 

49 

51 

55 

61 

67 

66 

68 

61 

69 

54 

44 

50 

67 

68 

SO 

57 

70 

67 

66 

77 

80 

55 

58.8 

MIN 

20 

25 

31 

36 

35 

22 

22 

25 

28 

31 

35 

42 

45 

33 

37 

23 

25 

30 

46 

3 1 

28 

30 

42 

46 

42 

44 

48 

30 

33 . 3 

CBMP  HILL   2  NH 

MAX 

40 

44 

52 

45 

59 

50 

49 

SO 

54 

60 

65 

66 

66 

60 

63 

51 

48 

SO 

67 

68 

SO 

SB 

70 

67 

66 

75 

80 

54 

68. 2 

MIN 

I  3 

1 S 

I  7 

27 

32 

1 6 

1 9 

1 6 

1  7 

20 

22 

30 

44 

25 

26 

21 

20 

27 

39 

25 

1 8 

1 8 

36 

44 

4  4 

45 

48 

21 

26 .6 

HEFL IN 

MAX 

36 

41 

54 

49 

49 

47 

41 

41 

50 

58 

65 

64 

54 

57 

68 

4  1 

51 

57 

57 

60 

S3 

69 

55 

65 

78 

58 

48 

54.7 

MIN 

1 2 

10 

20 

24 

32 

I  I 

19 

1  3 

12 

1 9 

20 

33 

33 

23 

23 

18 

19 

25 

20 

1  7 

1  7 

29 

40 

35 

44 

44 

21 

23.4 

LBFBTETTE 

MAX 

45 

51 

48 

61 

54 

50 

50 

54 

63 

68 

69 

67 

61 

70 

60 

45 

53 

69 

69 

60 

58 

72 

63 

68 

79 

82 

74 

57 

61  .4 

MIN 

1 5 

I  8 

28 

3 1 

33 

1 9 

22 

18 

25 

27 

35 

42 

43 

30 

33 

23 

23 

33 

45 

27 

23 

38 

42 

4  7 

46 

45 

4  1 

28 

31 .4 

MARTIN  GAM 

MBX 

42 

51 

44 

59 

48 

45 

46 

50 

57 

63 

66 

67 

57 

70 

49 

42 

56 

69 

70 

49 

S3 

71 

67 

69 

76 

60 

52 

58 

58.1 

M I N 

22 

28 

37 

38 

26 

28 

25 

28 

28 

30 

36 

44 

29 

35 

26 

28 

32 

40 

30 

22 

29 

32 

42 

36 

4  3 

50 

35 

24 

32  .4 

OPEL  1KB 

MAX 

41 

45 

56 

46 

58 

51 

49 

49 

55 

60 

67 

67 

68 

62 

71 

55 

45 

50 

69 

54 

50 

56 

71 

66 

68 

79 

61 

56 

58.8 

MIN 

19 

16 

22 

29 

36 

18 

24 

22 

26 

25 

24 

27 

33 

29 

24 

25 

23 

28 

36 

28 

21 

20 

31 

44 

38 

40 

43 

32 

28.0 

ROCKFORD  2  NNH 

MAX 

40 

46 

56 

46 

60 

49 

48 

47 

54 

61 

67 

65 

60 

60 

70 

51 

44 

52 

69 

70 

50 

58 

71 

60 

68 

78 

81 

50 

SB. 3 

MIN 

9 

15 

21 

31 

34 

17 

1  1 

17 

20 

27 

32 

36 

43 

30 

3  1 

18 

21 

24 

44 

25 

24 

27 

42 

46 

45 

48 

47 

27 

29.1 

ROCK  MILLS 

MAX 

45 

46 

55 

46 

62 

49 

44 

48 

52 

62 

67 

66 

64 

60 

MIN 

18 

13 

19 

28 

33 

15 

21 

IS 

19 

21 

29 

30 

37 

24 

PRBIRIE  06 

DBTTON  I  N 

MAX 

37 

43 

54 

47 

60 

48 

48 

48 

50 

60 

67 

58 

62 

63 

74 

51 

46 

61 

71 

73 

56 

65 

65 

74 

75 

82 

81 

52 

60.0 

M  I  N 

1 7 

25 

32 

36 

37 

22 

24 

2 1 

26 

27 

38 

4  I 

40 

35 

36 

22 

26 

41 

S I 

30 

24 

36 

46 

50 

SO 

53 

45 

39 

34  .6 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

37 

44 

S3 

45 

61 

47 

47 

47 

49 

60 

65 

66 

62 

61 

73 

49 

42 

61 

71 

71 

56 

64 

74 

66 

71 

83 

81 

51 

S9.2 

MIN 

IB 

1 7 

23 

35 

39 

26 

20 

23 

23 

25 

27 

36 

45 

33 

34 

27 

23 

32 

46 

32 

27 

28 

42 

50 

SO 

49 

45 

30 

32  .4 

GAINESVILLE 

MBX 

40 

46 

56 

52 

62 

48 

49 

49 

53 

62 

68 

62 

59 

60 

74 

49 

44 

60 

73 

68 

57 

65 

74 

64 

70 

84 

60 

52 

60.0 

MIN 

17 

19 

22 

37 

34 

21 

24 

21 

22 

26 

28 

4  I 

37 

34 

35 

23 

27 

33 

48 

29 

26 

28 

44 

48 

47 

50 

45 

30 

32  .0 

GREENSBORO 

MAX 

49 

SB 

52 

62 

51 

48 

45 

47 

65 

69 

67 

50 

62 

73 

SB 

46 

42 

62 

72 

72 

74 

75 

78 

81 

82 

82 

72 

6 1 

63.0 

MIN 

16 

25 

33 

39 

34 

22 

2 1 

19 

23 

28 

38 

50 

40 

3S 

36 

23 

24 

33 

47 

34 

39 

42 

46 

49 

53 

56 

44 

28 

34  .9 

MATNEVILLE 

MAX 

M  I  N 

LIVINGSTON  2  SH 

MAX 

44 

53 

55 

60 

62 

52 

50 

51 

57 

66 

68 

66 

60 

73 

74 

50 

57 

72 

72 

72 

60 

73 

75 

70 

83 

83 

60 

54 

64.0 

M  I  N 

1 3 

1 9 

24 

35 

33 

I B 

23 

1 9 

23 

24 

30 

40 

35 

32 

34 

22 

26 

30 

40 

30 

22 

25 

34 

45 

40 

45 

35 

27 

29.4 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

38 

44 

54 

45 

58 

49 

48 

48 

52 

61 

67 

67 

60 

60 

72 

SI 

44 

58 

70 

71 

53 

62 

74 

64 

68 

79 

81 

53 

59.0 

MIN 

IB 

18 

21 

34 

36 

20 

20 

20 

2  I 

25 

27 

34 

44 

33 

33 

19 

24 

31 

44 

27 

23 

24 

35 

48 

44 

44 

45 

29 

30. 1 

MINTER  3  NH 

MAX 

35 

42 

54 

47 

54 

49 

46 

49 

55 

60 

66 

68 

70 

62 

73 

52 

44 

59 

66 

71 

S3 

62 

75 

65 

71 

82 

83 

54 

59. 6 

M  I  N 

20 

22 

31 

35 

37 

23 

24 

26 

28 

30 

38 

45 

45 

37 

37 

24 

27 

32 

52 

32 

30 

30 

46 

42 

49 

49 

45 

32 

34  .6 

nONTGOMERT  HSO  BP 

MAX 

43 

53 

45 

55 

51 

48 

49 

52 

59 

64 

65 

67 

61 

69 

5 1 

45 

55 

65 

68 

SI 

58 

71 

64 

55 

76 

79 

67 

55 

59.1 

MIN 

22 

27 

2B 

42 

34 

25 

27 

25 

28 

27 

32 

47 

38 

32 

36 

28 

32 

37 

47 

31 

24 

35 

44 

50 

45 

50 

40 

32 

34.5 

SELMB 

MBX 

46 

56 

47 

59 

58 

SI 

51 

55 

53 

68 

69 

67 

63 

73 

50 

48 

59 

70 

71 

68 

63 

75 

70 

70 

83 

82 

59 

SB 

62.9 

MIN 

22 

25 

33 

42 

36 

24 

26 

26 

28 

29 

36 

SS 

48 

33 

38 

25 

29 

34 

39 

30 

28 

35 

52 

52 

43 

52 

47 

30 

35.6 

UNION  SPRINGS  i  S 

MBX 

32 

40 

50 

43 

SO 

42 

43 

43 

50 

56 

62 

64 

67 

SB 

67 

5 1 

40 

60 

62 

57 

47 

64 

67 

69 

67 

75 

76 

52 

55  .9 

■ 

MIN 

22 

22 

28 

36 

38 

24 

24 

23 

23 

27 

26 

32 

46 

31 

32 

25 

25 

31 

49 

32 

25 

25 

39 

43 

47 

47 

47 

32 

32.2 

COASTAL  PLAIN  07 

ANOBLUSIB   1  NH 

MBX 

43 

46 

60 

54 

51 

55 

53 

55 

58 

65 

67 

72 

74 

67 

71 

59 

46 

59 

71 

67 

56 

63 

72 

68 

72 

82 

80 

57 

62.3 

MIN 

.8 

20 

21 

36 

34 

21 

20 

20 

29 

22 

26 

32 

26 

35 

22 

23 

35 

50 

27 

20 

24 

36 

45 

28 

28.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


FEBRUBRT 


DAY  OF  MONTH 


STATION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

nrnoRE 

nBX 

42 

44 

59 

S3 

52 

56 

54 

56 

60 

67 

69 

70 

75 

70 

74 

S9 

49 

65 

71 

72 

59 

67 

75 

73 

75 

82 

81 

59 

niN 

22 

28 

35 

40 

40 

27 

29 

27 

35 

32 

36 

36 

44 

36 

41 

28 

29 

40 

41 

34 

29 

37 

50 

45 

47 

53 

46 

34 

BEfllRICE  1  E 

nBX 

44 

52 

49 

48 

52 

52 

57 

63 

66 

67 

66 

66 

69 

57 

47 

56 

53 

67 

57 

57 

70 

70 

72 

80 

79 

60 

niN 

22 

24 

29 

34 

35 

28 

28 

28 

28 

30 

39 

38 

40 

36 

41 

28 

30 

32 

48 

34 

35 

37 

48 

51 

50 

51 

43 

34 

BRflNTLET 

nax 

42 

46 

60 

SI 

SI 

55 

52 

S4 

59 

65 

68 

71 

73 

72 

73 

58 

47 

57 

73 

6B 

SS 

62 

73 

71 

73 

75 

81 

57 

niN 

IB 

21 

26 

34 

36 

21 

21 

20 

24 

24 

26 

33 

29 

30 

26 

27 

31 

49 

27 

21 

24 

35 

38 

38 

42 

44 

29 

BREHION  3  SSE 

NBX 

46 

59 

54 

54 

56 

54 

56 

60 

65 

68 

74 

76 

69 

75 

66 

54 

65 

72 

72 

61 

67 

75 

74 

77 

83 

82 

75 

62 

tllN 

16 

22 

28 

45 

34 

20 

21 

21 

30 

24 

27 

43 

49 

28 

29 

27 

24 

40 

55 

29 

23 

30 

49 

45 

38 

4S 

47 

29 

CnnOEN  3  NH 

RRX 

36 

42 

55 

46 

54 

49 

47 

49 

54 

61 

66 

69 

70 

63 

73 

53 

45 

60 

66 

69 

55 

64 

74 

65 

72 

83 

82 

55 

niN 

20 

21 

25 

3S 

37 

26 

26 

24 

24 

29 

30 

41 

46 

35 

36 

26 

26 

31 

49 

31 

28 

28 

43 

47 

49 

50 

45 

33 

CHATOn  4  N 

nBX 

46 

60 

56 

56 

56 

52 

53 

SS 

65 

6B 

71 

70 

68 

71 

71 

50 

66 

68 

70 

68 

67 

75 

72 

74 

85 

88 

80 

59 

niN 

21 

25 

36 

43 

25 

24 

33 

32 

40 

S3 

45 

36 

36 

23 

27 

47 

SI 

31 

29 

41 

53 

48 

45 

56 

44 

30 

CLWrlON 

nBX 

39 

44 

S5 

45 

51 

50 

49 

51 

54 

60 

64 

68 

73 

63 

70 

57 

45 

52 

68 

70 

50 

57 

71 

71 

69 

79 

80 

55 

niN 

21 

2S 

32 

35 

38 

26 

24 

25 

29 

34 

38 

44 

47 

37 

40 

26 

28 

31 

48 

31 

28 

37 

41 

46 

46 

48 

49 

31 

ENTERPRISE 

nBX 

42 

45 

55 

49 

SO 

54 

48 

57 

62 

67 

62 

64 

74 

71 

60 

57 

55 

70 

67 

65 

61 

72 

71 

71 

80 

69 

69 

niN 

21 

28 

32 

39 

39 

24 

26 

28 

34 

37 

39 

49 

35 

36 

28 

29 

35 

45 

32 

2S 

35 

40 

46 

45 

50 

51 

33 
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7A 

INACTIVE  6/30/76 

6942 

07 

COV INGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

c 

RLRBRMR  ELECTRIC  COOP 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

34 

87 

44 

155 

6A 

6A 

H 

JOHN  K  LflSSITTER 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

14 

670 

7A 

7A 

H 

CHRRLES  W.  MCEWEN 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6A 

6A 

H 

JOHN  T.  BRILEY 

7131 

01 

FRANKL  IN 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

7fi 

7R 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34 

10 

86 

49 

802 

7fl 

MID 

H 

ST .  BERNARD  COLLEGE 

STflTION 


GENEVA  2 
GEORGI ANNA 
GILBERTOWN 
GORGAS 
GREENSBORO 
GREENVILLE 
GUNTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  TVA 
HALEYVILLE  3  NE 
HAMILTON  3  S 

HRNCEVILLE 
HRYNEVILLE 
HEROLRND 
HEFL  IN 

HIGHLAND  HOME 

HIGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLE  WSO  AP 

JACKSON 

JACKSONVILLE 

JASPER  4  N 

JORDAN  DRM 

K INSTON 

LRFRYETTE 

LRY  ORM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON  2  SW 

LOUISVILLE 

MRGELLA 

MARION  6  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DRM 

MRTHEWS  2  N 

MELVIN 

M I DWRY 

MILSTERO 

MINTER  3  NW 

MITCHELL  DRM 

MOBILE  WSO  RP 

MONTEVRLLO 
MONTGOMERY  WSO  AP 
MOULTON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FRR  RP 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

ONEONTR 

OPELIKR 

OZRRK  6  NNH 

PRINT  ROCK  2  N 
PRLMERDRLE  2  W 
PERRYV  I  LLE 
PETERMRN 
PICKENSVILLE 
PINE  APPLE 
PINE  LEVEL 
PITTSVIEW 

PLRNTERSVILLE  2  SSE 
PRRTTV  ILLE 

RED  BRY 
REFORM  2  E 
RIVER  FRLLS 
RIVER  FRLLS  2  NE 
ROBERTSDRLE 
ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 
SflINT  BERNRRD 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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STnTION  INDEX 


RLfiBfiMfl 

FEBRUARY  1977 


STnTION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  RNO 
TRBLES 


OBSERVER 


SRND  MT  SUBSTfi  OU 
SRYRE 

SCOTTSBORO 

SELMR 

SUTTLE 

TRLLRDEGR 

THOMflSVILLE 

THORSBY  EXP  STRTION 

THURLOW  DRfl 

TONEY 

TROY 

TUSCRLOOSfl  FRR  RP 

TUSCRLOOSfl  OLIVER  DRM 

UNION  SPRINGS  4  S 

UNIONTOWN 

VRLLEY  HERD 

VERNON  2  N 

WRDLEY 

WRLLRCE  2  E 

WRLNUT  GROVE 

WARRIOR  6  W 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKR 

WHRTLEY 

WINFIELO  2  SW 

CLOSED  STATIONS 

BESSEMER  3  SSW 

NEW  STRTIONS 

BESSEMER  3  WSW 


7207 
7282 
7304 
7366 
7963 
8024 
8178 
8209 
8215 
8259 

8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8605 
8637 
8648 

8670 
8673 
8686 
8809 
8859 
8867 
8998 


0757 


0764 


02 


02 


DE  KRLB 

JEFFERSON 

JACKSON 

DALLAS 

PERRY 

TALLADEGA 

CLARK 

CHILTON 

ELMORE 

MflOISON 

PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FRYETTE 


JEFFERSON 


JEFFERSON 


34  17 

33  43 

34  4  1 
32  25 

32  32 

33  26 

31  55 

32  53 
32  32 

34  54 


32  06 

32  27 
34  34 

33  48 

33  07 

31  12 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


33  22 


2  33  24 


85  58 

86  58 

86  03 

87  00 
87  11 

86  05 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 

85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  1  1 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
8?  07 

86  13 

87  43 
87  50 


87  01 


87  00 


1  195 
304 
615 
147 
145 
555 
405 
680 
288 
750 

580 
169 
152 
460 
265 
1040 
265 
640 
205 
850 

630 
1  10 
457 
500 
190 
170 
468 


540 


445 


6P 
MID 
7R 
7R 

7fl 
7R 


IP 


6P 


MID 


6R 
MID 
7R 
7R 
7A 
7R 
7A 
6A 
7A 
7A 

7fl 
6R 
IP 
7R 
7A 
7R 
7A 


6R 


niD 


H 
H 

H 

C  H 
CO 


7n 


SAND  MTN  SUBSTATION 
MIRRM  W  PRIDMORE 
RADIO  STATION  WCRI 
ROBERT  J.  CHANDLER 
J.   F.   SUTTLE.  JR. 
JOE  WOODflRD 
LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWER  CO. 
TVA-506 

THOMAS  J.  DILLRRD 

FED.  AVIATION  AGENCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JERRY  COPE 

MRS  J  C  JACKSON 

C  4  H  LUMBER  COMPANY 

JOEL  CAMP 

ALABAMA  POWER  CO. 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

WALTER  PARKER 

GILBERT  C  YARBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 

INACTIVE  10/5/76 
MRS  ELIZA  J.  BEAROEN 

INACTIVE  4/25/76 
MRS  VALMA  G  COLEMAN 
ROBERT  A.   MOORE.  JR. 


CLOSED  1/31/77 


VRLLEY  CRK  W-TRTMT  PLT 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


fh(o  into  mav  be  obtained  bv  wrltinK  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
5^^^1!°S!!\o"anrwei?"eri"^tCI  oJlice'^^a?  JL!"^'! uln^^ pr^ctp^taJton-Lta  are^contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  thi«  State. 

C.HENSIO.AL  U..TS:     Unless  otherwise  -J-,-'^'^.   -^---^7^-  r.^tl^e^S^pa^^ir^^S/^erarS^nr^Uerl^ir^r^i^or fs^?"  ^-J^  "sS?;il*^n?ai"Dira"^taMe 
lTrlT.ronl\:Ve7e.  .TT.llleTrrT  ttll  *?"e^rees . '"Ls^  UanJ  ITn.^'irl^l^tlTol'lZVt  wind  dfrectioL  anS  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

.         fi^oti  in  standard  time      DurinE  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  dayliuhl 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  I ndex  shows  observation  '^"^JJ"  .f,°"J,^""''^^''„J^^^.;3tio""f„e  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations, 
savins  time,     iinow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground    table    s  »J  JiSfe    "Daily  Precipitation"  table.  "Daily  Temperature"  table, 

^IJa^^ratiir^id"w.^nrta",l?:°^n^  ^sn^wf airtn^Jh^ ^^LSwf ill-^a^d^Snor^n  Iro^nl'  T.l'.ri.e.  pubUshed.^re  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-typc  pan  of  4-fool  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  E;.aporation  and  Kind  table 
EVAPORATION        "^^^^'^^l^^^^j^^s  1„  t„e  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  endiw  at 
time  of  observ"lon      wLd     s  the  total  wind  movement  m  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 


sii£3ra?fJi^rf-^S!f;^?e:J-ii^?^?rsS?c^s^^ 

?n  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1970. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES,  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

,  f                                                Sni  1  rnvpr                                                   Dei^ree  of  Slope 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  boil  Cover   iL^ 


Auburn  Agronomy  Farm  :  Chesterfield  sandy  loam 
Headland  Dothan  sandy  loam 


Bare  ^'^'^ 
Bare  ^J"*^" 


Marion  Junction 


Sumter  Clay  Bare 


3-5'! 


Pittsview  :     Izagara  fine  sandy  loam  Bare  O^gr*" 

Thornsby  Exp.  Station   :     Fine  Loamy  Bare  2  to  61 

Winfleld  2  SW  :     Ora  fine  sandy  loam  Bai e 

All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  Limes  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument   to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

i     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

i   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAHA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;   40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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Climatological  Data 
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TEMPERRTURE  RND  PRE C I P I T R T I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION; 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION: 


3  STATIONS 
VALLEY  HEAD 
ANNISTON  FAA  AP 
HEADLAND 
ANNISTON  FAA  AP 


87       DATE  22^ 
20       DATE  02 
18  .09 
5  .86 

7.96       DATE  29 


SUPPLEMENTRL  DRTR 


MIND 

RELfiTIVE  HUMIDITY 
RVERflGES- 

NUMBER  OF  DATS  WITH 

1  SPEED 

-      .  H .  1 

PERCENT 

PRECIPITBTION 

STfiNDfiRD 

OF  IlnE 

z 

r 
z 

Z 

c 

CENTRAL 

O 

a: 

o 

cr 

o 

a 

o 

(Z 

^  i: 

O  u. 

o  ^ 

00 

06 

12 

18 

BIRMINGHAM 

WSO 

AP 

16 

1 

6 

8 

5 

34 

SE 

28 

72 

76 

53 

51 

1 

3 

2 

4 

2 

1 

13 

47 

6. 

7 

HUNTSVILLE 

HSO 

AP 

17 

2 

1 

1  1 

0 

18 

28 

73 

79 

53 

55 

4 

1 

4 

3 

2 

1 

15 

6. 

1 

MOBILE  W50 

AP 

14 

3 

4 

10 

6 

29*  + 

16 

12 

75 

79 

54 

63 

2 

5 

4 

2 

3 

0 

16 

7  . 

5 

MONTGOMERY 

WSO 

AP 

17 

1 

5 

7 

8 

43 

SW 

04 

80 

84 

60 

61 

0 

3 

5 

1 

4 

0 

1  3 

49 

7  . 

0 

I  CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF  THE  NATIONAL  OCEANIC 
RND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  AND  IS  COMPILED  FROM  RECORDS  ON  FILE  AT 
THE   NATIONAL   CLIMATIC  CENTER.   ASHEVILLE.   NORTH  CAROLINA  28801. 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  PLSBPnfl 

MBRCH  1977 


TEMPERRTURE 

PRECIPITqTION 

NO 

.  OF  ORYS 

SNOW 

.  SLEET 

NO 

OF 

ORYS 

STOTION 

MAX . 

MIN. 

r  ^ 

p 

a  r 

a  X. 

(X  c 

1 

£ 

g 

g 

i 

si 

si 

li 

i 

o 

a 

o 

o 

o 

I 

NORTHERN  VSLLEr  01 

RTHENS  2 
BELLE  MINR  2  N 
FflLKVlLLE   1  E 
FLORENCE 

HUNTSVILLE  HSO  flP 

6S.8M 
66. S 
66  •  6 
70.2 
66  . 7 

41  .4M 
41  .8 
4  1  .  S 
4S.1 
4  3.9 

S3.6M 
54.2 

54  .  1 
57.7 

55  . 3 

4  .  S 

83 
83 
8 1 
86 
82 

31 
31 
3 1 
30 
30 

26 
27 
25 
30 
29 

23 
2 
23 
23. 

1 

348 
334 

337 
239 
30  I 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
6 
2 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

9.42 
9.16 

8  .65 
8.31 

9  .50 

3.71 

4  .40 
3.42 

2  .97 
3.03 
3.41 

4 
4 

4 

1  2 

.0 
.0 
.  0 
.0 
.  0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 

7 
1  0 

4 

6 
6 
3 
6 

2 
3 

3 
3 

MDULTON  2 

HUSCLE  SHORLS  FOB  HP 
NEH  nBRKEI  2 
RED  BBr 

RUS5ELLVILLE  2 

67.8 
67.1 

71  .3M 
66  .8 

43. 9M 
45.3 

44  .9M 

38  .6 

SS.9M 
56.2 

58.  IM 
52  . 7 

5.0 

84 

85 

85 
84 

30 
30 

30 
31 

28 
31 

30 
23 

23 
23. 

23. 

1 

292 
282 

227 
377 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

5 
3 

3 
10 

0 
0 

0 
0 

9.37 
8.59 

8.44 

7  .07 

3.10 

4  .26 
3.46 

3.37 
2  .58 

4 

3 

4 

12 

.0 
.0 

.0 

.0 

0 
0 

0 
0 

9 
8 

6 

5 
4 

5 

2 
2 

3 
2 

WBTERLOO 

DIVISION 

55.3 

4.4 

8.72 

2  .94 

.0 

a       ■  ■ 

BPRBLBCHIRN 
rlOUNTBINS  02 

BLBERIVILLE  2  SE 
BESSEHER  3  USH 
BIRnlNGHBn  HSO  BP  R 
BRfOCEPORT 
GUNTERSVILLE 

66.3 
66.  S 
68.7 

67. 8M 

4S.3 
42.6 
45.9 

41  .SM 

55. 8 
S5.6 
57  . 3 

54  .7M 

5.7 
4  .0 

78 
79 
8 1 

82 

30- 
30- 
30  + 

14 

30 
29 
29 

28 

23. 
23 
1 

2 

288 
292 
252 

327 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

2 
5 
3 

5 

0 
0 
0 

0 

10.25 
1  1  .61 
8  .70 

14.84 

4.35 
5. OS 
2  .53 

3.  35 
2.10 
2.12 

12 
21 
1  2 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

10 
10 
9 

7 
8 

7 

4 

5 
3 

ONEONIfl 
SBINI  BERNARD 
SBND  nT  SUBSTB  RU 
SCOT  TSBORO 
VBLLEY  HEflO 

66.4 

64  .8M 
67.3 
64  .5 

40  .7 

42.  3M 

40.3 

36.0 

53.6 

53. 6M 

53.8 

50.3 

2.5 

3.2 
1  .8 

79 

77 
81 

77 

28 

28- 

31 

28- 

27 

27 
25 
20 

23. 

23 
1 
2 

351 

344 
343 
452 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

7 

5 
7 
13 

0 

0 
0 
0 

10.98 

8.74 
10.85 
12.21 

4  .67 

4.33 
6.18 

2.12 

1  .85 
2.58 
4.15 

13 

1  3 
1  3 
30 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

8 

8 
9 
9 

7 

7 
6 
7 

6 

5 
4 

5 

DIVISION 

54.3 

3.1 

1  1  .02 

4  .82 

.0 

UPPER  PLBINS  03 

BBNKHEBD  LOCK  BND  OBM 
CENTREVILLE  HSnO 
CLBNTON 
DOUBLE  SPRINGS 
FBTETTE 

68.8 
69.2 

68.9 
70. IM 

44.6 
44.3 

40  .2M 

41  .5M 

56.7 
56.8 
56.5 
54. 6M 
55. 8M 

3  .0 
2.7 

80 
82 
6 1 
84 
85 

31 
19 
19* 

31 
31 

30 
30 
29 
24 
31 

1 
1 
1 
1 

8. 

256 
261 
269 
335 
315 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
4 

7 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

6.97 
16.38 
12.22 
7.41 
9.80 

2.61 
5  .53 
3.28 

2.15 
4.21 
2  .90 
2.48 

13 
30 
31 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
1  1 
5 

7 
8 
8 
4 

5 
7 
6 
3 

HBLETVILLE  3  NE 
HBniLTON  3  S 
JBSPER  4  N 
PRBTTVILLE 
TMORSBT  EXP  STATION 

68.1 

67.8 
68  .4M 

70. S 

43.7 
39.5 

M 

48.5 

55.9 
53.7 

M 

59.5 

5.6 

83 
84 
83 

80 

30 
3 1 
31. 

20- 

27 
23 
25 

31 

23 
1 

2. 

1 

288 
370 
351 

195 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

4 

12 
7 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

10.40 
10.77 
10.36 

9. S3 

3. 95 

4.76 
5  .58 
2.76 

2.99 

4 
4 

3 

12 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
6 
8 

10 

6 
6 
7 

5 

2 
2 
3 

4 

TUSCBLOOSB  FBB  BP 
TUSCBLDOSB  OLIVER  DBM 
VERNON  2  N 
HINFIELD  2  SM 

71  .3 
68.8 
68.4 
67.5 

48.7 
44  .7 
41  .2 
37.3 

60  .0 
56.8 
54.8 
52.4 

5.4 

84 

81 
85 
62 

15« 

31 
31 
31 

30 
30 
26 
22 

1 
1 

23. 

1 

175 
262 
319 
387 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2 
3 
6 
1  1 

0 
0 
0 
0 

1  1  .90 
12.87 
10.08 
9.03 

6.25 
6.92 

2  .84 

3.17 
2.55 
4  .20 

3.50 

12 
30 

4 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

9 
8 

7 
7 

8 
7 
6 

6 

S 
6 
4 

3 

DIVISION 

55.9 

2.5 

10.75 

4  .52 

.0 

mam 

EASTERN  VBLLET  04 

BNNISTON  FBB  BP 
CBLERB  2  SH 
CENTRE  4  SH 
CHILOERSBURO  HTR  PLANT 
GAOSDEN  STEAM  PLANT 

68. S 
70.0 
67.2 
70  .8 
66.8 

45.6 
45.0 
42.8 
44  .7 
42.7 

57. 1 
57.5 
55.0 
57.8 
54.8 

2.7 

81 
82 
79 
61 
80 

14 

18 

29» 

18 

28 

27 
25 
26 
26 
28 

248 
240 
310 
235 
314 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
5 
6 
6 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

18.09 
16.01 

9.53 
16.71 

9.72 

9.33 

10.41 
3.63 

7  .96 
4.00 
2.04 
4  .67 
2.26 

29 
29 
13 
29 
13 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 

0 
0 
0 

10 
10 
10 
9 

7 
6 
8 
7 

^ 

TALLADEGA 

71  .2 

43. 2M 

57. 2M 

3.3 

81 

29. 

24 

8 

256 

0 

0 

4 

0 

17.59 

1  1  .26 

7.81 

30 

.0 

0 

9 

7 

4 

DIVISION 

56.6 

3.6 

14  .61 

8.32 

.0 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CUT 
ASHLAND  2  SSE 
AUBURN  AGRONOMY  FARM 
CAMP  HILL  2  NH 
HEFL IN 

68.8 
65.6 

68.6 
66. S 

45.3 
43.3 

42.1 
37. DM 

57.1 
54.5 

55.4 
51  .8M 

83 
79 
80 
81 
79 

15 
19 
1  9. 
19 
26. 

28 
26 
29 
24 
21 

1 
2 
1 

I 
1 

252 
327 
229 
307 
406 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
6 
1 
7 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

12.45 
12.93 
10  .45 
9.09 
1  5  .86 

5.63 

2.10 
3.80 
2.81 
1  .96 

31 
30 
29 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

12 
10 
12 
12 

7 
7 
7 
7 

6 
4 
4 
4 

LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCKFORD  2  NNH 
ROCK  MILLS 

70.8 
68  .6 
68.9 
68.8 
69. 6M 

46.9 
48  .8M 
44  .OM 
46.1 
44  .3M 

58. 9 
58  .7M 
56. 5M 
S7.5 
57. OM 

4  .  1 

82 
80 
82 
82 
82 

14 

26. 

15 

19 

19 

28 
32 
27 
30 

8. 
8. 

2 
23 

204 
214 
278 
243 
257 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

•3 
2 
7 
3 

0 
0 
0 
0 

0 

9.89 
10.92 

7.96 
11.42 
1  1  .93 

4  .43 

5.70 

1  .63 
2.68 
1  .69 
2.8S 
3.20 

12 
12 
31 
13 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

12 
12 
9 
12 
1  1 

8 

7 
6 
7 
9 

4 
4 
4 

5 
6 

DIVISION 

56.5 

2.6 

1  1  .29 

4  .65 

.0 

■       ■  ■ 

PRAIRIE  06 

DAYTON  1  N 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
ISRINESVILLE 

70.1 
69.1 
69.5 

47.4 
46.5 
46.2 

58.8 
57.8 
57.9 

83 
62 
63 

19 

31. 

3|. 

32 
29 
32 

8 
1 

1 

215 
238 
237 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 
1 

0 
0 
0 

13.71 
10.59 
12.33 

7.12 
4  .58 
6.47 

3.78 
2.54 
4.17 

31 
4 

.2 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

8 
8 
8 

6 
8 
6 

4 

7 
5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  «Lfi9fi«B 


TEMPERRTURE 

PRECIPITPTION 

NO 

OF 

DAYS 

SNOW 

SLEET 

NO. 

OF 

DAYS 

STfl  T I  ON 

nnx . 

niN. 

a 

UJ 

g 

g 

UJ 

O 

UJ  t 

C 

s 

c 

3  O 

° 

S  1 

0.  z 
o  o 

« 

2 

« 

o 

O 

a 

- 

— 

1  g 

g 

ll 

°l 

£  o 

s 

a  z 

o 

o 
o 

c 

c 

o  £ 

X 

o 

o 

o 

o 

S  £ 

o 

c  o 

o 

"? 

- 

GREENSBORO 

70 

.9 

46 

.9 

S8 

9 

2.8 

83 

18 

28 

1 

207 

0 

0 

3 

0 

12.22 

5.74 

3.03 

29 

.0 

0 

7 

7 

s 

LIVINGSTON  2  SH 

71 

.2 

43 

.  1 

57 

2 

64 

18» 

26 

1 

255 

0 

0 

4 

0 

1  1  .00 

4  .23 

2.42 

4 

.0 

0 

9 

8 

s 

NBRION  JUNCI ION  2  NE 

69 

.0 

45 

.4 

57 

2 

81 

30. 

30 

1 

260 

0 

Q 

2 

Q 

1  1  .30 

4  .96 

2.91 

31 

.0 

12 

8 

5 

MINIER  3  NU 

70 

.6 

48 

.3 

S9 

5 

83 

31  • 

28 

1 

203 

Q 

Q 

{ 

0 

7. 55 

1  .57 

4 

.0 

0 

10 

5 

4 

nONIGOrlERY  WSO  flP  R 

68 

■  S 

48 

.6 

58 

2.2 

83 

32 

8. 

216 

Q 

0 

2 

0 

7.16 

' 

1  .66 

28 

0 

SELnfl 

72 

.3 

SO 

.3 

61 

3 

3.2 

84 

17 

31 

1 

158 

0 

0 

1 

0 

9.43 

3.18 

1  .95 

31 

.0 

0 

1  1 

6 

s 

UNION  SPRINGS  4  S 

66 

■  S 

4S 

.311 

55 

911 

-  .2 

85 

16 

29 

1 

295 

0 

0 

3 

0 

6.75 

.61 

2.45 

22 

.0 

0 

6 

3 

3 

DIVISION 

S8 

3 

2.0 

10.20 

3.94 

.0 

COfiSTflL  PLAIN  07 

BNOBLUSIP   1  NH 

72 

•  6 

44 

.en 

58 

7M 

.8 

85 

19 

26 

1 

226 

Q 

Q 

7 

Q 

7.89 

1  .47 

1  .36 

29 

.0 

10 

8 

4 

flTMORE 

73 

.4 

51 

.3 

62 

4 

85 

20 

34 

1 

148 

Q 

Q 

0 

Q 

6.40 

2.40 

31 

.0 

0 

9 

5 

4 

BEBTRICE  1  E 

35 

Q 

0 

0 

Q 

0 

BRANTLEY  • 

72 

■  B 

46 

.6 

59 

7 

84 

20- 

27 

1 

201 

Q 

Q 

0 

6.34 

2.07 

1  .62 

29 

.0 

0 

9 

6 

4 

BREUTON  3  SSE 

7S 

.6 

49 

.OH 

62 

an 

3.8 

87 

14 

26 

1 

140 

0 

0 

5 

0 

10.49 

3.68 

2.90 

31 

.0 

0 

10 

6 

4 

CBMDEN  3  NH 

71 

.6 

47 

.7 

59 

7 

83 

IS 

32 

6. 

196 

Q 

Q 

2 

Q 

7.09 

1  .81 

13 

.0 

ID 

5 

3 

CHfllOn  4  N 

74 

.6 

49 

.9 

62 

3 

86 

19 

33 

8. 

139 

Q 

Q 

Q 

Q 

7.29 

2.29 

12 

.0 

0 

10 

S 

2 

CLBYTON 

Q 

Q 

Q 

0 

1  .37 

0 

ENTERPRISE 

74 

■  in 

49 

.9H 

62 

OH 

66 

19 

32 

1 

1  35 

0 

Q 

I 

Q 

6.93 

I  .75 

13 

.0 

0 

2 

EUFBULB  HILDLIFE  REF 

73 

.2 

47 

.3 

60 

3 

3.0 

85 

19* 

21 

1 

179 

0 

0 

4 

0 

6.60 

.88 

2.18 

22 

.0 

0 

6 

4 

4 

EVERGREEN 

72 

.1 

47 

.6 

59 

9 

2.9 

87 

22 

29 

1 

198 

0 

0 

4 

0 

1  1  .96 

5.07 

2.62 

29 

.0 

12 

s 

FRISCO  CITY 

71 

.2 

46 

.2 

59 

7 

65 

19 

32 

1 

195 

0 

0 

1 

0 

10.03 

3.38 

2.07 

13 

.0 

0 

1  1 

4 

GENEVA  2 

0 

0 

3 

0 

GILBERTOHN 

73 

.2N 

47 

.4 

60 

3n 

66 

19 

28 

1 

184 

Q 

g 

Q 

8.71 

2.53 

12 

.0 

0 

10 

* 

4 

MEBOLBND 

•  1 

0 

0 

0 

0 

0 

HIGHLAND  HOHE 

72 

.  1 

47 

.7 

59 

9 

2.9 

83 

15 

31 

1 

188 

0 

0 

1 

0 

9.63 

2.95 

2.60 

4 

.0 

0 

10 

4 

OZARK  6  NNM 

73 

.3 

52 

.6 

63 

0 

4.3 

64 

19- 

37 

23. 

120 

0 

Q 

Q 

Q 

7. 65 

1  .76 

1  .42 

4 

.0 

10 

3 

PITTSVIEW 

70 

.6M 

45 

.IM 

57 

9H 

83 

20- 

23 

1 

255 

Q 

Q 

5 

0 

6.79 

1  .91 

22 

.0 

0 

9 

3 

THOMASVILLE 

■  6 

.  2 

2  . 9 

85 

1 5 

32 

8  * 

202 

Q 

2 

Q 

1.33 

0 

TROT 

72 

.IH 

50 

.5H 

61 

3H 

3.7 

84 

19 

33 

1 

159 

7.14 

.96 

1  .77 

4 

.0 

0 

7 

4 

4 

HHATLEY 

77 

.0 

42 

.9ri 

60 

OH 

87 

IS 

29 

8 

172 

0 

0 

3 

0 

2  .30 

4 

.0 

0 

DIVISION 

60 

6 

2.9 

a.i  1 

1  .72 

.0 

GULF  06 

BAY  MINETTE 

73 

.0 

49 

.4 

61 

2 

1  .4 

84 

14 

34 

1 

163 

0 

0 

0 

0 

6.39 

-  .90 

1  .47 

31 

.0 

0 

8 

5 

3 

COOEN 

70 

•  9 

SI 

.9 

61 

4 

81 

16 

31 

1 

1S4 

0 

0 

2 

0 

7.93 

3.46 

31 

.0 

0 

6 

5 

2 

DAUPHIN   ISLAND  2 

67 

.6 

56 

.2 

61 

9 

78 

31. 

38 

8. 

1  34 

0 

0 

0 

0 

6.30 

2.20 

31 

.0 

0 

7 

3 

3 

FBIRHOPE  2  NE 

70 

.4M 

50 

.  3H 

60 

4H 

.5 

81 

n 

34 

1 

178 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

9 

4 

3 

MOBILE  HSO  AP 

71 

.6 

53 

.5 

62 

6 

3.2 

63 

18 

35 

6. 

141 

0 

0 

0 

0 

6.06 

-   1  .01 

1  .48 

31 

.0 

0 

9 

5 

3 

ROBERTSDALE 

72 

.4 

SO 

.7 

61 

6 

2.2 

85 

17 

34 

1 

160 

0 

0 

0 

0 

7.15 

.37 

1  .54 

29 

.0 

0 

8 

6 

4 

DIVISION 

61 

5 

1  .8 

6.77 

.01 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INOEX 
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DniLY  PRECIPITATION 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


4    5  6 


7    8  9 


0  1112    13  14  15    16  17  18    19  20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


NBOTHeRN  VALLCY 


1  t 


ATMENS  2 

BELLE  mnn  3 

FAL^VILLt 
FLOdCNCe 
HOOOCS 


HUNT3VILLE  WSO  W» 
rflULT»N  2 

nUSCtE  SHOALS  FAA  AP 
NEU  HARKET  2 
RCO  BAY 


ALBERTVtLLE  2  SE 
BCSSerCR  3  W5W 

BIRnlMCHAH  USD  AP 

BOA! 

BRIOOEPORT 
CSLLINSVILLE 

FOQT  PAvne 

GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
LEEDS 

ONCaiiTA 
PALMEROALE  2  U 
SAINT  BERNARD 
SANO  rrr  ^ubsta  au 

SAYRE 


SCQTTSBORD 
VAtLEY  HEAD 
UARRIOR  B  M 


UPPER  PLAINS  03 

ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK  ANO  OAFI 
BILLINGSLEY  1  SE 
BflOOKUeOO 

CARBON  HILL 
CenTRCVILLE  bS^O 
CLAHTDH 
CORDOVA  2  ENE 
DOUBLE  SPRINGS 

EL  ROD 

rAYETTE 

GOROAS 

HALEYVILLE  3  Nt 
HAMILTON  3  S 

JASPER  A  N 
LAY  OAn 
niTCHELL  DAM 
PICKENSVILLE 
PLANTEBSVILLE  2  SSE 

PRATTVILLC 

REFORM  a  E 

THORSBV  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  OAn 

VERNON  2  H 
kCST  BLOCTON 
WINFIELO  2  SH 


EASTERN  VALLEY  ( 

ANNISTON  FAA  AP 
CALEQA  2  SU 
CENTRE  4  SW 
CHILOERSBURG  WTR  PLAI 
GAOSOEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 
LEESBURG 
MONTEVALLO 
TALLADEGA 
HAL  NUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU  0'. 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  2  SSe 

Auburn  AGRONOffv  farm 

CAI*  MILL   2  NW 
OnOEvILLE 


HEFL  IN 
HIGHTOiCR 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPEL  IK A 
RDC<FORO  2  Nl 

rock  mills 
thurlou  dam 


06 


MAOLEY 


PRAIRIE 
CUBA 

OArrON  1  N 

DE^QPOLIS  LOCX  ANO  DAM 

GAINESVILLE 

CQCENSBOaO 


0.SS 
0.31 
0.21 

S.90 
0.37 
0.50 


10.25 
11.6 

0.70 
10. 11 


10.67 
14. O^ 
12.05 


O.Al 
16.38 
12.22 

a.Ai 


0.64 

e.eo 

9.46 
10.40 
10.77 

10.36 
0.46 

10.02 
5.0 

11  .40 


10.00 
15.00 
0.03 


10.00 
16.0 

0.53 
16.71 

0.72 


15.06 
14.0 
8.62 
0.60 

10.02 
7.06 
11.42 
11.03 


0.7T 
13.71 
10.50 
12.33 
12.33 


4.40  .52 

3.42  .61 

2.07  .71 

3.03  .33 

3.77  .78 

1.44  .37  ,31 


3.37 
2.20 


.84  3.41 
.42  1.05 
.32  2.50 

.37  2.35 

2.58 


.30  3.35 
.09  1.06 
.06  2.12 


.70     .00  1.50 
.66  2.03 
.67  1.10 
.04     .66  1. 


.06  1 

.  13  2 

.02  2 

.06  2 

.35  1 

.07  3 

.03  1 


1  .  10 
2.52 


.66  1  . 
1 .01  ■ 
1  .40 


2.40 
1 .70 


4.20 
1  .40 
3.50 


2.04 

2.26 


1  .66 
1  .43 

2.27 


1  .75 
.00  1.23  2.65 
1 .34 


1.46 

1.20  1.12 
2.45 

I  .30  3.33 


2.33 
2.60 
2.54 
1 .53 


1.40 
1.40 
1.25 
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DniLY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


L  IVINO^TQrt  3  SW 

i^aim  6  Me 

niNTta  3  Nu 
mnToo^Cf)v  i-so  ap 

BINC  LCVtL 

sume 

UNION  SPQINGS  4  S 
UNIONTfMl 

WAQQIOR  leCK  AnO  OAn 


CMITAL  P'.AIH  I 

ASBtVILLE   1  NNU 
ALftCaTn 
ANDALUSIA  )  NU 
ATMJflC 

ftEATQICC    1  e 
BBANT1.EY 

6I1CWT0N  3  sse 

bQUNOIOGC 

CAf«CN  3  NW 
CHATOn  4  N 

CLAiaoQNC 

CLAV-TQN 

COTTON TON 
CLbA 

CNTEHPaiSE 

EUFAULA  PILOL IFE  BEf 

cvcnaatCN 
faisco  CITY 

OCNEvA  2 

GCQQOIANNA 
GILBCRTSI^ 
HEADLAND 
miohlano  MOrC 
JACKSON 

KINS TON 
LOUISVILLE 
►«:L  VIN 
NEUTON 
OXAQK  6  NNU 

PINE  APPLE 
PITTSVIEU 
QlVCa  FALLS 
THOmSVILLE 


OULF 

BAY  niKETTE 
CODCN 

DAUPMIN  ISLAND  2 
FAIBMOPE  2  NE 
MOBILE  USD  AP 

ROBEQTSOALE 


B.3a 
T.03 
6.30 

6.06 

?.  15 


DRY  OF  MONTH 


1     2  3 


4    5  6 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  IS 


1  .ee 

1.30 
1 .00 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


1. 10 
3.0* 
3.64 


31 


2.01 
2.26 


2.4« 

.SO 
3.20 


2.02  .10 


.40  1.10 
.42 

.40  .05 


1 .47 
3.4B 

2.20 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 

(T 

q: 

1 

z 

3 

4 

5  ! 

1 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1 

M 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

cr 

m            m  m 

NORTHERN  VBLLEr  01 

RTHENS  2 

NAX 
niN 

so 

27 

56 
30 

S9 
37 

57 
48 

63 
32 

52 
42 

49 

28 

60 
28 

66 
32 

67 
46 

66 
56 

66 
54 

71 
36 

77 
42 

79 
49 

64 
43 

70 
48 

71 
40 

65 
44 

59 
39 

55 
26 

66 
35 

66 
44 

76 
48 

79 
52 

69 
54 

74 

SI 

83 
45 

65. B 
41  .4 

BELLE  HINfi  2  N 

MAX 
MIN 

49 

29 

SS 
27 

60 
31 

61 
50 

63 
38 

59 
39 

48 

31 

59 
32 

67 
33 

66 
38 

70 
38 

68 
51 

64 
49 

70 
40 

78 
42 

79 
49 

66 
46 

70 
46 

76 
47 

64 
45 

64 
45 

60 
40 

56 
30 

66 
31 

66 
41 

74 
44 

76 
49 

80 
57 

68 
53 

74 

56 

83 
48 

66.5 
4  1  .8 

FBLKVILLE   1  E 

MAX 

niN 

SI 
26 

S6 
28 

60 
35 

62 
45 

65 
33 

59 
37 

48 

26 

SB 
29 

67 
35 

66 
45 

68 
52 

68 
56 

68 
47 

72 
39 

78 
43 

80 
51 

64 
43 

70 
46 

78 
47 

67 
39 

64 

39 

SB 
39 

55 
25 

65 
3D 

67 
36 

74 
40 

77 
51 

78 
58 

69 
54 

72 
57 

81 
54 

66.6 
41  .5 

FLORENCE 

MAX 

niN 

S7 
33 

61 
33 

S8 
48 

65 
SO 

61 
36 

SS 
42 

62 
30 

71 
34 

66 
41 

72 
41 

67 
57 

68 
54 

73 
48 

80 
44 

81 
51 

79 
49 

68 
47 

76 
63 

74 
47 

67 
42 

62 
49 

57 
38 

70 
30 

70 
36 

75 
44 

79 
43 

BO 
56 

74 
64 

79 
52 

86 
62 

81 
45 

70.2 
45.1 

MUNTSVILLE  WSO  flP 

MAX 
MIN 

SS 
29 

60 
30 

62 
48 

65 
45 

58 
35 

50 
35 

59 
3 1 

67 
32 

66 
37 

69 
47 

67 
54 

67 
51 

71 
47 

79 
43 

80 
45 

65 
48 

66 
46 

76 
55 

62 
48 

64 
41 

60 
49 

52 
36 

65 
30 

66 
39 

74 
43 

75 
44 

76 
56 

69 
56 

73 
54 

82 
60 

67 
47 

66.7 
43.9 

rtOULTON  2 

MAX 
MIN 

S3 
32 

60 
30 

58 
49 

53 
52 

59 
39 

49 
43 

59 
31 

69 
31 

67 
39 

66 
46 

65 
57 

68 
56 

66 
44 

80 
42 

81 
45 

73 
51 

68 
48 

78 

67 
48 

65 
43 

60 
49 

55 
39 

66 

26 

67 
34 

74 
42 

77 
40 

79 
54 

73 
42 

74 

53 

84 

60 

75 
48 

67.8 
43.9 

nuSCLE  SHOBLS  FSB  BP 

MAX 
MIN 

S4 

33 

59 
32 

S6 
SO 

63 
4S 

55 
37 

52 
40 

60 
31 

67 
34 

66 
40 

67 
46 

65 
57 

68 
SI 

72 
46 

79 
42 

81 
48 

64 

51 

68 
47 

77 
SB 

63 
49 

63 
43 

60 
50 

56 
39 

66 
31 

67 
36 

73 
46 

77 
41 

80 

57 

70 
56 

76 
S3 

85 
65 

68 
47 

67.1 
45.3 

NEH  MBRKET  2 

MAX 
MIN 

REO  BBY 

MAX 
MIN 

S6 
30 

63 
35 

65 
49 

35 

56 
43 

65 
32 

70 
34 

67 
37 

69 
50 

66 
58 

66 
54 

72 
47 

80 
45 

63 
53 

82 
51 

70 
50 

77 
66 

72 
SO 

68 
38 

65 
35 

59 
36 

70 
3D 

74 
41 

79 
49 

80 
51 

79 
51 

BS 
63 

84 

45 

71  .3 
44  .9 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

S3 
23 

56 
30 

62 
34 

57 
48 

63 
30 

57 
31 

51 
28 

59 
28 

68 
28 

65 
35 

65 
51 

67 
SS 

67 
44 

71 
37 

78 
38 

80 
50 

65 
43 

68 
47 

77 
47 

67 
35 

66 
35 

60 
36 

54 

25 

68 
26 

69 
30 

75 
36 

77 
48 

79 
58 

69 
SO 

75 
51 

84 
41 

66.6 
38.6 

HBTERLOO 
• 

MAX 
MIN 

BPPBLBCHIBN 
nOUNTBINS  02 

BLBERIVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

SI 
33 

5S 
30 

51 
46 

65 
49 

60 
40 

49 

39 

55 
34 

67 
35 

68 
39 

69 
45 

62 
54 

67 
52 

72 
46 

78 
46 

75 
53 

72 
52 

67 
45 

76 
56 

69 
45 

63 
42 

56 
46 

55 
36 

65 
30 

68 
40 

76 
42 

75 
49 

77 
54 

72 
54 

65 
S8 

78 

59 

76 

52 

66.3 
45 . 3 

BESSEMER  3  HSU 

MAX 
MIN 

64 

31 

6S 
32 

69 
49 

68 
42 

68 
42 

50 
41 

66 
34 

70 
30 

69 
34 

68 
48 

69 
53 

66 
43 

69 
40 

77 
45 

79 
44 

71 
SO 

74 

51 

67 
40 

75 
52 

66 
35 

55 
37 

59 
39 

68 

29 

69 
37 

65 
32 

71 
45 

73 
53 

68 

72 

79 
6 1 

73 
42 

68.5 
42.6 

BIRnlNCHBM  USD  BP 

MAX 
MIN 

62 
29 

63 
36 

65 
51 

65 
43 

56 
37 

51 
40 

59 
33 

67 
32 

68 
36 

65 
49 

70 
57 

70 
SO 

75 
42 

81 
4  1 

79 
46 

69 
50 

73 
49 

78 
60 

73 
52 

66 
48 

58 
52 

56 
35 

66 
30 

70 
35 

75 
45 

77 
43 

79 
61 

69 
57 

72 
62 

Bl 
69 

73 
54 

68.7 
45 . 9 

BRIDGEPORT 

MBX 
MIN 

GUNTERSVILLE 

MBX 
MIN 

56 
29 

57 
28 

60 
30 

64 

65 
33 

57 
38 

55 
33 

65 
31 

68 
35 

67 
49 

69 
48 

68 
47 

70 
44 

82 
43 

79 
51 

77 
53 

65 
46 

76 
60 

76 
45 

79 
44 

61 
39 

65 
36 

58 
30 

62 
39 

60 
40 

64 

37 

77 

73 

79 

79 

67.8 

ONEONTfl 

MBX 
MIN 

S3 
27 

61 
29 

61 
35 

56 
49 

66 
38 

56 
36 

50 
33 

58 
28 

67 
29 

67 
32 

69 
52 

68 
54 

67 
43 

74 
38 

78 
38 

76 
42 

67 
46 

70 
51 

78 
SO 

70 
44 

65 
4S 

56 
36 

55 
27 

65 
32 

66 
34 

75 
39 

76 
40 

79 

67 
55 

65 
57 

78 

66.4 
40.7 

SBINT  BERNBRO 

MBX 
MIN 

SBND  nT  SUBSTfl  flu 

MAX 
MIN 

43 

30 

55 
26 

59 
35 

63 
45 

65 
37 

55 
42 

55 
34 

55 
30 

65 
37 

66 
49 

64 

55 

65 
44 

72 
41 

76 
48 

73 
48 

65 
44 

67 
48 

77 
46 

67 
42 

63 
50 

54 

38 

52 
27 

61 
32 

66 
42 

73 
44 

74 

53 

77 
40 

64 
54 

70 
55 

76 
52 

64.6 
42.3 

SCDTTSBORO 

MAX 
MIN 

S2 
2S 

57 
26 

60 
31 

63 
46 

66 
36 

60 
38 

52 
33 

59 
26 

69 
29 

68 
38 

70 
47 

67 
57 

66 
42 

71 
3B 

78 
39 

77 
4S 

69 
42 

70 
49 

79 
47 

64 
40 

69 
43 

S9 
40 

56 
26 

66 
30 

69 
40 

75 
37 

77 
45 

80 
54 

66 
S3 

72 
56 

81 
52 

67.3 
40.3 

VBLLET  MEBD 
. 

MBX 
HIN 

SO 
22 

56 
20 

58 
25 

62 
36 

63 
29 

58 
31 

50 
26 

55 
24 

65 
27 

66 
30 

65 
45 

65 
52 

58 
39 

69 
34 

76 
36 

76 
40 

67 
37 

68 
40 

77 
43 

67 
40 

65 
42 

56 
3  1 

51 
22 

62 
26 

61 
29 

73 
34 

75 
,3 

77 
59 

65 
56 

69 
57 

76 
47 

64.5 

36.0 

UPPER  PLAINS  03 

BBNKHEBO  LOCK  BNO  DBn 

MAX 
HIN 

S7 
30 

62 
32 

65 
36 

55 
S4 

68 
39 

55 
40 

SO 
36 

59 
35 

68 
35 

68 
38 

62 
S3 

65 
54 

69 
46 

74 
4  1 

76 
40 

77 
50 

79 
51 

75 
49 

76 
57 

72 
49 

68 

SO 

58 
4  1 

59 
33 

70 
34 

75 
39 

78 
45 

77 
46 

79 

74 

73 

80 

68  .8 

CENIREVILLE  NSMO 

MAX 
HIN 

S7 
30 

66 
33 

66 
37 

67 
44 

67 
43 

54 

43 

50 
36 

61 
32 

69 
32 

67 
41 

60 
52 

69 
55 

67 
45 

76 
43 

80 
44 

80 
54 

72 
47 

74 
46 

82 
56 

71 
50 

71 
49 

56 
40 

SB 
35 

68 
35 

73 
36 

76 
44 

79 
46 

79 

79 

72 
62 

78 
SB 

69.2 
44.3 

CLBNTON 

MBX 
MIN 

S6 
29 

65 
32 

65 
36 

67 
46 

67 
43 

55 
44 

51 
36 

61 
30 

69 
33 

67 
38 

59 
51 

68 
56 

69 
43 

7S 
40 

81 
45 

77 
50 

75 
43 

74 
47 

81 
55 

72 
49 

71 
50 

54 
40 

60 
31 

67 
35 

72 
40 

76 
42 

76 
47 

79 
58 

70 
57 

77 
66 

74 

57 

68. B 
44.2 

DOUBLE  SPRINGS 

MBX 
MIN 

54 
24 

58 
31 

64 

33 

60 
41 

62 
40 

65 
33 

48 

29 

59 
29 

=9 
32 

66 
38 

67 
49 

65 
53 

68 
48 

73 
39 

80 
46 

82 
45 

Bl 
40 

80 
44 

80 

76 
40 

67 
44 

37 
36 

57 
28 

69 
29 

71 
40 

76 
39 

79 

80 

68 

71 

84 
48 

68.9 
40.2 

FBTETTE 

MBX 
MIN 

67 
31 

62 
36 

66 
36 

66 
48 

66 
35 

59 
42 

52 
31 

62 
31 

70 
33 

69 
40 

65 
59 

69 
43 

70 
40 

82 
49 

83 

55 

70 
46 

76 

77 
54 

75 

70 
47 

57 
38 

64 

36 

70 
34 

72 
42 

78 
40 

81 

72 

72 
50 

76 

85 

70.1 
4  1.5 

HBLETVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

56 
31 

60 
31 

57 
44 

65 
49 

69 
35 

51 
39 

SB 
31 

77 
34 

65 
39 

65 
47 

63 
53 

66 
52 

72 
42 

79 
46 

81 

51 

74 
48 

69 
45 

78 
60 

66 
45 

65 
38 

59 
46 

SS 
34 

67 
27 

68 
39 

75 
43 

77 
45 

79 
58 

71 
52 

72 
48 

83 
55 

78 
46 

68.  1 
43.7 

HBHILTON  3  S 

HBX 

h;n 

S4 

23 

59 
24 

64 

28 

60 
48 

64 

32 

59 
32 

52 
27 

61 
27 

69 
27 

67 
30 

65 
52 

68 
54 

68 
38 

73 
36 

80 
36 

62 
44 

SB 
45 

73 
46 

79 
52 

70 
38 

SB 
38 

60 
37 

56 
26 

68 
26 

71 
30 

76 
37 

79 
37 

79 
54 

73 
4  4 

75 

64 

68.5 
37 . 3 

JBSPER  4  N 

MBX 
MIN 

63 
2S 

65 
25 

54 

36 

64 

51 

SB 

33 

SB 
35 

52 
29 

59 
28 

59 
29 

69 
38 

64 
46 

65 
55 

67 
39 

74 

36 

82 
37 

83 
44 

68 
43 

71 
45 

82 
51 

71 
42 

66 
45 

55 
35 

SB 
26 

69 
3 1 

70 
33 

76 
37 

79 
39 

81 
58 

67 
48 

71 
SS 

83 
49 

67.8 
39  .5 

PRflllVILLE 

MBX 
MIN 

58 
37 

64 

63 

66 
52 

64 

54 

63 
36 

68 
36 

63 
40 

63 
53 

72 
48 

60 
51 

79 
54 

75 
53 

74 

72 
50 

61 
42 

62 

68 

68 
46 

79 

72 

75 

77 

68. 4 

THORSBr  EXP  STATION 

MAX 
HIN 

64 

31 

64 

35 

66 
48 

67 
55 

55 
47 

57 
46 

60 
38 

67 
33 

66 
37 

62 
49 

6S 
55 

78 
56 

75 
46 

BO 
45 

76 
50 

75 
SB 

73 
47 

80 
60 

80 
S9 

80 
SB 

72 
49 

59 
40 

67 
35 

72 
40 

75 
45 

77 
46 

77 
57 

75 
61 

75 
60 

75 
61 

76 
SB 

70.5 
48.5 

TUSCBLOOSB  FAA  AP 

MBX 
MIN 

63 
30 

65 
32 

66 
48 

66 
45 

S9 
41 

SS 
43 

64 

37 

70 
35 

69 
40 

65 
55 

72 
63 

73 
54 

79 
49 

B4 
44 

84 

SI 

75 
54 

77 
52 

82 
60 

76 
59 

72 
53 

62 
57 

61 
41 

71 
36 

75 
41 

76 
50 

78 
45 

78 
61 

68 
56 

70 
66 

81 
66 

73 
56 

71  .3 
48.7 

tUSCBLOOSB  OLIVER  DB(1 

MBX 
MIN 

56 
30 

63 
32 

66 
38 

68 
54 

68 
38 

55 
3B 

52 
35 

68 
32 

6" 
34 

67 
40 

61 

57 

71 
SB 

53 
45 

75 
42 

80 
42 

71 
52 

70 
49 

75 
48 

79 
57 

72 
49 

69 
43 

59 
40 

58 
33 

69 
33 

71 
39 

78 
46 

78 
46 

78 
60 

70 
58 

73 
60 

81 
57 

68.8 
44  .7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


OflY  OF  MONTH 

a 

c  T  Q  T I nw 

O  1  M  1  1  U  IN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

VERNON  ?  N 

nRx 

56 

60 

63 

62 

63 

60 

51 

62 

69 

66 

62 

68 

66 

74 

80 

83 

69 

75 

80 

71 

66 

SB 

57 

68 

71 

76 

77 

78 

71 

73 

85 

68.4 

fllN 

26 

31 

40 

53 

36 

38 

29 

26 

34 

40 

51 

S3 

41 

41 

40 

54 

47 

SO 

54 

40 

45 

36 

26 

30 

39 

38 

39 

54 

43 

53 

49 

41  .2 

MINFIELD  2  5H 

tIBX 

54 

60 

62 

64 

64 

60 

50 

61 

68 

65 

61 

67 

67 

72 

79 

BO 

67 

71 

7B 

71 

65 

57 

57 

68 

70 

7S 

77 

78 

69 

72 

82 

67. S 

■           "  • 

niN 

22 

26 

34 

49 

31 

31 

26 

25 

25 

29 

50 

52 

4: 

34 

34 

47 

44 

45 

49 

39 

39 

34 

24 

26 

31 

3S 

35 

57 

46 

47 

46 

37.3 

EflSIERN  VBLLET  04 

ANNISrON  FOn  HP 

nnx 

62 

65 

66 

68 

56 

SO 

57 

69 

68 

64 

69 

69 

75 

81 

75 

69 

74 

76 

71 

67 

55 

55 

66 

71 

79 

80 

79 

69 

69 

73 

75 

68-5 

41 

45 

51 

48 

57 

4  3 

SS 

57 

63 

63 

SS 

45  .6 

CBLERn  2  SH 

nnx 

65 

66 

67 

67 

SS 

S6 

61 

65 

72 

70 

66 

69 

72 

81 

78 

75 

75 

82 

75 

69 

59 

59 

68 

73 

77 

77 

77 

74 

71 

72 

76 

70.0 

35 

41 

49 

40 

64 

40 

57 

56 

60 

63 

S3 

45  .0 

CENTRE   4  SM 

MAX 

52 

60 

60 

66 

6S 

57 

51 

58 

65 

66 

69 

69 

68 

72 

77 

75 

69 

69 

79 

67 

66 
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50 

46 

42 

40 

52 

58 

56 

49 

S2 

56 

65 

51 

52 

62 

65 

59 

56 

46 

37 

47 

48 

50 

SS 

58 

65 

69 

64 

52 

•  6 

PITISVIEN 

MAX 

58 

65 

67 

70 

65 

58 

54 

61 

67 

69 

SO 

70 

75 

75 

82 

80 

83 

72 

83 

83 

73 

62 

62 

68 

69 

79 

80 

74 

78 

76 

70 

.6 

MIN 

23 

29 

45 

46 

49 

45 

40 

26 

29 

44 

50 

56 

43 

36 

40 

60 

39 

60 

57 

46 

49 

28 

32 

34 

50 

59 

60 

65 

55 

45 

■  1 

THOHBSVILLE 

MAX 

60 

68 

70 

70 

68 

51 

51 

63 

69 

72 

64 

70 

69 

79 

85 

82 

78 

76 

81 

80 

71 

72 

63 

71 

71 

78 

80 

75 

73 

80 

81 

71 

-6 

MIN 

32 

34 

39 

54 

49 

45 

34 

32 

34 

37 

52 

62 

44 

45 

47 

60 

49 

51 

60 

54 

53 

42 

36 

38 

41 

41 

52 

63 

55 

71 

57 

47 

.2 

TROY 

MAX 

66 

67 

69 

67 

62 

62 

61 

67 

67 

61 

65 

72 

72 

81 

78 

79 

75 

83 

84 

78 

79 

72 

67 

67 

76 

77 

80 

70 

79 

80 

72 

.  1 

MIN 

33 

40 

49 

47 

51 

46 

40 

35 

42 

52 

57 

56 

46 

50 

52 

64 

SO 

63 

65 

55 

57 

45 

35 

43 

44 

50 

57 

59 

63 

69 

50 

.5 

HHBTLET 

MAX 

66 

75 

70 

72 

70 

60 

64 

72 

71 

76 

77 

77 

79 

85 

87 

85 

86 

85 

84 

8S 

85 

60 

72 

71 

82 

84 

Bl 

81 

79 

72 

71 

77 

■  0 

■           ■  ■ 

MIN 

37 

34 

51 

52 

48 

46 

34 

29 

31 

48 

52 

53 

38 

39 

46 

48 

46 

50 

SO 

45 

32 

39 

38 

4  1 

42 

.9 

GULF  08 

BBT  nlNEITE 

MAX 

68 

69 

66 

71 

63 

53 

63 

70 

71 

62 

69 

73 

79 

64 

79 

82 

75 

83 

63 

75 

80 

71 

70 

65 

75 

77 

76 

73 

79 

81 

7S 

73 

.0 

MIN 

34 

37 

35 

S4 

49 

47 

37 

36 

37 

51 

49 

49 

45 

46 

57 

65 

55 

49 

62 

58 

54 

47 

40 

49 

45 

43 

62 

47 

63 

69 

49 

.4 

CODEN 

MAX 

64 

66 

70 

71 

62 

53 

64 

65 

68 

73 

71 

69 

71 

76 

72 

81 

71 

77 

78 

77 

78 

72 

70 

62 

72 

71 

75 

70 

76 

79 

73 

70 

.9 

MIN 

31 

38 

57 

55 

51 

48 

40 

32 

35 

SS 

62 

52 

45 

40 

57 

60 

54 

62 

68 

50 

64 

50 

36 

42 

50 

52 

60 

51 

.9 

GBUPHIN  ISLBND  2 

MBX 

56 

63 

64 

67 

62 

58 

54 

59 

63 

65 

69 

57 

69 

68 

70 

71 

78 

70 

76 

74 

71 

74 

61 

65 

67 

68 

70 

72 

71 

74 

78 

67 

.6 

MIN 

38 

50 

54 

57 

55 

52 

48 

38 

40 

SS 

62 

63 

55 

55 

60 

64 

63 

6S 

62 

63 

65 

55 

42 

44 

52 

57 

65 

67 

61 

68 

87 

56 

.2 

FPIRHOPE  2  NE 

MBX 

60 

65 

68 

70 

70 

55 

53 

64 

69 

69 

68 

74 

62 

74 

79 

77 

81 

74 

78 

80 

77 

79 

61 

70 

65 

74 

72 

71 

75 

79 

70 

4 

MIN 

34 

35 

40 

56 

51 

47 

41 

37 

36 

42 

57 

59 

47 

45 

46 

63 

50 

52 

67 

61 

63 

52 

41 

43 

49 

SO 

54 

59 

60 

70 

SO 

3 

nOBILE  HSO  BP 

MAX 

65 

65 

67 

69 

56 

50 

61 

66 

68 

67 

69 

70 

76 

79 

7S 

80 

74 

83 

82 

77 

81 

71 

70 

66 

74 

75 

76 

73 

80 

82 

74 

71 

6 

MIN 

35 

40 

55 

53 

48 

47 

40 

35 

37 

64 

60 

52 

47 

46 

59 

60 

SS 

70 

70 

61 

64 

51 

40 

48 

51 

54 

6. 

61 

72 

71 

58 

53 

5 

ROeERTSDBLE 

MAX 

62 

67 

69 

70 

73 

57 

55 

66 

69 

70 

65 

71 

73 

79 

82 

78 

85 

75 

79 

81 

77 

80 

64 

72 

65 

74 

74 

76 

77 

79 

80 

72 

4 

MIN 

34 

35 

40 

57 

52 

49 

42 

35 

3S 
• 

36 

56 

62 

46 

45 

45 

62 

56 

55 

68 

61 

61 

53 

36 

37 

49 

49 

S6 

64 

61 

71 

65 

50 

7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERflTURES 

RLnenMR 

MSRCH  1977 


X 

OHT  OF  MONTH 

SIPTION 

Q. 

a 
1  IN  1 

riMi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

ac 

nueuRN  DCRONonT  rnRn 

2 

nnx 
niN 

60 
39 

61 
43 

64 
44 

63 
49 

64 

53 

53 
52 

52 
45 

62 
42 

67 
42 

64 
45 

58 
54 

63 
58 

64 

52 

71 
52 

75 
52 

71 
57 

78 
54 

71 
53 

74 

61 

72 
61 

73 
S6 

56 
51 

65 
44 

69 
44 

70 
48 

75 
S2 

77 
60 

78 
61 

64 

61 

68 
64 

74 

68 

67.0 
52.2 

nnx 
niN 

S6 
44 

55 
47 

63 
46 

61 
51 

63 
56 

56 
S3 

53 
49 

60 
46 

63 
45 

63 
48 

57 
54 

62 
57 

63 
55 

66 
55 

72 
54 

88 
58 

76 
58 

69 
57 

73 
63 

70 
63 

72 
58 

58 
55 

64 

58 

66 
48 

67 
SI 

72 
54 

74 

61 

75 
63 

65 
63 

68 
65 

72 
68 

54.9 

6 

nsx 
niN 

52 
45 

54 
46 

56 
45 

56 
50 

69 
54 

54 

51 

52 
49 

56 
47 

57 
46 

56 
47 

55 
52 

60 
56 

58 
55 

62 
54 

64 
54 

64 

57 

66 
58 

64 

57 

66 
61 

64 

61 

67 
59 

59 
54 

59 
SO 

60 
49 

61 
51 

65 
54 

66 
58 

66 
60 

63 
61 

65 
63 

68 

65 

60.8 

HEflOLrtND 

4 

MAX 

57 
42 

60 
43 

62 
45 

60 
50 

64 

56 

60 
55 

58 
52 

60 
47 

65 
47 

64 

47 

60 
53 

64 

58 

67 
58 

71 
56 

75 
53 

72 
65 

78 
60 

73 
59 

75 
60 

80 
63 

60 
65 

73 
61 

66 
SI 

63 
50 

70 
53 

7S 
55 

77 
55 

78 
64 

78 
61 

71 
69 

75 
67 

68.9 

HBRION  JCT  ?NE 

4 

nnx 

fllN 

56 
46 

57 
44 

56 
46 

56 
49 

62 
55 

55 
53 

53 
49 

58 
47 

60 
47 

67 
46 

56 
S3 

61 
55 

62 
54 

65 
53 

68 
53 

67 
51 

68 
57 

63 
56 

68 
61 

65 
60 

68 
59 

61 
56 

63 
51 

62 
49 

62 

52 

67 
55 

68 
57 

67 
60 

63 
62 

68 

63 

71 

67 

62.7 

PIITSVIEH 

4 

nnx 
niN 

60 
43 

60 
43 

61 
44 

59 
52 

62 
57 

5B 
53 

55 
52 

61 
46 

63 
46 

62 
48 

S7 
52 

63 
57 

65 
57 

69 
54 

71 
53 

69 
55 

75 
56 

65 
56 

71 
63 

74 

65 

74 

62 

63 
59 

66 

SO 

50 

63 
50 

75 
56 

71 
61 

65 
60 

71 
63 

71 
69 

65.5 

THORSBT  EXP  SIBTION 

4 

nnx 
niN 

57 
45 

59 
46 

56 

50 

62 
55 

55 
52 

52 
44 

58 
46 

62 
46 

60 
48 

56 

52 

60 
56 

63 
56 

62 
54 

61 
52 

66 
56 

67 
59 

65 
54 

67 
60 

66 
60 

65 
60 

65 
57 

65 
51 

63 
40 

65 
52 

77 
55 

67 
56 

67 
60 

66 

60 

64 

62 

70 
64 

71 
62 

63. 2 
53.9 

MINFIELO  2  SU 

4 

nnx 
niN 

59 
40 

SB 
39 

58 
41 

52 
49 

65 
45 

60 
45 

52 
40 

61 
40 

64 
40 

60 
43 

57 
50 

61 
54 

65 
50 

64 
49 

69 
48 

70 
55 

74 
54 

66 
63 

72 
57 

71 
54 

69 
54 

55 
46 

65 
44 

68 
46 

71 
46 

75 
53 

75 
52 

71 
60 

69 
55 

65 
55 

77 
56 

65.1 
49.  1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


DRY  OF  MONTH 

5  (t  o 

OTRT ION 

g°5 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

1 0 

1 2 

1  3 

1  4 

1  5 

1 6 

1  7 

1  8 

19 

20 

2  1 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

NORTHERN  vniLET  01 

HUNTSVILLE  MSO  RP 

EVRP 

.16 

■  12 

.25 

.12 

.oe 

.  IS 

.12 

.16 

.IE 

.14 

- 

.23 

.i: 

.13 

.26 

.16 

.34 

.16 

.16 

.14 

.20 

.16 

.15 

.16 

.17 

.2: 

.3: 

.16 

.15 

.26 

5.6ie 

NINO 

66 

66 

163 

is: 

53 

73 

74 

26 

43 

104 

174 

les 

9S 

26 

29 

126 

76 

204 

96 

66 

96 

186 

5 

66 

2" 

34 

106 

214 

64 

92 

87 

2914 

nnx 

59 

61 

55 

61 

64 

57 

62 

7C 

67 

66 

6: 

65 

7C 

7S 

78 

76 

6' 

7; 

66 

74 

7C 

64 

7C 

72 

8 

76 

76 

65 

7 

85 

76 

69.3 

niN 

38 

38 

46 

4e 

42 

45 

37 

3S 

43 

47 

54 

60 

53 

41 

52 

52 

44 

56 

47 

48 

46 

39 

3" 

42 

46 

48 

56 

56 

s 

60 

45 

47  .4 

•      •  • 

UPPER  PLBINS  03 

EVRP 

.  IS 

.  1 

-01 

.18 

.  1 3 

.24 

.16 

.27 

.  1 ! 

.  1  ( 

.04 

.  1 ' 

.  1  ( 

.  3C 

.27 

•       •  • 

PIEDnONT  PLRTEnu  OS 

nuBuRN  ncRONonr  frrm 

EVRP 

.10 

.39 

.10 

.02 

.04 

.19 

.15 

.13 

.00 

.06 

.07 

.20 

.20 

.07 

.16 

.20 

.1  1 

.25 

.03 

.2 

.18 

.16 

.24 

.18 

.28 

.1"! 

.06 

4.548 

HI  NO 

86 

46 

65 

141 

50 

51 

62 

62 

le 

52 

83 

101 

60 

42 

21 

44 

68 

84 

92 

56 

43 

84 

80 

41 

3 

32 

39 

103 

95 

98 

62 

1992 

HRX 

63 

58 

67 

63 

67 

59 

51 

63 

70 

67 

59 

65 

65 

7: 

79 

74 

81 

7 

77 

72 

75 

54 

64 

69 

72 

77 

82 

78 

65 

70 

74 

68  .5 

niN 

35 

38 

38 

46 

59 

46 

41 

36 

39 

43 

52 

57 

49 

4! 

5 1 

55 

46 

46 

57 

57 

50 

45 

38 

38 

44 

49 

55 

55 

58 

65 

68 

48.5 

MAR  TIN  OflFI 

■ 

.  1 6 

.05 

.Of 

'2i 

.02 

.01 

' 

.  t ; 

.  1  4 

.05 

.  15 

.2 

.  I : 

.  1  4 

.06 

.  1( 

.26 

.  1 ! 

.21 

.  1  i 

.  26 

.0' 

.  3! 

4  .678 

HIND 

76 

6 

2 

4( 

1 ! 

2 

1  f 

1 ; 

1 : 

21 

21 

35 

46 

37 

24 

1  \ 

1 1 

7  1 

2C 

1  ( 

24 

8t 

2 

I ' 

1 26 

1 

625 

... 

PRSIRIE  06 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  Ofln 

EVRP 

.16 

.17 

.04 

.15 

.  1  4 

.  1  1 

.00 

•  4  1 

.0! 

.  2? 

.0' 

.  25 

.01 

.15 

.16 

.16 

.10 

.  1  4 

.19 

.24 

.18 

.22 

.16 

.12 

.09 

4  .808 

HIND 

<S 

71 

151 

47 

6: 

81 

61 

25 

44 

B7 

1  14 

44 

5C 

2; 

37 

65 

95 

81 

7: 

5( 

92 

106 

22 

22 

2' 

57 

117 

66 

45 

52 

2009 

M?»i 

^; 

4f 

7C 

64 

65 

67 

62 

72 

6 1 

75 

7; 

67 

7( 

6' 

55 

56 

71 

66 

76 

6E 

6" 

75 

7f 

67.2 

niN 

36 

36 

^■ 

4E 

45 

3E 

36 

36 

4  1 

52 

6C 

49 

54 

58 

52 

50 

6( 

55 

5; 

45 

4( 

36 

4f 

5( 

52 

5; 

5f 

62 

51 

49  .  1 

GULF  08 

FRIRMOPE  2  NE 

EVRP 

.15 

.55 

.15 

.12 

.02 

.04 

.17 

.15 

.07 

.04 

.03 

.48 

.14 

.15 

.OS 

.17 

.08 

.17 

.19 

.18 

.10 

.21 

.18 

.04 

.16 

.10 

.15 

.02 

.09 

4  .448 

HIND 

31 

34 

33 

77 

35 

44 

51 

39 

19 

24 

31 

57 

19 

14 

8 

14 

17 

41 

73 

67 

13 

76 

44 

18 

3 

14 

40 

34 

37 

60 

1  103B 

nnx 

62 

70 

72 

70 

75 

57 

55 

68 

71 

69 

68 

70 

62 

79 

64 

76 

86 

74 

87 

88 

82 

80 

68 

75 

63 

61 

81 

82 

70 

84 

73.6 

niN 

38 

44 

49 

55 

54 

49 

44 

43 

43 

44 

56 

62 

SI 

51 

51 

63 

60 

S4 

65 

67 

62 

54 

42 

42 

50 

51 

50 

56 

66 

69 

52.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


c  T  n  T  T  n  M 
o  1  H  1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

L  U  U  N  1  T 

UJ 

o 
cr 
z 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  ANO 
TABLES 

nRQFC?\/FP 

UdolKVlK 

TEMP. 

a. 

lij 

SPECIAL 
(SEE  NOTES! 

RBBEVILLE   1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

3  1 

35 

85 

1  7 

455 

7A 

c 

JOHN  S  RICHBURG 

ADDISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

1  3 

87 

1  1 

795 

c 

PROF.   PRLMER  GOOSEY 

flLBERTR 

0140 

07 

WILCOX 

1 

32 

1  4 

87 

25 

175 

7A 

c 

SIDNEY  J  HRRDY  JR 

OLBERTVILLE  2  SE 

0148 

02 

MARSHALL 

12 

34 

1  4 

86 

10 

I  140 

5P 

5P 

H 

ALA.  COMMUNITY  NETWORK 

flLEXFlNDER  CITY 

0160 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

57 

85 

57 

650 

7A 

7R 

H 

HENRY   0.  DENHAM 

Hi.  1  LtV  1  LLt 

0178 

03 

P 1 CKENS 

1  3 

33 

07 

88 

08 

140 

7A 

7R 

H 

1  NHL  1  1 Vt    I /  1 y /  /  / 

flNDRLUSIO   I  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

242 

8A 

BR 

H 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

flNNISTON  FOR  RP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

5  1 

6  1  1 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

RRLEY   3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

1  3 

500 

7fl 

MRS.  DORR  R.  DAVIS 

flSHLRND  2  SSE 

0369 

05 

CLAY 

I  1 

33 

1  5 

85 

50 

1091 

6A 

6fl 

c 

H 

LOWELL  SMITH 

ATHENS  2 

0395 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9R 

9fl 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

RTMORE 

0407 

07 

ESCAMBIA 

8 

31 

01 

87 

30 

294 

9R 

9A 

c 

H 

RADIO  STATION  WRTM 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

0430 

05 

LEE 

1  1 

32 

36 

85 

30 

652 

8R 

8A 

8A 

GH 

NRTIONRL  WERTHER  SERV 

RUTRUGRVILLE  3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

4  1 

200 

6A 

JRMES  B  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

27 

87 

2  1 

280 

7R 

7R 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

nHY    n 1 Nt  T  1 t 

0583 

08 

BRLDW 1 N 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

UKUVtK    W.  WUUUWHKU 

BEATRICE   I  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7R 

7A 

MRRY  L  BRYLES 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

01 

L  IMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

7fl 

7A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

c 

VONDLEE  STOUGH 

BESSEMER  3  WSW 

0764 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

24 

87 

00 

445 

M  I  D 

M  I  D 

H 

VALLEY   CRK  W-TRTMT  PLT 

BILLINGSLEY   1  SE 

0823 

03 

flUTflUGA 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINGHAM  WSO  AP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

M  I  D 

M  1  D 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOAZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

1  3 

86 

1  0 

1  070 

7A 

c 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRANTLEY 

1 059 

07 

CRENSHAW 

6 

3  1 

35 

86 

1  6 

274 

8fi 

8R 

H 

R.  E.  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

1  084 

07 

ESCRMBIfl 

6 

3  1 

04 

87 

03 

85 

6P 

7A 

H 

MRS.  CLRRR  T.  PERVY 

BR  I  DGEPORT 

1099 

02 

JACKSON 

1  2 

34 

57 

85 

43 

615 

8fi 

8A 

H 

JAMES   K  JUHNoUN 

BROOKWOOO 

1143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

17 

506 

7A 

JOE   K  STYRON 

BRUNDIDGE 

1  1  78 

07 

PIKE 

5 

3  1 

43 

85 

49 

5  1  0 

7A 

GEORGE  L  HICKS 

CALERA  2  SW 

1  288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

47 

540 

5P 

5P 

H 

FRYE  G  FflUST 

CAMDEN  3  NW 

1  30  I 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

1  9 

235 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  HILL  2  NW 

1  324 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

39 

680 

7A 

7A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1  377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7A 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  4  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

07 

85 

44 

6 1  7 

7A 

7A 

H 

DON  R.  WRTSON 

CENTREVILLE  WSMO 

1  525 

03 

BIBB 

3 

32 

54 

87 

1  5 

455 

7A 

7A 

H 

WER  SERV  MET  OBS 

CHATOM  4  N 

1 566 

07 

WASHINGTON 

1  3 

3 1 

32 

88 

1  5 

285 

5P 

5P 

H 

RLABRMR  FORESTRY  COMM 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86 

20 

4  18 

5P 

5P 

H 

L I  I Y   WH 1 cR   PLAN ! 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

7fl 

TOLLIE   L.  HRSKEW 

CLANTON 

1 694 

03 

CHILTON 

7 

32 

5 1 

86 

38 

580 

7A 

7fl 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

I  725 

07 

BARBOUR 

5 

3 1 

53 

85 

28 

596 

8A 

BR 

H 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

CODEN 

1 803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

1  4 

1  2 

7A 

7R 

H 

LEWIS  M  DEGEER 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVA 

5 

3  1 

1  1 

85 

56 

250 

7fl 

HENRY  F.  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

0 1 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

5  1 

470 

c 

COLBERT  STEAM  PLANT 

C0LLIN5VILLE 

1849 

02 

DE  KALB 

7 

34 

1  5 

85 

53 

750 

5P 

R  0  HEARD 

CORDOVA  2  ENE 

1940 

03 

WALKER 

2 

33 

45 

87 

09 

320 

7fl 

EDWARD  R  BRRTON 

COTTONTON 

1  974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

2  1  7 

7R 

HUGH  S  .  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

I  3 

32 

26 

88 

23 

215 

7A 

REUBEN  P  .   HhRR I  5 

DADEVILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

49 

85 

45 

630 

7R 

WILLIRM  L  .  BARTLETT 

DADEVILLE  2 

2 1  24 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

RUFUS  P.  PLESS 

DAUPHIN   ISLAND  2 

2172 

08 

MOBILE 

9 

30 

1  5 

88 

05 

Q 

8  A 

8A 

c 

H 

DAUPHIN   ISLAND  SEA  LAB 

DAYTON   I  N 

2188 

06 

MARENGO 

1  3 

32 

22 

87 

39 

2  30 

7A 

7A 

H 

R  N  HEREFORD 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

1  I 

33 

26 

85 

42 

1  030 

7A 

WILLIAM  H  EVANS 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

13 

32 

3 1 

87 

50 

1  00 

6  A 

5A 

6R 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHRN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

3 1 

1  2 

85 

2  1 

300 

c 

M  H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

1  0 

87 

24 

800 

7A 

7A 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7A 

ARTHUR  C.  BRUNSON 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

1  3 

33 

15 

87 

48 

252 

7A 

MRS  HELEN  E  FAIR 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

3  1 

1  9 

85 

52 

409 

5P 

5P 

c 

H 

MRS  CLYDE  F  JACKSON 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8A 

8R 

EUFRULR  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

27 

86 

56 

220 

7A 

7R 

H 

SRM  P  ROBISON 

FRIRHOPE  2  NE 

2813 

08 

BRLDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

7A 

7R 

7R 

H 

AUBURN  UNIV  EXP  STA 

FALKVILLE   1  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

525 

7fl 

7R 

H 

JOHN  M  DUNRWRY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33 

4  1 

87 

49 

365 

7R 

7R 

H 

GORMRN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

4  1 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  PRYNE 

3043 

02 

OE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

7R 

c 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

O^ 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7A 

7A 

H 

MERRILL  J  BEARD 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6A 

6A 

H 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

3150 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

7A 

7A 

H 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8A 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 

GENEVA  2 

3251 

07 

GENEVA 

5 

31 

03 

85 

S3 

145 

7A 

7A 

ROBERT  C  REYNOLDS 
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STATION  INDEX 


RLRBflMR 
MARCH 


1977 


INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

L  U  U  N  1  Y 

ORfilNRGE  I 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION  , 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIfiL 
ISEE  NOTES  1 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7R 

3308 

07 

CHOCTfiW 

1  3 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

3430 

03 

WRLKER 

2 

33 

39 

87 

12 

300 

6R 

351  1 

06 

HRLE 

2 

32 

42 

87 

35 

220 

6P 

6P 

H 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

49 

86 

38 

445 

7A 

7R 

C  H 

3573 

02 

M  n  D  c  Lj  r\  1  1 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

3578 

02 

MRRSHRLL 

1  2 

34 

22 

86 

17 

605 

C 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

16 

87 

35 

950 

5P 

5P 

C  H 

3645 

03 

MRRION 

1  3 

34 

06 

87 

59 

435 

7fl 

7fl 

C  H 

3655 

02 

CULLMRN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

C 

3748 

06 

LOWNOES 

1 

32 

1  1 

86 

35 

1 80 

7R 

7A 

H 

3751 

07 

HENRY 

5 

3  1 

2  1 

85 

20 

370 

7fl 

7fl 

GH 

3775 

05 

CLEBURNE 

I  1 

33 

39 

85 

36 

850 

8fl 

8R 

H 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

3  1 

57 

86 

19 

594 

7R 

7A 

H 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  1  75 

7A 

3899 

01 

C  O      M  ly  1     I  k  1 

r  KHNKL I N 

13 

34 

20 

87 

56 

840 

7A 

4064 

0  1 

MROISON 

1  2 

34 

39 

86 

45 

524 

MID 

MID 

M  I  [ 

C  HJ 

4193 

07 

CLRRKE 

1  3 

31 

30 

87 

54 

220 

8fl 

c 

4209 

04 

CRLHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7R 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

1  6 

525 

7R 

7fl 

H 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

1  5 

290 

6A 

4431 

07 

COFFEE 

10 

31 

1  4 

85 

1  1 

270 

7A 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

3 1 

420 

6R 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7R 

4627 

04 

LHtKUKtt 

7 

34 

1  1 

85 

46 

589 

7A 

4798 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

35 

88 

12 

160 

7H 

7A 

H 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

3 1 

47 

85 

33 

480 

8R 

4995 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

5  1 

654 

7R 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

1  6 

1  73 

7R 

5121 

06 

ORLLAS 

3 

32 

28 

87 

1  3 

200 

79 

7R 

GH 

5  1  40 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

5172 

06 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

1 8 

86 

0  1 

1  80 

7R 

5354 

07 

CHOCTAW 

1  3 

3 1 

56 

88 

27 

350 

7R 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

3 1 

490 

5439 

06 

nHL  UN 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

8R 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7A 

7A 

H 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

D  n 

5478 

08 

MOBILE 

g 

30 

4  1 

88 

1 5 

2 1  1 

M  I  0 

MID 

L    H  J 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7R 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

1 8 

86 

24 

22  1 

M  I  D 

M  I  n 

1  1  1  u 

r  H  1 

L    n  J 

5625 

01 

LAWRENCE 

1  2 

34 

28 

87 

1  8 

628 

r 
L 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

I  6 

545 

6P 

pp 

D  r 

H 

5749 

01 

COLBERT 

I  2 

34 

45 

87 

37 

54  0 

M  I  0 

1  1  1  u 

H 

5867 

01 

MROISON 

I  2 

34 

55 

85 

27 

725 

5P 

o  r 

H 

5875 

07 

ORLE 

5 

31 

20 

.  85 

37 

260 

79 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7A 

70 

H 

6129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

750 

O  rt 

H 

6218 

07 

ORLE 

5 

3  1 

3 1 

85 

4  1 

4  70 

5P 

H 

6226 

02 

JACKSON 

I  2 

34 

42 

86 

20 

535 

r 
L 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

45 

86 

4  0 

798 

7R 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

35 

87 

09 

500 

O  H 

6370 

07 

MONROE 

1 

3 1 

35 

87 

1  6 

13  0 

- 

64  1  4 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

1  4 

88 

1  7 

1  65 

7R 

6436 

07 

WILCOX 

I 

31 

53 

87 

00 

230 

7R 

6468 

06 

nUN 1 Uu n t  K  T 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7R 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

7fl 

7A 

GH 

6508 

03 

RUTRUGR 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7A 

6540 

03 

RUTRUCR 

1 

32 

29 

86 

29 

295 

BR 

8A 

5805 

01 

FRRNKL IN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

6847 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

23 

87 

59 

271 

7fl 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

21 

86 

32 

190 

7R 

6942 

07 

COV INGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

r 

6988 

08 

BRLOWIN 

9 

30 

34 

87 

44 

155 

6R 

6R 

H 

7020 

05 

COOSR 

7 

32 

54 

86 

14 

670 

7R 

7fl 

H 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

IB 

745 

6R 

6R 

H 

7131 

01 

FRANKL I N 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

7R 

7R 

H 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34 

10 

86 

49 

802 

7fl 

MID 

H 

7207 

02 

OE  KfiLB 

12 

34 

17 

85 

58 

1  195 

6P 

6P 

H 

sinrioN 


OBSERVER 


OEORGIRNNR 

GILBERTOWN 

GORGRS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GUNTERSVILLE 

CUNTERSVILLE  TVR 

HRLE'^VILLE  3  NE 

HAMILTON  3  S 

HRNCEVILLE 

HRYNEVILLE 

HERDLRNO 

HEFLIN 

HIGHLRNO  HOME 

HIGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLE  WSO  AP 
JACKSON 
JACKSONVILLE 
JASPER  4  N 

JORDAN  DAM 

KINSTON 

LAFAYETTE 

LAY  ORM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON  2  SW 

LOUISVILLE 

MAGELLA 

MRRION  6  NE 

MRRION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DAM 

MATHEWS  2  N 

MELV  IN 

MIDWAY 

MIL5TER0 

MINTER  3  NW 

MITCHELL  DAM 

MOBILE  WSO  AP 

MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WSO  AP 

MOULTON 

MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

ONEONTA 

OPELIKA 

OZARK  5  NNW 

PAINT  ROCK  2  N 

PALMERDALE  2  W 
PERRYV  ILLE 
PETERMAN 
PICKENSV ILLE 
PINE  APPLE 
PINE  LEVEL 
PITTSVIEW 

PLRNTERSV ILLE  2  SSE 

PRRTTVILLE 

RED  BAY 

REFORM  2  E 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTSDALE 
ROCKFORO  2  NNW 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 
SflINT  BERNARD 
SRND  MT  SUBSTA  HU 


T.   E.  MASON 

ALTON  G.  LAND 

RLRBRMA  POWER  CO. 

MRS  WILLIE  J.  ARRINCTON 

INACTIVE  12/31/76 
RADIO  STATION  WGSV 
TVA-765 
JIM  WALKER 
EDDIE  L.  PERRCE 
JRMES  E  MC  CRAVY 

INACTIVE  2/28/77 
AUBURN  UNIVERSITY 
CITY   OF  HEFLIN 
CHARLES  R.  PORTER 
ARLON  L  .  OTTS 
MARY   N.  AVERY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
ALLIED  PAPER  INC 
MARY   LOU  WILKERSON 
JAMES  A.  BRITAIN 

ALABAMA  POWER  CO. 

FRED  W.  WOOD 

MISS  MAYMIE  LANDRUM 

ALABAMA  POWER  CO. 

MRS.  MRRY  K.  LEE 

RUFUS  M.  SEWELL 

8.   B.   WILLIAMSON.  JR. 

JOHN  B.  ARD 

CLOSED  1/31/77 
MARION  FISH  HATCHERY 

AUBURN  UNIVERSITY 
RLRBRMA  POWER  CO. 
DIANE  TAYLOR 
ERNEST  H.  LAND 
ALFRED  S.  ADAMS 
JAMES  A  MC  INNIS 
HENRY   J.  YATES 
RLRBRMA  POWER  CO. 
NRTL  WEATHER  SERVICE 
MURICE  P  JETER  JR 

NATL  WEATHER  SERVICE 
C  C  MONTGOMERY 
JOHN  N  KELLEY 
FED.   AVIATION  AGENCY 
H.   WAYNE   MC  FARLEN 
CHARLES  R  BRflCKINS 
LONNIE  R.  NORRIS 
RADIO  STRTION  WJHO 
CHRRLES  H.  CARROLL 
TVA-69 

GEORGE  T.  POSEY 
MRS  EVELYN  M.  FULLER 
MRS.   MINTfl  EDDINS 
MRS  GRRCE  ONERL 
MRS.   EVR  R.  RAY 
MRS.   ENA  C.  PAUL 
FRANK  TURNER 
JAMES  E  FISCHER 
RADIO  STATION  WPXC 
WRMG  RADIO 

RfilFORD  C.   MC  COOL 
W  C  HARRELSON 
ALABAMA  ELECTRIC  COOP 
JOHN  K  LASSITTER 
CHARLES  W.  MCEWEN 
JOHN  T .  BAILEY 
RADIO  STRTION  WWWR 
ST .   BERNRRD  COLLEGE 
SRND  MTN  SUBSTATION 
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STATION  INDEX 


ALflBflflfl 
MRRCH 


1977 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  RND 
TPBLES 


OBSERVER 


SRYRE 

SCOTTSBORO 

SELMfl 

SUTTLE 

TfiLLRDECfl 

THOMRSVILLE 

THORSBY  EXP  STRTION 

THURLOW  DRM 

TONEY 

TROY 

TUSCRLOOSR  ERR  RP 

TUSCRLOOSfl  OLIVER  DRM 

UNION  SPRINGS  4  S 

UNIONTOWN 

VRLLEY  HERO 

VERNON  2  N 

WRDLEY 

WRLLRCE  2  E 

WRLNUT  GROVE 

WRRRIOR  6  W 

WRRRIOR  LOCK  RND  DRM 

WRTERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKR 

WHRTLEY 

WINFIELD  2  SW 

CLOSED  STRTIONS 

MRGELLR 


7282 
7304 
736S 
7963 
8024 
8178 
8209 
8215 
8259 
8323 

8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8605 
8637 
8648 
8670 

8673 
8686 
8809 
8859 
8867 
8998 


4996 


02 


JEFFERSON 

JRCKSON 

DRLLflS 

PERRY 

TRLLRDEGR 

CLARK 

CHILTON 

ELMORE 

MADISON 

PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KALB 

LAMRR 

RANDOLPH 

ESCRMBIR 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LRUDERDRLE 

BIBB 

ELMORE 

CLRRKE 

FRYETTE 


JEFFERSON 


33  43 

34  4  1 

32  25 

32  32 

33  26 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  27 

34  34 

33  48 

33  07 

31  12 

34  04 
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NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
13 


REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


.       ,  <:t»t„  n,nv  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 

Additional  informallon  regarding  the  climate  f£,."i^Jt^J^„;j^>'„^^^°^^?*;jo„  J  J"  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  preclpltati 

Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  "j;^^  |°  :";;;--j-^^,„a„e  dally  temperatures  from  65  F.     In  "Supple, 

ir?rgiLr!«%en^  ^rd^.r^el'^Res^l^anJ  :^L"trJirv2:?:r:urof  wind  dLectloL  and  speeds  divided  by  the  number  o 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  other 
Bovement  In  miles, 
directions  entered  In  tigu 

OBSERVATION 


J  1  K,. Hat-in  ai-*--     Temnerature  In  °F.   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 

tse  indicated,   dimensional  units  "^e^  fn  this  buUetin^are^  Jemperat^  ^_^P^  "Supplemental  Data"  table 


f  observations. 


observers  take  the  ohservations  on  daylight 

ons . 


saving  t 
For  thesi 
"Evapora 


EVA.ORAT.0H  Is  measured  in  the  ^^rr'Z'^r.l.lirnl^lZ^  'r^c^de^S^"^  hour?"endrn"  at 

o..erT.Z'  "iJnrJr?hrt:?al^.JSn^i"i:':;?i:s''ieerthn^^;rra?Ln%L  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

?n  ?he  sno"pack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
sno*  andsle^t!    Intrles  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice. 


snow  and  sleet 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standar 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office, 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snow 
of  this  bulletin 


rd  normals  based  on  the  period  1941-1''70. 


fall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


Auburn  Agronomy  Farm 
Brewton  3  ENE 
Headland 
Marion  Junction 
Plttsview 

Thornsby  Exp.  Station 
Wlnfleld  2  SW 


Soil  Type 

Chesterfield  sandy  loam 
Smlthdale  fine  sandy  loam 
Dothan  sandy  loam 
Sumter  Clay 

Izagara  fine  sandy  loam 


Soil  Cover 

Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 


All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  mln  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times 


Degree  of  Slope 

0-2% 

0-2% 

Unknown 

3-5% 

Unknown 

0-2% 

2  to  6% 


cept  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   -Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.  "Daily 
Soli  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
«    Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 


//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


i     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TEKNESSEE  13-TOMBIGBEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  Si'ORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;   40?  single  copy;  309  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville ,  N,   C.   26801 .       Attn:  Publications. 
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TEMPERRTURE   AND  PRE C I P I T R T I  ON  EXTREMES 
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LOWEST  TEMPERfiTURE: 
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-  .92 
2.02 

2.23 
2.02 
2.18 
1  .53 
4  .07 

4 

22 
6 
3 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 

0 

0 

5 
6 
8 
5 
5 

3 
3 
4 
3 
4 

3 
2 
4 

2 
3 

TBLLBDEOB 

79.2 

48. 4n 

63. 8M 

.6 

B9 

14. 

33 

6 

72 

0 

0 

0 

0 

2.00 

3 

.0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

64  .6 

2.1 

5.67 

.55 

.0 

PIEDMONT  PLBTEflU  05 

BLEXBNDER  CITY 
SSHLBND  2  SSE 
BUBURN  BGRONOMT  FBRM 
HEFL  IN 
LRFBTETTE 

79.7 

78.5 
77.5 
81  .0 

50.5 

53.4 
46  .8M 
51  .8 

65.2 

66.0 
62. 2M 
66.4 

89 
85 
87 
89 
89 

18 

18. 

18. 

17 

17. 

33 
34 
36 
31 
33 

6 
7 
6 
7 
6 

67 
1  1  0 

67 
1  13 

56 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.65 
3.07 
1  .44 
4  .45 
2.47 

-  3.05 

1  .14 
1  .00 

.80 
1  . 75 

.90 

5 
5 
5 
4 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 

6 

3 
1 

2 

1 

0 

0 

MBRTIN  DBM 
OPELIKfi 
ROCKFORO  2  NNH 
ROCK  MILLS 

79 . 1 
78.6 
78.6 
79.7 

50  .7 
48.1 

51  .6 
48.1 

64  .9 
63.4 
65.1 
63.9 

1  .5 

87 
88 
88 
89 

17 
IB 
17 
18 

38 
31 
36 
34 

6. 

27 
6 
27 

69 
100 
68 
84 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.86 
1  .21 
2.73 
2.66 

-  2.18 

-  2.47 

1  .30 
.64 

1.12 
.87 

22 
5 
5 

23 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 

4 

7 
7 

2 
1 

2 
1 

2 

0 
1 

0 

DIVISION 

64  .4 

1  .3 

2.62 

-  2.76 

.0 

m        m  m 

PRBIRIE  06 

DRTTON  I  N 

DEMOPOLIS  LOCK  BNO  DBM 

OBINESVILLE 

GREENSBORO 

79.3 
78.3 
78.0 
79.8 

53.6 
52.1 
53.2 
52.1 

66.6 
65.2 
65.6 
66.0 

.5 

86 
87 
87 
88 

20. 
21. 
17 
17. 

37 
38 
38 
36 

6 
7 
6 
6 

45 
63 
66 
53 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.90 
4  .08 
5.80 
4  .85 

-  1  .34 
-1.12 

.95 

-  .68 

1  .74 
1  .57 
1  .70 
1  .64 

23 
5 
5 
4. 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
5 
6 
5 

3 
4 

5 
3 

3 
1 
2 
3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIBIION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  alobphb 

BPRIL  1977 


TEMPERRTURE 

PRECIPITATION 

NO 

OF 

OBYS 

SNOW 

SLEET 

NO. 

OF 

DOTS 

S I [ON 

(1BX  . 

hlN. 

o 

"uTI 

g 

w 
g 

■  ^ 
o 

"  o 

S 

1  1 

° 

=  o 

2 

a.  z 

g 

°  £ 

g 

- 

z 

1  § 

o 

s; 

X 

g 

K  S 

i  i 

°i 

2  o 

£ 

UJ 

g 

a 

<x 

s 

o 

s 

ss 

° 

S  £ 

o 

S 

S  o 

o 

- 

HBYNEVILLE 

80 

.4 

57 

.2M 

68. 8M 

68 

18- 

44 

6 

51 

0 

n 

0 

0 

■  0 

0 

LIVINGSTON  2  SM 

80 

■  2n 

48 

.5 

64  .4n 

87 

17 

34 

6 

55 

0 

0 

0 

0 

4.63 

-  .57 

1  .71 

1 

.0 

0 

6 

3 

2 

NRRION  JUNCT ION  2  NE 

77 

•  9 

SI 

.6 

64  .8 

86 

4 

37 

6 

65 

Q 

0 

0 

0 

3.08 

-  2.17 

1  .39 

23 

.0 

5 

2 

1 

MINIER  3  NH 

79 

.6 

55 

.en 

67.7(1 

88 

4 

44 

0 

0 

Q 

0 

2.46 

1  .00 

23 

.0 

0 

3 

3 

1 

MONTOOMERt  WSO  HP  R 

79 

54 

66.8 

1  .6 

88 

12 

38 

^ 

S3 

0 

Q 

0 

0 

1  .53 

2.92 

.90 

22 

.0 

0 

^ 

' 

" 

SELMfi 

B2 

.2M 

53 

■  B 

68.  OM 

1  .3 

89 

16 

35 

9 

35 

0 

0 

0 

0 

2.67 

-  2.45 

1  .10 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

UNION  SPRINGS  i  S 

79 

.DM 

51 

.8M 

65. 4n 

.  1 

88 

18 

35 

7. 

59 

0 

0 

0 

0 

2.35 

-  2.28 

1  .22 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

66.3 

.8 

3.54 

-    1.4  1 

.0 

COnSTBL  PLHIN  07 

HNORLUSIfl  1  NM 

79 

.4 

48 

.  1 

63.8 

-  3.0 

90 

17 

33 

7. 

88 

1 

0 

Q 

0 

2.29 

-  3.10 

1  .00 

23. 

.0 

^ 

3 

2 

2 

BIMORE 

80 

.4 

55 

.  1 

67.8 

87 

18 

39 

6 

34 

0 

0 

0 

0 

1  .48 

1  .17 

23 

.0 

a 

2 

1 

1 

BEBTRICE   1  E 

80 

•  1  H 

S6 

■  3f1 

68  ■  2H 

86 

1 7 

4  3 

6 

4  3 

0 

0 

0 

0 

3.00 

-   1  . 98 

1  . 99 

23 

0 

BRANTLEY 

81 

.4 

49 

.  1 

65.3 

89 

17 

33 

6 

68 

0 

Q 

0 

0 

1  .47 

-  3.09 

.73 

5 

.0 

0 

2 

2 

0 

BRENTON  3  ENE 

80 

.7 

52 

.2 

66.5 

88 

17 

37 

6 

51 

0 

0 

0 

0 

2.06 

1  .63 

23 

.0 

0 

3 

1 

1 

BREHTON  3  SSE 

83 

.4 

49 

.6 

66.5 

.2 

90 

16 

34 

6 

40 

1 

0 

0 

Q 

1  .86 

-  3.82 

1  .44 

23 

.0 

Q 

3 

1 

1 

CBnOEN  3  NU 

80 

.6 

52 

.4 

66. S 

88 

20- 

38 

6 

50 

0 

Q 

2.77 

1  .59 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

CHBTOh  4  N 

Q 

0 

Q 

0 

CLAYTON 

78 

.3 

55 

.3 

66.8 

86 

18 

39 

6 

48 

Q 

0 

0 

0 

1  .77 

-  2.61 

1  .28 

5 

.0 

0 

4 

1 

1 

ENTERPRISE 

EUFBULB  HILDL IFE  REF 

82 

.7 

49 

•  0 

65.9 

-     .  1 

88 

17 

33 

6 

52 

0 

0 

0 

0 

.86 

-  3.58 

.60 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

EVERGREEN 

80 

.2 

52 

.0 

66.1 

.6 

88 

21' 

36 

8 

52 

0 

0 

0 

0 

4  .84 

-  .15 

3.82 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

FRISCO  1"  I  TY 

0 

0 

0 

0 

2.07 

0 

GENEVA  2 

81 

.0 

S3 

.4 

67.2 

87 

18. 

36 

6 

46 

0 

0 

0 

0 

1  .77 

1  .07 

23 

.0 

g 

3 

1 

1 

GILBERTOWN 

81 

-in 

50 

.6 

65. 9« 

88 

3 

34 

6 

40 

0 

Q 

Q 

5.29 

2.60 

1 

.0 

0 

S 

3 

2 

HEADLAND 

80 

.5 

54 

.6M 

67.6(1 

88 

18 

40 

6 

35 

0 

0 

0 

0 

2.09 

1  .34 

S 

.0 

0 

3 

2 

1 

HIGHLAND  HOME 

79 

•  8 

52 

.  1 

66.0 

.2 

89 

n 

36 

7. 

64 

0 

0 

0 

0 

1  .23 

-  3.83 

.47 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

02ARK   6  NNH 

80 

.8 

56 

.8 

68.3 

1  .2 

86 

17* 

38 

6 

28 

Q 

Q 

0 

0 

.91 

-  3.92 

.52 

23 

.0 

Q 

2 

1 

0 

PITTSVIEH 

80 

.2 

47 

.7 

64  .0 

88 

18 

31 

6 

98 

Q 

Q 

1 

Q 

1  .19 

.89 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

THOMBSVILLE 

80 

52 

■' 

66.3 

.5 

89 

18 

^ 

52 

0 

Q 

Q 

0 

3.94 

1  .42 

1  .92 

23 

.0 

0 

' 

^ 

^ 

TROY 

80 

.3 

55 

.5 

67.9 

1  .7 

87 

17. 

37 

6 

34 

0 

0 

0 

0 

1  .51 

-  3.14 

.72 

5 

.0 

0 

4 

2 

0 

HHBTLEY 

81 

.7 

48 

.2 

65.0 

88 

17 

35 

6 

54 

0 

0 

0 

0 

1  .60 

23 

.0 

0 

1 

1 

1 

DIVISION 

66.5 

.  1 

2.33 

'   2  .68 

.0 

GULF  08 

BAY  nINETTE 

81 

.0 

56 

.2 

68.6 

.6 

87 

16 

37 

6. 

25 

0 

0 

0 

0 

2.80 

-  2.70 

2.41 

22 

.0 

0 

2 

1 

1 

CODEN 

78 

.2M 

56 

.2 

67.2(1 

82 

9. 

39 

6 

30 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

OflUPHIN  ISLAND  2 

75 

.6 

64 

.5 

70.1 

79 

24. 

53 

6 

6 

0 

0 

0 

0 

2.32 

1  .00 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

FAIRHOPE  2  NE 

78 

.3 

56 

.2 

67.3 

.5 

85 

18- 

42 

6 

37 

0 

0 

0 

0 

1  .83 

-  3.38 

.88 

23 

.0 

0 

4 

2 

0 

NOBRE  WSO  AP 

79 

.0 

57 

.3 

68.2 

.3 

84 

17. 

41 

6 

28 

0 

0 

0 

0 

2.73 

-  2.86 

1  .93 

22 

.0 

0 

3 

1 

1 

ROBERTSOALE 

79 

.1 

55 

.2 

67.2 

-  .2 

85 

18. 

40 

6 

36 

0 

0 

0 

0 

1  .68 

-  3.48 

.73 

1 

.0 

c 

4 

2 

0 

DIVISION 

68.1 

.2 

2.27 

■  2.98 

.0 

S 
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DRILY  PRECIPITnilON 


STflT  ION 


MOBTWtRN  VALLEY 


ATMENS  a 

fiELLE  mm  2  N 

FALKVILLE  1  E 

FLORENCE 

MQOGES 

MUNTSVILLE  WSO  ftP 
MOULTON  2 

hUSCLE  SHOALS  FAA  i 
NEU  MARi^ET  3 
RED  BAY 


ALOERTVILLE  2  SE 
BESSErcn  3  USU 
BIRMINGHAM  USO  AP 
BOAZ 

COLL INSVILLE 

FORT  PAYHE 
GARDEN  CITY 
GUNTEHSVILLE 
LEEDS 
ONEONTA 

PALrCROALE  2  U 
SAINT  BERNARD 
SAND  rrr  substa  au 

SAYRE 

SCOTT560BD 


UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 
BILLINGSLEY  1  SE 

BROOKUOOO 
CAOeSN  HILL 
CENTREVILLE  USMQ 
CL ANTON 
CORDOVA  2  ENC 

DOUBLE  SPRINGS 
EL  BOO 
FAYETTE 
GORGAS 

HflLEYVILLE  3  NE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  DAM 
PrCKEKSVILLE 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

PRATTVILLE 

REFORM  2  E 

THORSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON  2  N 
KST  6L0CT0N 
MINFIELO  2  SU 


EASTERN  VALLEY 


□4 


ANNISTON  FAA  AP 
CALERA  2  SU 
CENTBE  4  5U 
CHILOERSBURG  UTR  PLANT 
GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 
LEESeURG 
MONTEVALLO 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITT 
A5HLAN0  2  SSE 
AUBURN  AGRONOMY  FAI 
OADEVILLE 
HEFLIH 


HIGHTOhCR 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 
OPEL IKA 

BOCKFORD  2  Nf 
HOCK  MILLS 
THURLOM  DAM 
WADLEY 


PBAIRIE 
CUBA 

DAYTON   I  N 

DEWPOLIS  LOCK  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

MAYTfEviLLE 

L  IVINGSTON  2  SU 

MARION  6  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 


06 


6.66 
7.25 
S.OO 


DAY  OF  MONTH 


.06  1.30  1.22 


1.50  3.' 

1.51  1.1 

.60 

3.92  .1 

2.S8  1. 

1.52  .( 


4.00  T 

2.10  i.eo 


2.00 

2.9S  T 
.  15  2.64 
*  2.86 


.38  2.' 
.58  2. 
.40  !.■ 

.30  3.: 
.85  4.i 

.70  3.- 
!.46 
.26  2.' 
.63  3. 
.20  2.' 


.52  2. 19 
.36  3.60 


.16  2.11 
1.64  2,00 
.15  1.70 


1 .75 
2.40  1.01  2.85 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


.69     .53  .02 


.40  1 . 60 
.63  .34 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  PRECIPITflTIO 


STflT  ION 


niLSTEflO 
njNTER  3  HU 
MOMTGOfCRy  USB  flP 

PEaarvjLLE 

PINE  LEVEL 

SELMW 

SUTTLE 

UHION  SPRINGS  ^  S 
UNIONTQUN 

UARRIOR  LOCK  AND  DflH 


CaflSTftt    PLAIN  I 

naCEVILLE    1  NNU 
ALBERTA 

ANDALUSIA    1  NU 
ATMOHE 

BCATRIce  1  E 

BRANTLEr 
BREUTON  3  ENE 
BREWTON  3  SSe 
BHUNOIDGE 
CAhfJEN  3  NW 

CM A TOM  ^  N 
CLAIBORNE 
CLAYTON 

COrrEE  SPRINGS  2  NU 
COTTONTON 

ELBA 

ENTERPRISE 

EurAULO  UILOLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITV 

GENEVA  2 
GEQRGIANNA 
GILBERTOWN 
HEADLAND 
HIGHLAND  HQhC 

JACKSON 
KINS TON 
LOUISVILLE 


PITTSView 
RIVER  FALi 
THDMASVlLI 


GULF 

BAY  niNETTE 
COOEN 

DAUPHIN    ISLAND  2 
FAIflHOPE  2  NE 
f-OBILE  WSO  AP 

RBBERTSOAlE 


2. BO 
2.32 


DRY  OF  MONTH 


1     2    3     4    5  6 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRIION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT  ION 

DRY  OF  MONTH 

a 

C£ 
K 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

30 

31 

cr 

■        ■  ■ 

NORIMERN  VRLLET  01 

SIHENS  2 

(IflX 

68 
4  I 

69 
54 

76 
55 

68 
55 

67 
42 

55 
30 

62 
38 

79 
SO 

79 
48 

77 
37 

82 
46 

84 
49 

82 
52 

85 
52 

85 
SI 

86 
51 

86 
62 

66 
57 

85 
62 

83 
62 

81 
59 

69 
64 

68 
62 

72 
53 

69 
43 

64 

36 

65 
38 

75 
46 

80 
58 

77 
55 

75.5 
50.3 

BELLE  nlNB  2  N 

HBX 
M 1 N 

68 
45 

67 
46 

76 
56 

68 
56 

69 
43 

SO 
34 

61 
32 

79 
4  1 

77 
42 

77 
46 

83 
SO 

84 

52 

84 
54 

85 
54 

84 
54 

85 
53 

87 
55 

66 
58 

85 
60 

94 

61 

81 
63 

71 
64 

67 
61 

75 
56 

69 
47 

64 
4  1 

64 
4  1 

74 
40 

90 
50 

76 
57 

75.3 
SO. 5 

FRLKVILLE   1  E 

nRx 

61 
44 

67 
51 

78 
58 

69 
55 

70 
43 

50 
30 

62 
39 

80 
48 

76 
37 

78 
43 

84 
48 

64 

50 

85 
53 

85 
SI 

85 
50 

85 
49 

87 
51 

87 
57 

84 

58 

93 
61 

81 
64 

70 
64 

70 
60 

74 

52 

70 
47 

64 

37 

65 
38 

75 
47 

90 
59 

74 

54 

75.6 
49.9 

FLORENCE 

nBx 

68 
46 

77 
61 

77 
56 

67 
55 

60 
40 

65 
34 

83 
44 

81 
S3 

80 
43 

87 
48 

68 

51 

87 
54 

88 
S3 

88 

57 

89 
53 

90 
SS 

84 

55 

84 

62 

85 
63 

83 
64 

77 
63 

78 
64 

73 
57 

74 
54 

70 
45 

68 
46 

79 
44 

81 
52 

80 
61 

83 
59 

79.1 
53.0 

HUNISVILLE  HSO  flP 

nflx 

65 
46 

76 
60 

63 
55 

70 
SO 

60 
38 

62 
34 

78 
40 

74 

46 

75 
44 

60 
46 

82 
50 

82 
S3 

85 
54 

63 
54 

84 

55 

85 
54 

87 
54 

85 
SB 

85 
63 

8S 
62 

73 
66 

71 
65 

77 
57 

72 
56 

65 
44 

63 
40 

72 
41 

77 
47 

74 
59 

78 
56 

75.6 
51  .6 

nOULION  Z 

MAX 
M  1 N 

64 
46 

78 
60 

76 
56 

69 
56 

58 
42 

64 

32 

61 
47 

78 
56 

79 
42 

65 
46 

85 
SO 

85 
52 

86 
56 

86 
54 

86 
51 

67 
52 

88 
53 

84 

59 

84 

62 

82 
61 

75 
64 

68 
65 

74 

57 

71 
55 

65 
4  7 

66 
4  1 

76 
4  1 

80 
54 

79 
63 

83 
57 

77.4 
52  .5 

MUSCLE  SHOBLS  FBB  BP 

HAX 

64 

46 

80 
62 

62 
56 

69 
49 

51 
39 

64 
36 

82 
43 

78 
54 

76 
43 

84 

49 

84 

51 

84 
54 

64 

53 

84 

56 

84 

51 

66 
52 

86 
54 

84 

60 

85 
63 

83 
62 

72 
65 

69 
64 

74 

57 

73 
57 

66 
48 

67 
44 

76 
44 

81 

52 

73 
61 

91 
59 

76.2 
52  .8 

NEH  MflRKEI  2 

MAX 

RED  BBT 

MAX 
MIN 

70 
50 

58 

69 
57 

60 
40 

66 
34 

84 
41 

83 
49 

83 
46 

86 
51 

86 
53 

88 
55 

87 
57 

87 
55 

89 
55 

90 
55 

87 
57 

63 
61 

85 
64 

84 
65 

77 
64 

7  1 
65 

59 

75 
58 

74 
48 

69 
41 

77 
42 

ai 

49 

81 

50 

82 
60 

79.7 
53.  1 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

niN 

69 
42 

68 
50 

77 
55 

69 
55 

69 
4  1 

51 
26 

64 

35 

81 
47 

78 
37 

76 
34 

84 
42 

84 
45 

85 
47 

95 
48 

85 
46 

87 
46 

67 
48 

67 
52 

82 
54 

83 
58 

82 
59 

67 
63 

68 
60 

73 
51 

72 
43 

64 
36 

66 
36 

75 
52 

80 
55 

76 
54 

75  .9 
47.4 

HBTERLOO 

.          ■  • 

MAX 

flPPBLflCHIBN 
MOUNTAINS  02 

BLBERTVILLE  2  5E 

MAX 

BESSEMER  3  HSH 

MAX 

75 
45 

77 
53 

72 
5S 

75 
57 

60 
38 

68 
31 

63 
4  1 

84 
38 

80 
36 

83 
52 

87 
53 

69 
48 

89 
52 

88 
54 

87 
S3 

86 
S3 

87 
57 

67 
54 

90 
59 

84 
56 

81 
62 

74 
63 

77 
49 

69 
48 

65 

77 

77 
37 

81 
50 

83 
5 1 

85 
48 

80  .1 
49.0 

BIRMINGHBM  HSO  BP 

MAX 

63 
53 

82 
62 

70 
62 

74 
59 

59 
40 

67 
35 

82 
40 

82 
49 

60 
42 

83 
46 

84 

50 

66 
51 

66 
53 

86 
52 

66 
50 

89 
49 

87 
53 

64 

56 

84 

62 

83 
60 

75 
68 

70 
67 

78 
55 

72 

55 

68 

67 

75 

61 
46 

80 
6 1 

84 

59 

78.2 
52  . 1 

OUNIERSViLLE 

MAX 

82 
48 

77 
59 

80 
60 

75 
57 

71 
36 

60 
33 

75 
39 

80 
51 

81 
SO 

80 
42 

84 
41 

84 

51 

85 
S3 

84 
52 

86 
55 

86 
51 

87 
S3 

86 
51 

84 

60 

84 

59 

83 
66 

73 
64 

76 
61 

65 
55 

71 

64 

74 

77 

61 
59 

82 
57 

78.6 
51.1 

ONEONTB 

MBX 

70 
48 

66 
52 

80 
60 

69 
56 

72 
42 

53 
34 

65 
35 

80 
39 

80 
40 

78 
4  1 

82 
42 

86 
49 

85 
52 

84 

50 

84 
49 

80 
49 

80 
50 

76 
59 

63 
56 

83 
57 

62 
60 

74 
64 

70 
64 

78 
54 

70 

65 

66 

75 

80 

70 
56 

75.6 
49.0 

SBINT  BERNBRO 

MBX 

70 
47 

66 
51 

81 

61 

69 
57 

70 
43 

53 
32 

65 
39 

82 
47 

83 
46 

80 
49 

85 

47 

84 
48 

86 
49 

66 
51 

87 
50 

86 
50 

88 
49 

87 
55 

86 
60 

85 
58 

62 
54 

71 
64 

78 
62 

75 
53 

70 

65 
39 

67 

76 
36 

81 

79 

55 

77.4 
49  .5 

SSNO  HT  SUBStfl  nu 

MAX 
MIN 

68 
49 

67 
46 

78 
57 

67 
56 

71 
42 

50 
32 

60 
36 

78 
51 

77 
44 

75 
47 

81 
49 

83 
52 

63 
53 

83 
52 

83 
S3 

65 
51 

85 
52 

85 
58 

63 
60 

80 
58 

79 
63 

73 
61 

68 
61 

75 
55 

68 
46 

62 
39 

61 
4  1 

72 
44 

76 
56 

75 
57 

74.4 

50.7 

SCOIISBORO 

MAX 
MIN 

71 
42 

66 
48 

79 
56 

69 
57 

72 
43 

SO 
29 

62 
33 

79 
45 

81 
39 

60 
39 

83 
39 

85 
47 

86 
49 

86 
47 

85 
49 

87 
50 

88 
50 

87 
55 

85 
57 

83 
53 

80 
58 

73 
63 

70 
61 

80 
53 

71 
45 

65 
39 

65 
37 

74 

40 

81 
49 

78 
57 

76.7 
47.6 

WALLET  MEBD 

.          •  • 

MAX 
MIN 

69 
4  i 

66 
42 

77 
54 

68 

55 

71 
42 

50 
21 

60 
30 

77 
40 

76 
33 

76 
38 

82 
42 

66 
45 

84 
47 

84 
45 

86 
45 

85 
47 

65 
47 

65 
51 

83 
59 

80 
53 

79 
62 

74 

62 

69 
6  1 

76 
53 

66 
44 

62 
32 

62 
34 

72 
37 

77 
46 

74 
54 

74.8 
45.4 

UPPER  PLBINS  03 

BLICEVILLE 

MAX 

69 
42 

82 
47 

83 
48 

82 
45 

84 
46 

84 

50 

84 
52 

85 
49 

84 
47 

86 
51 

86 
52 

85 
58 

60 
56 

84 

63 

79 
63 

70 
64 

71 
60 

75 
53 

71 

67 

67 

76 

82 

82 
55 

79.1 

BBNKHEBD  LOCK  BND  OBM 

MAX 

77 
SS 

71 
55 

81 
65 

71 
59 

74 
45 

55 
35 

72 
39 

82 
40 

89 
47 

83 
48 

86 
48 

87 
51 

86 
51 

87 

52 

87 
51 

87 
54 

86 
58 

87 
59 

85 
55 

83 
66 

74 

65 

70 
63 

71 
54 

77 
52 

74 

68 

69 

76 

90 

82 

57 

78.7 

CENTREvlLLE  HSMO 

MAX 

76 
55 

67 
54 

83 
59 

74 

59 

78 
46 

58 
38 

67 
39 

81 
42 

64 

S3 

81 
48 

83 
49 

84 

50 

85 
54 

87 
52 

85 
52 

84 

52 

87 
53 

85 
54 

81 
60 

95 
60 

86 
58 

57 

57 

77 
53 

71 

68 

69 

75 
4  3 

90 
48 

93 
54 

78.7 
51.2 

CLBNTON 

MAX 

76 
52 

67 
53 

63 
62 

77 
63 

78 
47 

57 
35 

67 
38 

60 
50 

84 
•3 

82 
43 

82 
45 

64 
47 

86 
50 

86 
47 

65 
45 

85 
45 

98 
50 

69 
55 

85 
57 

63 
57 

80 
6 1 

76 
64 

71 
63 

79 
54 

73 
50 

71 
39 

70 
39 

76 
42 

90 
50 

92 
55 

78.7 
50  -0 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

64 
46 

71 
43 

77 
56 

67 
53 

70 
40 

SI 
28 

64 
33 

81 
45 

82 
42 

80 
44 

85 
48 

86 
SO 

85 
52 

86 
SO 

85 
50 

88 
50 

88 
52 

87 
56 

83 
58 

60 
59 

90 
60 

67 
60 

66 
59 

72 
50 

68 

62 

65 
37 

74 

3S 

78 

79 
54 

76.4 
48.3 

FBTETIE 

MBX 

HBLETVILLE  3  ME 

HBX 

65 
48 

77 
56 

76 
55 

68 
53 

58 
39 

64 

3D 

80 
42 

77 
SO 

79 
43 

83 
52 

83 
52 

83 
53 

63 
53 

83 
54 

84 

53 

8S 
52 

86 
SS 

81 
59 

82 
56 

80 
59 

75 
60 

67 
62 

75 
59 

72 
51 

72 
46 

66 
38 

79 
40 

7S 

78 
56 

81 

55 

76.7 
51  .0 

MBMILION  3  S 

MAX 

72 
44 

69 
51 

79 
60 

70 
56 

70 
42 

54 
28 

65 

82 
35 

83 
38 

82 
38 

85 
4  1 

66 
43 

67 
45 

86 
48 

87 
45 

88 
45 

89 
45 

87 
46 

81 
53 

86 
59 

83 
59 

68 
61 

71 
58 

75 
SO 

73 

66 
35 

69 
34 

76 
34 

81 
4  1 

79 
56 

77.6 
46 . 1 

JBSPER  4  N 

MAX 

73 
47 

69 
51 

79 
59 

68 
58 

70 
42 

56 
30 

68 
34 

82 
39 

80 
40 

79 
42 

62 
45 

83 
47 

84 

50 

84 
49 

84 
47 

84 
49 

85 
50 

83 
50 

83 
50 

83 
52 

81 
6 1 

70 
63 

68 
62 

74 

52 

70 
49 

68 
36 

66 
35 

73 
37 

69 
4  1 

80 
55 

75.9 
47  .5 

PRBTTVILLE 

MAX 

72 

82 

77 

65 

74 

81 

80 

82 

84 

87 

66 
54 

63 
4  3 

60 
43 

75 

72 
S2 

78 
45 

TmDRSBT  EXP  STATION 

MBX 
MIN 

71 
52 

79 
SB 

76 
58 

78 
65 

71 
46 

67 
37 

79 
42 

84 

51 

78 
50 

80 
46 

82 
50 

84 

51 

85 
S3 

85 
51 

84 

51 

88 
53 

87 
SB 

83 
60 

86 
67 

78 
59 

75 
64 

70 
65 

76 
64 

72 
54 

70 
51 

70 
41 

75 
42 

79 
49 

92 
56 

79 
55 

78. S 
53.3 

TUSCBLOOSfl  FBB  BP 

MAX 
MIN 

63 
54 

82 
63 

68 
60 

72 
55 

SS 
40 

66 
36 

81 
41 

84 
48 

80 
47 

82 
46 

84 

49 

84 

51 

84 

52 

86 
51 

84 
49 

88 
SO 

85 
52 

80 
57 

65 
59 

80 
62 

69 
67 

68 
63 

76 
55 

71 
54 

67 
46 

67 
4  1 

75 
40 

82 
44 

80 
55 

82 

57 

77.0 
SI  .5 

TuSCBlDOSB  OLIVER  OR" 

MBX 
MIN 

76 
53 

71 
51 

83 
59 

73 
59 

75 

48 

56 
38 

67 
39 

82  84 
42  49 

SEE  REf 

81  83 
46  47 

ERENCE 

84 

50 

NOTE 

85    85  85 
52    S2  50 

>  FOLLOWING 

85  87 
49  53 

TBT ION 

86 
54 

INDE 

82 
59 

85 
62 

82 
65 

72 
67 

69 
63 

77 
54 

71 
S3 

69 
42 

69 
4  1 

71 
4  1 

81 
42 

83 
56 

77.9 
51  .2 

DAILY  TEMPERflTURES 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 
q: 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

VERNON  2  N 

MAX 
MIN 

74 
49 

70 
55 

81 
56 

70 
57 

70 
4S 

56 
30 

67 
37 

84 
43 

83 
42 

81 
4  1 

84 
44 

85 
45 

86 
49 

83 
47 

86 
45 

86 
SI 

89 
47 

86 
47 

81 
57 

85 
59 

82 
62 

68 
64 

71 
58 

74 

50 

72 
4  7 

67 
38 

69 
35 

76 
38 

80 
S3 

82 
53 

77.6 
48.2 

HINFIELO  2  SH 
■ 

MAX 
MIN 

72 
48 

69 
50 

80 
59 

69 
54 

70 
41 

54 

26 

66 
31 

81 
41 

83 
38 

80 
39 

85 
42 

85 
44 

84 

46 

85 
45 

8S 
43 

95 
44 

86 
46 

85 
SO 

80 
55 

82 
57 

81 
59 

69 
60 

69 
56 

74 

49 

72 
44 

67 
34 

68 

33 

73 
33 

79 
41 

79 

SS 

76.6 
45.5 

EASTERN  VBLLEr  04 

BNNISTON  FOB  BP 

MAX 
MIN 

6S 
51 

84 

61 

74 

60 

80 
SS 

58 
41 

66 
38 

ei 

40 

82 

S3 

79 
44 

65 
45 

87 
49 

87 
51 

87 
53 

87 
52 

87 
51 

92 
51 

69 
53 

86 
58 

83 
62 

81 
59 

80 
66 

75 
6S 

82 
61 

71 
54 

67 
46 

65 
38 

77 
38 

82 
44 

81 
57 

81 
61 

79.4 

CBLERB  2  SH 

MBX 
MIN 

72 
54 

82 
61 

80 
60 

79 
66 

75 
48 

67 
32 

82 
36 

84 

47 

81 
41 

84 
4  1 

84 
45 

8S 
47 

87 
50 

87 
46 

85 
45 

87 
44 

34 

49 

85 
49 

32 
65 

78 
69 

77 
58 

75 
54 

78 
57 

74 

53 

73 
50 

74 

45 

79 
43 

75 
45 

80 
SO 

79 
SS 

80.0 

CENTRE  *  SH 

MBX 
MIN 

70 
44 

71 
60 

81 
59 

63 
59 

75 
44 

53 
36 

63 
37 

79 
48 

81 
43 

74 
44 

82 

44 

84 

49 

85 
52 

84 

50 

85 
SO 

85 
49 

88 
52 

87 
SS 

85 
60 

80 
S6 

79 
63 

76 
64 

70 
63 

78 
57 

70 
52 

65 
40 

66 
4  1 

73 
43 

80 
S3 

77 
58 

76.3 

CHILOERSBURG  HTR  PLANT 

MBX 
MIN 

76 
S2 

85 
61 

84 

60 

6 1 
62 

76 
47 

67 
36 

8 1 
39 

84 

51 

83 
42 

83 
43 

85 
47 

85 
49 

86 
52 

86 
49 

86 

48 

68 
47 

88 
51 

85 
57 

82 
59 

8 1 
S8 

77 
63 

77 
63 

80 
64 

74 
53 

71 
49 

68 
39 

76 
38 

8 1 
42 

82 

59 

83 
61 

80.7 
51  .4 

GBOSOEN  STEfin  PLANT 

MBX 
MIN 

70 
49 

64 

52 

80 
56 

70 
57 

73 
46 

52 
37 

63 
37 

SO 
42 

79 
42 

77 
45 

86 
48 

84 

SO 

86 
53 

83 
SI 

84 
53 

85 
52 

88 
54 

88 
57 

84 

59 

82 

57 

31 
60 

77 
63 

71 
62 

77 
55 

71 
SO 

64 

4  1 

64 
4  1 

74 
42 

80 
47 

76 
59 

76.4 

50.6 

rflLLBDEOR 
■ 

MAX 
MIN 

79 
49 

81 

SO 

81 

57 

79 

82 

65 
33 

78 

36 

81 
49 

79 
46 

83 

39 

84 
54 

88 
45 

89 
45 

89 
46 

86 

52 

87 
49 

88 
47 

84 

55 

84 

59 

76 
60 

73 
59 

73 
59 

70 
59 

59 

69 

69 
36 

76 
37 

77 
44 

75 
42 

82 

79.2 
48  .4 

PIEDMONT  PLBTEBU  OS 

ALEXANDER  CITr 

MAX 
MIN 

77 
S3 

66 
54 

82 
63 

78 
61 

79 
48 

60 
33 

68 
38 

82 
44 

83 
44 

82 
42 

83 
46 

85 
50 

88 
52 

66 
50 

85 
48 

86 
47 

88 
52 

89 
56 

85 
60 

84 

SS 

81 
63 

79 
64 

74 

62 

82 
53 

73 
50 

72 
40 

70 
39 

78 

43 

32 
50 

33 
57 

79.7 

ASHLAND  2  SSE 

MAX 
MIN 

73 
SI 

61 
46 

80 
59 

70 
57 

77 
50 

54 
40 

62 
34 

77 
36 

79 
51 

76 
46 

79 
43 

82 
47 

84 
49 

62 
51 

83 
48 

82 
49 

85 
SO 

85 
52 

92 
56 

81 
58 

78 
53 

77 
61 

70 
62 

73 
58 

68 
53 

65 
46 

64 

37 

72 
36 

73 
42 

79 

SS 

7S.4 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

MAX 
MIN 

79 
53 

69 
54 

84 

66 

84 

69 

82 
50 

58 
36 

64 
40 

76 
57 

83 
53 

78 
46 

80 
49 

62 
52 

84 

S3 

83 
51 

84 
50 

66 
51 

87 
59 

87 
59 

62 
61 

84 

59 

80 
64 

80 
63 

73 
63 

30 
55 

72 
48 

70 
41 

67 
40 

75 
45 

80 
54 

83 
60 

78.5 

MEFLIN 

MAX 
MIN 

74 
46 

65 
46 

79 
64 

70 
58 

77 
46 

65 
32 

64 

31 

79 
42 

79 

77 
4  1 

80 
41 

84 
41 

87 
43 

66 
44 

85 
44 

87 
43 

89 
52 

86 
50 

85 
54 

82 
50 

60 
54 

75 
60 

73 
61 

78 
52 

70 
46 

75 
34 

64 

33 

72 
37 

80 
S4 

77 
SS 

77. S 

LBFBYETTE 

MAX 
MIN 

70 
SI 

83 
SB 

78 
63 

82 
64 

77 
48 

67 
33 

79 
40 

84 

51 

79 
46 

84 
44 

86 
49 

87 
S2 

87 
54 

87 
52 

88 
49 

89 
52 

89 
53 

87 
56 

87 
SO 

82 
58 

81 
52 

75 
58 

82 
61 

74 
54 

71 
46 

69 
36 

76 
40 

81 
46 

83 
S4 

85 
63 

81  .0 

MARTIN  DBM 

MAX 
MIN 

72 
S4 

82 
84 

8S 
67 

82 
SO 

S9 
38 

69 
38 

78 
50 

83 
51 

78 
42 

80 
46 

82 
48 

84 

50 

84 
47 

85 
46 

85 
45 

85 
45 

87 
50 

85 
54 

85 
55 

80 
64 

32 
53 

73 
63 

80 
57 

72 
50 

69 
40 

68 
39 

75 
41 

30 
53 

82 
56 

83 
55 

79.1 

OPEL IKA 

MAX 
MIN 

79 
54 

68 
53 

82 
64 

86 
64 

84 

50 

59 
32 

65 
35 

78 
34 

65 
52 

80 
45 

78 
42 

82 
46 

84 
49 

83 
48 

84 
45 

84 
41 

87 
45 

88 
53 

82 
55 

82 
55 

80 
50 

78 
64 

73 
62 

8 1 
57 

73 
47 

7  1 
38 

64 

31 

76 
37 

80 
42 

82 
54 

78  .6 
48  . 1 

ROCKFORD  Z  NNH 

MBX 
MIN 

7B 
52 

67 
52 

82 
64 

77 
60 

78 
47 

59 
35 

57 
42 

80 
52 

84 
48 

82 
45 

83 
49 

84 

SI 

87 
S3 

8S 

SO 

85 
50 

85 
51 

88 
54 

87 
57 

84 

58 

80 
56 

80 
64 

80 
53 

72 
61 

79 
54 

72 
47 

69 
38 

68 
39 

75 
45 

79 
54 

81 
58 

78.6 
51  .6 

ROCK  MILLS 
■ 

MBX 
MIN 

80 
SO 

66 
S3 

82 
S9 

74 

S8 

82 
49 

59 
36 

67 
35 

86 
47 

84 
43 

79 
39 

82 
42 

65 
45 

87 
46 

85 
43 

66 
44 

87 
44 

88 
48 

89 
53 

86 
55 

84 
51 

87 
64 

79 
63 

70 
62 

81 
55 

74 
47 

70 
36 

69 
34 

78 
36 

82 
47 

82 
59 

79.7 
48.1 

PRAIRIE  06 

OBTTON  I  N 

MAX 
MIN 

73 
54 

73 
58 

83 
60 

86 
63 

60 
49 

62 
37 

71 
42 

82 
55 

83 
54 

81 
59 

82 
48 

62 
52 

83 
53 

84 

50 

85 
50 

86 
55 

86 
53 

82 
59 

86 
57 

86 
61 

78 
64 

75 
64 

70 
61 

81 
51 

72 
52 

70 
4  1 

71 
4  1 

79 
51 

82 

57 

84 

56 

79.3 

53.5 

OEMOPOLIS  LOCK  ANO  DAM 

MAX 

MIN 

72 
53 

69 
54 

84 

57 

82 
57 

77 
48 

59 
40 

68 
38 

81 
44 

83 
S3 

80 

51 

82 
SO 

82 
52 

83 
SS 

84 
S4 

83 
53 

83 
S3 

86 
55 

87 
55 

79 
58 

85 
58 

87 
61 

73 
64 

70 
61 

80 
54 

70 
52 

68 
43 

69 
43 

77 
42 

81 

50 

84 

55 

78.3 
52 . 1 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

73 
54 

69 
55 

84 

S9 

73 
60 

74 
47 

60 
36 

69 
39 

83 
54 

85 
50 

82 

50 

84 

52 

83 
53 

84 

55 

86 
52 

64 

51 

84 
54 

87 
55 

8S 
59 

79 
58 

65 
61 

78 
62 

70 
64 

70 
60 

77 
54 

70 
54 

69 
44 

71 
43 

77 
48 

82 
52 

84 

59 

73.0 
53  -2 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

67 
54 

84 
64 

77 
58 

77 
58 

60 
41 

69 
36 

84 
43 

85 
46 

84 
49 

84 

SO 

84 

SO 

87 
S3 

88 
S3 

86 
SO 

87 
43 

88 
S3 

88 
53 

81 
59 

87 
60 

60 
63 

73 
65 

70 
62 

79 
55 

73 
53 

70 
51 

72 
39 

77 
40 

82 
46 

84 

55 

87 
56 

79.8 
52 .  1 

MBTNEVILLE 

MAX 
MIN 

83 

80 

87 
74 

83 
S4 

82 
45 

64 
44 

69 
45 

82 

85 

81 

81 

83 
61 

83 
62 

83 
57 

83 
57 

88 
60 

87 
65 

66 
66 

83 
65 

83 
6S 

79 
66 

80 
69 

75 
65 

74 
47 

78 
47 

72 
45 

70 
46 

78 
48 

85 
59 

82 

60 

80.4 
57.2 

LIVINGSTON  2  SH 

MAX 
MIN 

71 
52 

84 

S9 

80 
58 

78 
60 

45 

72 
34 

81 
38 

84 

45 

85 
37 

81 
43 

83 
4S 

83 
43 

86 
41 

36 
47 

84 
45 

34 

51 

87 
51 

85 
56 

84 

S2 

82 
49 

77 
55 

71 
60 

72 
62 

80 
51 

71 
51 

72 
42 

77 
38 

31 
43 

85 
46 

80 
55 

30.2 
46.5 

MBRION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

73 
53 

70 
S4 

e3 

62 

86 
61 

80 
48 

S7 
37 

66 
4  1 

80 
47 

61 
50 

81 
48 

80 
47 

81 
51 

83 
51 

83 
51 

83 
49 

83 
52 

85 
53 

85 
53 

82 
S8 

85 
59 

78 
62 

75 
66 

70 
63 

80 
SI 

70 
52 

69 
42 

69 
42 

7S 
42 

81 
48 

82 
55 

77.9 
51  .6 

MINTER  3  NH 

MBX 
MIN 

73 
54 

81 
55 

86 
68 

88 
70 

81 
49 

60 

67 
48 

81 
48 

82 
56 

80 

82 

83 
61 

81 
63 

80 

85 

86 
64 

85 
67 

84 

87 
57 

87 
60 

60 
60 

81 
63 

71 
62 

83 
S3 

70 
52 

70 
41 

70 
4  1 

77 
43 

83 
SO 

84 

SS 

79.6 
55 . 8 

MONTGOMERY  WSO  AP 

MAX 
MIN 

71 
57 

82 
62 

83 
69 

81 
59 

59 
43 

66 
38 

77 
42 

80 
54 

76 
49 

76 
46 

85 
50 

68 
55 

84 

58 

83 
53 

85 
50 

87 
52 

85 
55 

84 
59 

84 
58 

80 
62 

61 
63 

75 
68 

82 
65 

73 
57 

72 
54 

71 
45 

76 
43 

82 
47 

83 
55 

85 
58 

79  .2 
54  .4 

SELMfl 

MAX 
MIN 

79 
55 

86 
62 

88 
71 

86 
70 

51 

68 
38 

82 
44 

84 

S3 

83 
35 

82 
45 

84 

50 

85 
51 

87 
55 

86 
52 

86 
51 

89 
54 

88 
54 

85 
55 

87 
57 

81 
61 

80 
64 

78 
65 

83 
64 

76 
SS 

73 
55 

70 
45 

78 
44 

82 
46 

83 
56 

86 
57 

82.2 
53.8 

UNION  SPRINGS  *  S 

MBX 
MIN 

71 
56 

70 
60 

80 
6S 

86 
67 

83 

51 

89 
35 

67 
35 

73 
45 

83 
49 

80 
46 

80 
49 

79 
49 

84 

51 

83 
49 

85 
48 

86 
49 

87 
50 

88 
51 

37 
56 

86 
58 

60 
58 

78 
62 

72 
63 

80 
56 

70 
52 

70 
43 

70 
44 

80 
47 

83 
56 

79  .0 
51  .8 

COBSTAl  plain  07 

BNOBLUSIB   I  NH 

MBX 
MIN 

73 
53 

83 
51 

84 
62 

86 
62 

84 

52 

62 
33 

70 
33 

80 
41 

85 
48 

84 

39 

84 

39 

84 
46 

84 
49 

84 
42 

85 
47 

66 
47 

90 
49 

79 
53 

81 
S3 

80 
60 

81 
58 

75 
64 

75 
64 

79 
52 

69 
46 

71 
36 

68 
37 

74 

38 

79 
41 

82 
47 

79.4 
48.1 

BTMORE 

MBX 
MIN 

69 
56 

82 
66 

84 

69 

85 
72 

83 
SI 

64 

39 

73 
44 

80 
S6 

84 

SS 

84 
49 

81 
49 

83 
52 

83 
54 

62 

50 

84 

52 

86 
56 

86 
56 

87 
56 

84 

57 

85 
62 

82 
64 

81 
68 

73 
65 

84 

56 

73 
SS 

75 
45 

72 
45 

79 
49 

82 

S3 

83 

52 

80.4 

5S.1 

BEATRICE  I  E 

MBX 
MIN 

G7 
S6 

82 

S7 

83 
71 

80 
71 

79 
51 

66 
43 

78 
4S 

84  82 

S3  61 

SEE  REF 

82     83  84 

ERENCE  NOTE! 

84     83  83 

FOLLOHINO  ! 

84  86 
TATION 

85 
62 

NDE) 

83 
60 

80 
62 

80 
61 

80 
64 

82 
59 

54 

68 
52 

73 
46 

76 
48 

80 
S3 

83 
49 

84 

62 

eo.i 

56.3 

7 


DAILY  TEMPERflTURES 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

o 
cr 
q: 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

15 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRHNTLET 

MBX 

75 

83 

85 

87 

64 

62 

70 

60 

80 

83 

63 

85 

86 

85 

87 

87 

89 

88 

86 

85 

84 

84 

8  3 

86 

81 

.4 

MIN 

56 

59 

62 

70 

50 

33 

37 

47 

47 

40 

43 

46 

47 

43 

43 

45 

48 

52 

49 

54 

60 

63 

63 

53 

46 

37 

36 

39 

46 

58 

49 

.  1 

BREHTON  3  ENE 

HRX 

12 

82 

82 

85 

82 

62 

71 

60 

85 

83 

62 

84 

84 

62 

84 

85 

88 

67 

84 

85 

82 

86 

82 

84 

80 

.7 

niN 

56 

60 

68 

72 

53 

37 

40 

49 

55 

44 

45 

49 

50 

46 

46 

56 

50 

54 

52 

60 

62 

66 

64 

55 

49 

42 

41 

44 

48 

51 

52 

.2 

8REHI0N  3  SSE 

npx 

83 

84 

85 

83 

77 

75 

84 

67 

84 

83 

84 

85 

83 

85 

85 

90 

87 

85 

87 

84 

84 

79 

83 

78 

78 

75 

89 

83 

.4 

niN 

56 

66 

65 

72 

57 

34 

35 

37 

48 

40 

42 

45 

47 

42 

45 

55 

49 

52 

SO 

55 

56 

58 

62 

58 

47 

39 

38 

41 

46 

48 

49 

.6 

CSflDEN  3  NH 

MAX 

12 

63 

81 

87 

80 

62 

69 

82 

85 

82 

64 

85 

85 

66 

86 

87 

88 

87 

85 

88 

82 

77 

71 

62 

7  1 

72 

7 1 

78 

62 

87 

80 

.6 

MIN 

54 

54 

55 

71 

50 

36 

42 

49 

47 

48 

49 

53 

54 

51 

52 

55 

55 

57 

54 

59 

62 

65 

63 

52 

51 

42 

42 

43 

51 

55 

52 

.4 

CHBTOM  t  N 

nflx 

81 

65 

87 

89 

67 

71 

83 

85 

84 

84 

84 

85 

84 

83 

84 

87 

85 

82 

85 

85 

77 

74 

83 

78 

73 

72 

79 

83 

84 

85 

81 

.6 

MIN 

53 

69 

69 

60 

48 

39 

45 

55 

54 

50 

49 

52 

54 

49 

SO 

56 

53 

60 

57 

60 

62 

63 

60 

53 

53 

43 

43 

51 

57 

53 

54 

•  0 

CIRTION 

MAX 

76 

78 

83 

85 

83 

60 

65 

77 

82 

77 

78 

81 

81 

61 

62 

85 

65 

86 

83 

83 

60 

80 

77 

80 

70 

7 1 

68 

73 

81 

78 

.3 

MIN 

55 

58 

68 

68 

50 

39 

45 

53 

54 

50 

53 

56 

56 

54 

55 

56 

59 

52 

60 

60 

64 

54 

62 

56 

51 

42 

45 

52 

56 

57 

55 

.3 

ENTERPRISE 

MUX 

MIN 

EUFSULB  HILOL IFE  REF 

MRX 

60 

81 

85 

85 

81 

67 

80 

85 

84 

83 

87 

84 

84 

85 

87 

87 

88 

85 

85 

85 

84 

83 

84 

80 

78 

74 

83 

85 

85 

82 

.7 

MIN 

55 

61 

65 

69 

53 

33 

35 

47 

44 

42 

39 

45 

46 

44 

43 

44 

45 

55 

SO 

53 

62 

60 

62 

58 

45 

35 

35 

40 

51 

52 

49 

.0 

EVERGREEN 

MAX 

69 

81 

85 

83 

80 

62 

70 

80 

85 

62 

83 

83 

84 

83 

84 

85 

88 

86 

84 

85 

88 

82 

74 

82 

72 

72 

62 

82 

80 

.2 

MIN 

56 

57 

69 

70 

52 

36 

39 

48 

52 

46 

48 

49 

51 

48 

49 

52 

53 

55 

54 

57 

61 

64 

63 

54 

51 

42 

43 

44 

46 

52 

52 

.0 

FRISCO  CIIY 

MAX 

69 

82 

84 

86 

80 

6 1 

70 

78 

83 

83 

83 

83 

84 

83 

85 

86 

87 

87 

82 

87 

83 

80 

71 

8 1 

69 

73 

7  1 

8  1 

82 

79 

.7 

MIN 

55 

58 

70 

71 

49 

37 

44 

52 

57 

52 

49 

52 

54 

SO 

52 

55 

54 

59 

55 

61 

62 

66 

63 

52 

50 

41 

42 

45 

44 

53 

S3 

.5 

CENEVB  2 

MAX 

73 

83 

84 

86 

84 

64 

70 

80 

85 

82 

80 

83 

83 

81 

83 

86 

87 

87 

85 

83 

84 

85 

82 

84 

75 

76 

72 

77 

83 

84 

81 

.0 

MIN 

58 

62 

67 

71 

55 

36 

4  1 

50 

53 

44 

48 

52 

52 

46 

55 

54 

54 

57 

SS 

SB 

64 

66 

63 

56 

51 

43 

42 

45 

50 

52 

53 

.4 

GILBERIOHN 

MAX 

79 

84 

88 

79 

72 

83 

84 

84 

84 

84 

83 

85 

84 

84 

86 

84 

80 

83 

80 

74 

74 

73 

80 

82 

70 

79 

82 

84 

85 

81 

.  1 

MIN 

53 

67 

67 

59 

49 

34 

38 

50 

48 

41 

44 

42 

47 

45 

45 

54 

48 

54 

53 

59 

64 

64 

62 

55 

SO 

40 

39 

43 

53 

51 

50 

.6 

HEfiOLPNO 

MAX 

75 

60 

83 

85 

83 

63 

68 

79 

81 

84 

80 

83 

84 

83 

83 

65 

86 

88 

86 

65 

85 

84 

80 

83 

72 

74 

70 

77 

83 

82 

80 

.5 

MIN 

58 

60 

63 

67 

53 

40 

46 

57 

50 

48 

52 

53 

53 

52 

55 

55 

54 

55 

60 

59 

59 

65 

64 

54 

45 

46 

51 

55 

54 

54 

.6 

HlOHLflNO  HOflE 

MAX 

75 

80 

84 

86 

83 

60 

68 

80 

84 

83 

83 

65 

85 

85 

65 

66 

89 

87 

83 

83 

80 

80 

74 

8 1 

7  1 

7  1 

69 

70 

8 1 

83 

79 

.8 

MIN 

54 

54 

62 

70 

49 

36 

36 

48 

52 

48 

53 

S3 

54 

52 

53 

55 

SB 

58 

54 

54 

SB 

62 

64 

54 

51 

42 

4  1 

43 

42 

54 

52 

.  1 

OZSRK  6  NNH 

MAX 

60 

83 

84 

63 

78 

68 

76 

85 

83 

78 

82 

83 

83 

83 

85 

86 

85 

83 

83 

80 

82 

77 

82 

79 

74 

7  1 

75 

8  1 

64 

84 

80 

.8 

MIN 

57 

62 

68 

70 

44 

38 

48 

54 

54 

51 

54 

56 

57 

54 

53 

57 

55 

63 

58 

58 

65 

65 

62 

58 

53 

45 

51 

53 

56 

54 

55 

.8 

PIITSVIEH 

MAX 

79 

77 

85 

87 

85 

50 

67 

79 

84 

78 

80 

63 

85 

83 

63 

85 

87 

88 

84 

84 

82 

82 

78 

83 

74 

73 

70 

76 

82 

84 

80 

.2 

MIN 

55 

55 

65 

68 

52 

31 

35 

43 

41 

38 

41 

45 

46 

43 

4  1 

43 

47 

52 

53 

53 

58 

64 

64 

57 

43 

34 

33 

38 

42 

50 

47 

.7 

THOHflSVILLE 

MAX 

72 

79 

83 

87 

79 

62 

71 

82 

85 

84 

84 

85 

85 

86 

85 

86 

88 

89 

81 

87 

61 

75 

71 

62 

71 

73 

72 

78 

82 

85 

80 

.4 

MIN 

53 

54 

69 

71 

48 

37 

38 

43 

51 

50 

48 

49 

53 

50 

50 

52 

54 

56 

55 

59 

60 

62 

63 

52 

51 

42 

42 

46 

SO 

54 

52 

.  1 

TROY 

MAX 

80 

82 

84 

83 

73 

67 

79 

84 

80 

80 

83 

83 

83 

84 

85 

87 

87 

85 

84 

81 

80 

74 

82 

74 

72 

68 

76 

81 

83 

85 

80 

.3 

MIN 

56 

65 

68 

70 

52 

37 

42 

52 

55 

51 

53 

57 

57 

53 

54 

57 

58 

61 

59 

59 

65 

65 

63 

55 

53 

44 

45 

50 

54 

56 

55 

•  5 

WMflTLEY 

MAX 

83 

62 

83 

80 

80 

78 

72 

74 

72 

85 

87 

86 

87 

86 

82 

80 

88 

82 

87 

63 

80 

75 

83 

83 

79 

79 

81 

84 

84 

87 

81 

.7 

•            •  ■ 

MIN 

51 

50 

50 

65 

60 

35 

37 

39 

40 

39 

44 

46 

47 

43 

50 

44 

49 

52 

49 

54 

55 

64 

64 

S3 

41 

42 

4  1 

46 

47 

49 

48 

.2 

GULF  08 

BOY  HINEIIE 

MAX 

8 1 

83 

63 

61 

75 

73 

80 

84 

85 

63 

84 

85 

64 

85 

85 

87 

86 

62 

65 

81 

78 

73 

81 

71 

75 

73 

78 

81 

82 

85 

81 

.0 

MIN 

56 

68 

69 

69 

37 

37 

47 

55 

57 

54 

52 

55 

55 

54 

55 

58 

55 

62 

59 

56 

63 

66 

65 

66 

54 

48 

49 

54 

57 

55 

56 

.2 

CODEN 

MAX 

77 

79 

80 

81 

75 

75 

82 

82 

72 

77 

77 

79 

80 

80 

61 

81 

80 

81 

79 

78 

77 

79 

75 

77 

72 

75 

78 

79 

80 

78 

.2 

MIN 

58 

69 

70 

63 

53 

39 

42 

56 

52 

49 

50 

55 

53 

52 

54 

59 

57 

68 

60 

68 

69 

64 

60 

54 

54 

45 

45 

58 

57 

52 

56 

.2 

OnuPHIN  ISLAND  2 

MAX 

70 

74 

78 

79 

78 

65 

73 

74 

78 

78 

74 

74 

74 

75 

77 

78 

77 

78 

79 

79 

75 

75 

76 

79 

76 

76 

70 

75 

77 

77 

75 

.6 

MIN 

63 

68 

69 

70 

58 

53 

57 

63 

63 

64 

64 

65 

64 

63 

65 

66 

67 

70 

70 

70 

71 

67 

67 

63 

61 

59 

60 

65 

65 

65 

64 

.5 

FfllRHOPE  2  NE 

MAX 

68 

79 

81 

81 

79 

64 

73 

75 

82 

82 

84 

81 

81 

82 

80 

84 

85 

85 

83 

83 

80 

72 

74 

80 

74 

71 

li 

75 

79 

79 

78 

.3 

MIN 

57 

59 

71 

73 

55 

42 

45 

50 

54 

52 

51 

56 

54 

51 

55 

58 

56 

63 

60 

63 

66 

69 

65 

58 

55 

49 

46 

46 

53 

52 

56 

.2 

MOBILE  HSO  flP 

MAX 

80 

80 

62 

79 

63 

73 

79 

84 

83 

80 

61 

81 

82 

81 

82 

84 

84 

82 

81 

78 

75 

75 

81 

71 

75 

72 

77 

80 

81 

83 

79 

.0 

MIN 

58 

71 

72 

58 

48 

41 

45 

55 

55 

53 

53 

56 

55 

53 

57 

61 

64 

64 

64 

65 

66 

66 

62 

57 

54 

47 

49 

57 

58 

56 

57 

.3 

R0BERI50HLE 

MAX 

69 

80 

SI 

82 

79 

55 

73 

76 

84 

85 

80 

81 

80 

82 

82 

84 

65 

85 

83 

83 

79 

78 

76 

80 

74 

77 

73 

77 

79 

81 

79 

.  1 

MIN 

58 

60 

71 

72 

54 

40 

41 

45 

S3 

50 

51 

53 

54 

51 

52 

56 

59 

60 

60 

61 

65 

69 

65 

57 

S3 

48 

47 

47 

51 

52 

SS 

.2 

4 

1 

SEE 

REF 

ERENCE  NOTES 

FOLLOWING  i 

TATION  INOEl 

DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

HPRIL  1977 


r 

oar  OF  MONTH 

o 

STflT ION 

0. 

o 
1  IN  1 

i: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cc 
a 

SUBURN  nCRONOH'  FSRM 

2 

nM 
niN 

79 
62 

69 
62 

82 
64 

81 

77 
59 

68 

70 
52 

76 
55 

81 
58 

81 

84 

85 

88 

89 

89 

89 

92 

91 

83 

92 

86 

84 

74 

85 

77 

82 

55 

74 

55 

85 
55 

88 

59 

90 
62 

82.4 

61  .5 

4 

MPX 

niN 

77 
6S 

6B 
63 

78 
64 

80 
71 

76 
63 

68 
54 

68 
54 

73 
54 

78 
61 

78 
61 

80 
58 

82 
63 

84 
64 

84 

66 

85 
65 

86 
66 

87 
70 

86 

71 

82 
70 

87 
69 

82 

70 

80 

71 

73 
69 

83 
69 

76 
63 

78 
59 

73 
58 

82 
58 

84 

60 

85 
66 

79.4 
.  63.8 

8 

MOX 

niN 

72 
64 

66 
63 

73 
63 

74 

69 

72 
63 

66 
54 

64 
54 

67 
55 

71 
59 

71 
61 

73 
61 

75 
62 

76 
64 

77 
55 

78 
65 

79 
67 

79 
70 

79 
70 

78 
70 

80 
70 

77 
70 

76 
71 

71 
68 

77 
68 

72 
63 

72 
62 

67 
59 

74 

59 

77 
62 

78 
66 

73.7 
63.9 

BREWION  3  ENE 

(BORE  GROUND  1 

4 

nnx 

MIN 

73 
63 

78 
63 

76 
68 

80 
68 

76 
61 

69 

53 

76 
52 

81 
55 

65 
60 

85 
61 

86 

61 

86 
61 

87 
65 

88 
63 

89 
63 

89 
67 

92 
67 

90 
67 

84 

65 

89 

65 

85 
68 

81 

70 

74 
69 

84 

63 

72 
61 

79 
57 

80 
58 

86 
58 

88 

61 

90 

63 

82  .6 
62  .5 

HEBOLdNO 

4 

nsx 
niN 

74 
64 

74 
64 

80 
65 

79 
63 

62 
65 

70 
56 

72 
55 

80 
55 

80 
57 

82 
60 

81 
61 

84 
63 

85 
65 

86 
66 

67 
68 

88 
67 

68 
66 

87 
67 

82 
71 

83 
71 

85 
72 

80 
70 

77 
70 

81 
65 

80 
55 

79 
63 

67 
60 

84 

62 

87 
65 

88 
65 

81  .1 
63  .9 

nnRION  JCI  2NE 

4 

nnx 

MIN 

73 
65 

66 
65 

75 
65 

77 
68 

71 
62 

67 
53 

67 
51 

71 
54 

72 
59 

74 

60 

76 
60 

77 
61 

75 
62 

80 
65 

81 
63 

81 
65 

83 
66 

81 
68 

77 
68 

81 

67 

75 
66 

72 
68 

71 
69 

78 
65 

72 
63 

73 
59 

72 
58 

78 
52 

81 
61 

82 
64 

75.3 
62  .5 

PITTSVIEH 

4 

MBX 
MIN 

76 
66 

73 
65 

76 
67 

78 
69 

77 
65 

70 
54 

70 
55 

73 
55 

77 
60 

75 
59 

77 
59 

79 
60 

80 
61 

82 
63 

83 
62 

84 

62 

84 
64 

85 
68 

80 
68 

84 

68 

79 
68 

79 
70 

74 

70 

82 
69 

82 
65 

81 
62 

78 
60 

81 
60 

82 
60 

84 

67 

78.8 
63  .4 

THORSBT  EXP  SISTLON 

4 

MBX 
MIN 

75 
61 

73 
60 

73 
59 

69 
67 

67 
58 

66 
53 

69 
54 

71 
57 

71 
57 

71 
58 

76 
46 

79 
61 

81 
63 

81 
62 

82 
63 

83 
64 

82 
63 

78 
67 

79 
58 

76 
66 

71 
66 

71 
68 

78 
69 

74 
70 

74 

62 

76 
59 

79 
59 

80 
51 

80 
65 

82 
66 

75.6 
61  .4 

HINFIELD  2  SW 

4 

MBX 
MIN 

75 
55 

62 
58 

71 
62 

64 
62 

65 
52 

50 
45 

66 
50 

74 
56 

81 
55 

82 
55 

65 
60 

85 
62 

86 
64 

85 
63 

85 
62 

87 
63 

88 
64 

85 
66 

79 
66 

87 
70 

82 
68 

69 
67 

70 
65 

76 
62 

77 
60 

74 

55 

75 
55 

80 
59 

81 
64 

80 
67 

77.2 
60  .4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


EVflPORflTION  AND  WIND 


DAY  OF  MONTH 

STPTION 

2  a:  o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

9 

10 

1  1 

1  2 

1  3 

1  9 

1 6 

1  7 

1 6 

19 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHERN  VBLLEr  01 

HUNISVILLE  HSO  HP 

EVBP 

.13 

.oe 

- 

.23 

.27 

.IE 

.IS 

.24 

.21 

.22 

.22 

.24 

.24 

.23 

.22 

.25 

.30 

.11 

.20 

- 

■  r 

.25 

.16 

.23 

.27 

.2C 

.16 

6.24B 

NINO 

7; 

loe 

68 

104 

194 

124 

75 

60 

3; 

2C 

2 

20 

30 

2E 

21 

27 

26 

3S 

60 

112 

I  13 

86 

54 

96 

101 

50 

49 

76 

63 

4 ; 

1986 

MH« 

70 

72 

72 

73 

- 

60 

77 

80 

e: 

88 

86 

90 

86 

86 

86 

90 

90 

9S 

94 

80 

73 

70 

78 

74 

72 

7 

7S 

81 

75 

86 

79.6 

nlN 

<e 

60 

59 

56 

36 

43 

54 

4E 

53 

53 

59 

60 

6( 

6C 

5< 

6( 

62 

61 

60 

63 

64 

63 

5" 

51 

46 

48 

53 

6 

45 

55.4 

•      •  • 

UPPER  PLRINS  03 

H[NF[ELO  2  SH 

.UQ 

.2' 

•  22 

•  2. 

•  2'. 

.  1  f 

.2t 

.21 

.20 

.23 

.23 

.22 

.  1 ! 

.  2f 

.26 

.06 

.  15 

.22 

■  2t 

.25 

.15 

5  .689 

PIEDMONT  PLBTEBU  OS 

BUBURN  BGRONOnT  FBRN 

EVBP 

.20 

.08 

.23 

.16 

.34 

.23 

.23 

- 

.36 

.22 

.20 

.23 

.24 

.25 

.27 

.31 

.24 

.22 

.19 

.27 

- 

.12 

.07 

.24 

.14 

.30 

.19 

.24 

.30 

.26 

6.908 

9 1 

55 

65 

84 

25 

1  4 

15 

1 E 

22 

2( 

2f 

I  < 

1  ( 

25 

3' 

6( 

6 1 

2E 

62 

3( 

67 

S( 

36 

65 

49 

1512 

MBX 

82 

ei 

84 

85 

7! 

75 

70 

78 

83 

60 

84 

85 

67 

91 

8' 

95 

87 

87 

61 

96 

80 

79 

72 

87 

76 

76 

67 

91 

83 

85 

80.5 

MIN 

55 

54 

62 

66 

53 

40 

42 

48 

49 

53 

54 

57 

59 

56 

57 

57 

61 

63 

62 

60 

62 

62 

63 

60 

54 

46 

46 

47 

52 

57 

55.3 

tIBRT  [  N  OBH 

* 

.2' 

.  1  ? 

.  1  i 

.  1 5 

•  26 

•  OE 

•  2; 

.14 

.17 

.09 

.12 

* 

.  1 : 

.06 

.22 

-25 

■  2i 

.  1  ~ 

.  1 5 

.22 

.17 

5  .069 

u 

'r>t 

2( 

2'. 

1 ! 

12 

20 

17 

24 

24 

1 2C 

t 

6 

16 

2 1 

46 

32 

22 

22 

2( 

655 

rKM I K I t  Ufa 

DEHOPOLIS  LOCK  BND  OBH 

EVBP 

.20 

.01 

.15 

.22 

.22 

.IS 

.14 

.18 

.13 

.19 

.15 

.  1  1 

.18 

.28 

.09 

.16 

.20 

.32 

.32 

.16 

.12 

.02 

.14 

.1  1 

.31 

.21 

.21 

.21 

.24 

5. 349 

MIND 

48 

4C 

100 

71 

93 

101 

46 

47 

48 

22 

18 

26 

20 

22 

16 

14 

24 

20 

19 

34 

5e 

34 

9 

46 

49 

79 

46 

23 

56 

4i 

1272 

m?w 

"ll 

1^ 

82 

6C 

8' 

8^ 

8( 

86 

90 

91 

91 

87 

76 

97 

7£ 

6E 

7  I 

85 

75 

91 

7E 

9E 

8' 

93 

79  .9 

42 

54 

51 

5; 

5( 

55 

5E 

59 

58 

55 

60 

57 

62 

5? 

62 

62 

6: 

5E 

57 

4E 

*7 

4E 

5! 

55 

55 . 1 

GULP  09 

FBIRHOPE  2  NE 

EVBP 

.25 

.12 

.14 

.15 

.17 

.25 

.21 

.22 

.22 

.24 

.23 

.22 

.21 

.24 

.17 

.21 

.25 

.21 

.14 

.17 

.09 

.06 

.24 

.23 

.24 

.24 

.22 

.25 

.21 

6.00B 

KINO 

45 

40 

42 

58 

8C 

56 

26 

36 

23 

12 

15 

16 

14 

17 

23 

13 

13 

10 

12 

19 

25 

25 

12 

40 

37 

33 

22 

22 

24 

19 

929 

nBX 

69 

87 

89 

90 

6; 

75 

82 

88 

91 

89 

91 

91 

91 

91 

86 

94 

97 

93 

96 

90 

91 

79 

78 

92 

85 

86 

84 

67 

96 

95 

87  .2 

MIN 

59 

59 

72 

71 

55 

46 

46 

50 

58 

54 

55 

54 

58 

57 

56 

60 

63 

64 

62 

62 

64 

67 

68 

60 

59 

53 

S3 

53 

53 

61 

59.4 
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STfiTION  INDEX 


c  T  n  T  T  n  M 

b 1 H 1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

lij 
o 
a 
z 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAT [ON 

OBSERVATION 
TIME  RND 
TABLES 

UdolKVlK 

Q- 

i: 

PRECIP. 

a 

UJ 

—  o 

(-1  X 

Q-  JtJ 

ifi  Vi 

ABBEVILLE    1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

3 1 

35 

85 

1  7 

465 

7A 

c 

JOHN  S  RICHBURG 

fiODlSON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

1  3 

87 

1  1 

795 

c 

PROF  .  PRIMER  GOOSEY • 

flLBERTF) 

0140 

07 

WILCOX 

1 

32 

1  4 

87 

25 

1  75 

7  A 

c 

SIDNEY  J  HARDY  JR 

RLBERTVILLE  2  SE 

0148 

02 

MARSHALL 

12 

34 

1  4 

86 

1  0 

1140 

5P 

5P 

H 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK 

PtLEXRNDER  CITY 

0 1 60 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7A 

7A 

H 

HENRY  D.  DENHAM 

RL  I  CEV  I  LLE 

0178 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

08 

88 

10 

135 

7A 

7A 

H 

W  nORR 15    1  HYLUK 

fINDfiLUSin  I  m 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

242 

8A 

8A 

H 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

RNNISTON  Ffifl  BP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

5  1 

6 1  1 

M  I  D 

M  I  D 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

RRLEY   3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

1  3 

500 

7A 

MRS.   DORA  R.  DAVIS 

RSHLRND  2  SSE 

0369 

05 

CLAY 

I  1 

33 

1  5 

85 

50 

1  09  1 

6A 

5A 

c 

H 

LOWELL  SMITH 

ATHENS  2 

0395 

0  1 

L  IMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9R 

9A 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

RTMORE 

0407 

07 

ESCAMBIA 

8 

3 1 

0  1 

87 

30 

294 

9R 

9A 

c 

H 

RADIO  STATION  WRTM 

fiUBURN  AGRONOMY  FHRM 

04  30 

05 

LEE 

1  1 

32 

36 

85 

30 

552 

8A 

8A 

GH 

NRTIONRL  WEATHER  SERV 

flUTflUGflVILLE   3  N 

04  40 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

85 

4  1 

200 

6A 

JAMES  B  NEIGHBORS 

BRNKHERD  LOCK  RND  ORM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

27 

87 

2  1 

280 

7R 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BR Y  M I NE  T  TE 

0583 

08 

BALDW  I  N 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GROVER  W.  WOODWARD 

BEATRICE   1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7A 

7A 

MARY   L  BAYLES 

BELLE  MINR  2  N 

0655 

0  1 

L IMESTONE 

12 

34 

42 

85 

53 

600 

7A 

7A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

C 

VONOLEE  STOUGH 

BESSEMER  3  WSN 

0764 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

24 

87 

00 

445 

M  I  D 

M  I  D 

H 

VALLEY   CRK  W-TRTMT  PLT 

BILLINGSLEY   1  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINGHAM  WSO  RP  R 

083 1 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

M  I  0 

M  I  D 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BORZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

1  3 

86 

1  0 

1070 

7A 

c 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRANTLEY 

1  069 

07 

CRENSHAW 

6 

3  1 

35 

86 

1  6 

274 

8fi 

8A 

H 

R.  E.  HENDERSON 

BREWTON  3  ENE 

1 080 

07 

ESCAMBIA 

6 

3  1 

07 

87 

02 

1  60 

7fl 

7  A 

G 

AUBURN  UNIVERSITY 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

ESCAMB  I  A 

6 

31 

04 

87 

03 

85 

6P 

7A 

H 

MRS.   CLARA  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT 

1099 

02 

JACKSON 

12 

34 

57 

85 

43 

515 

8R 

8A 

H 

CLOSED  3/22/77 

BROOKWOOD 

114  3 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

1  6 

87 

1  7 

606 

7A 

JOE  K  STYRON 

BRUNOIDGE 

1  1  78 

07 

PIKE 

5 

3  1 

4  3 

85 

49 

5  1  0 

7A 

GEORGE  L  HICKS 

CALERA  2  5W 

1 288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

4  7 

540 

5P 

5P 

H 

FAYE  G  FAUST 

CAMDEN  3  NW 

1  3D  1 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

1  9 

2  35 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  HILL  2  NW 

1  324 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

39 

580 

7A 

7A 

H 

CLOSED  3/31/77 

CARBON  HILL 

1  377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

4  30 

7A 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  4  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

07 

85 

4  4 

6 1 7 

7A 

79 

H 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE  WSMO 

1  525 

03 

BIBB 

3 

32 

54 

87 

1  5 

456 

7A 

7A 

H 

WEA  SERV  MET  OBS 

CHATOM  4  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

I  3 

31 

32 

88 

15 

285 

5P 

5P 

H 

ALABAMA  FORESTRY  CQMM 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86 

20 

4  18 

5P 

5P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

3  I 

32 

87 

3  ] 

1  83 

7A 

TOLLIE  L.  HASKEW 

CLANTON 

1 694 

0  3 

CHILTON 

7 

32 

5 1 

86 

38 

580 

7A 

7A 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

3 1 

53 

85 

28 

596 

8A 

8A 

H 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

COOEN 

1 803 

08 

MOBILE 

9 

30 

2  3 

88 

1  4 

1  2 

7A 

7A 

H 

LEWIS  M  DEGEER 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1  807 

07 

GENEVA 

5 

3  1 

1  [ 

85 

56 

250 

7  A 

HENRY   F.  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

0  I 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

5  1 

4  70 

c 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLL INSVILLE 

1  849 

02 

DE  KALB 

7 

34 

1  5 

85 

5  3 

750 

5P 

R  0  HEARD 

CORDOVA  2  ENE 

1940 

0  3 

WALKER 

2 

3  3 

4  5 

87 

09 

320 

7A 

EDWARD  A  BARTON 

COT  TONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

26 

88 

23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

DADEVILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

4  9 

85 

4  5 

6  30 

79 

WILLIAM  L  .  BARTLETT 

DADEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

46 

7  30 

c 

RUFUS  P.  PLESS 

DAUPHIN   ISLAND  2 
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2385 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 
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7A 

7R 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 
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7R 

ARTHUR  C .  BRUNSON 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

1  5 

87 

48 

252 

7fl 

MRS  HELEN  E  FAIR 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

409 

5P 

5P 

c 

H 

MRS  CLYDE  F  JACKSON 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 
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8A 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 
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6 

31 

27 

86 

56 
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7A 

7A 

H 

SAM  P  ROBISON 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

08 
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9 

30 

33 

87 

53 

23 

7A 

7A 

7P 

H 

AUBURN  UNIV  EXP  STA 

FALKVILLE   1  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7A 

H 

JOHN  M  DUNAWAY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

1  3 

33 

4  1 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

41 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

7R 

c 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7A 

7A 

H 

MERRILL  J  BEARD 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWRH 

7 

34 

02 

86 

DO 

565 

6A 

6A 

H 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

7A 

7A 

H 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 
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MRS  GLADYS  MCKENZIE 
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nHNL t  V 1 LL t 

3655 

02 

nil  1  M  Q  M 
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Additional  information  regai-ding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in     F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-    The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 

For  these  stations  snow  on  cround  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  tine  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  l9'tl-l''70, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES;     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 

Chesterfield  sandy  loam  Bare  0-2% 

Smithdale  fine  sandy  loam  Bare  0-2% 

Dothan  sandy  loam  Bare  Unknown 

Sumter  Clay  Bare  3-5% 

Izagara  fine  sandy  lean  Bare  Unknown 

Fine  Loamy  Bare  0-2% 

Ora  fine  sandy  loam  Bare  z  to  b* 


Auburn  Agronomy  Farm 
Brewton  3  ENE 
Headland 
Marion  Junction 
Pittsview 

Thornsby  Exp.  Station 
Winfleld  2  SW 


All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  'or  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
.f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

i     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  lor  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  lull  mon?h  detailed 

"    P?ec?pltaUon''Da?a'^)°^  ^""^^ '     ^^^^^  ^"""'^  ^""^  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

^    Dat^-^hune^JS  °^f5  H^f^""-  P'-"'e5P"^"°'>  ^re  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 

Data  bulletin^  'V^^'  ^""'""ts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage  excoot  where  Indicated 
by  reference  -RV     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "HoSrly  PrecipIta?loi  Da?a"  iune??^  '"''l-''"'^ 

G    "Soli  Temperature"  table. 

H     -Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

•  TrreZllZ\r.  ihe!"J'Lca?eTon'?h:  foof'o?  a^SuJldlng''*  ''''  -""-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 

'""'^     U-T'l?ifpOO^A'"1L\^SS^^^L  'ir.Z.^,clir^'"°°""'    ^-™™ATCHEE    6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMB,A    9-GULF  10-PEA 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


s?Iuori?s"to?;""S"?hL'%?atr''^r?cel5"i:nts"  limijar'  ""-"r'  -"-'-"o-  19^5  ma 

Of  Uical  Cllma^ological  Oaf^tlrigelg  cLtl^^The^rpiSlic^^r^!^^-!;        J^l!^  S^^h^ 


y  be  found  in  the  publication  "Sub- 
be  found  in  the  latest  annual  issu 
the  address  shown  above. 


Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:     Publications      ^°™"*"''''   "O*".       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
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DRILY  PRECIPITATION 
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DRILY  PRECIPITATION 
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SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIfiTION  INDEX 


DRILY  TEMPERRTURES 


STflT ION 

DRY   OF  MONTH 

o 
a 
(r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

3 1 

<r 

.        .  • 

NORIMERN  VflLlEY  01 

BIHENS  2 

MAX 

81 
57 

81 

60 

80 
63 

73 
62 

79 
61 

82 
62 

84 

60 

86 
63 

83 
58 

71 
43 

71 
39 

76 
4  I 

81 
44 

82 
46 

84 
48 

85 
54 

86 
55 

88 
59 

88 
58 

89 
58 

89 
58 

89 
59 

73 
58 

83 
64 

82 
65 

82 
62 

86 
62 

84 

60 

89 
65 

93 
55 

82  .7 
57.0 

8ELLE  nlNfl  2  N 

HAX 

81 
56 

81 
60 

79 
62 

75 
62 

79 
64 

86 
62 

87 
52 

86 
63 

83 
SB 

74 
43 

72 
43 

77 
4S 

81 
47 

82 
49 

84 

52 

85 
56 

88 
57 

88 
60 

88 
60 

89 
60 

91 
61 

89 
61 

73 
61 

84 
61 

83 
63 

82 
55 

83 
64 

82 
64 

81 
62 

88 

67 

91 
67 

83.0 
SB  .6 

FflLKVILLE   1  E 

MAX 

83 
59 

81 
60 

78 
61 

75 
63 

78 
62 

85 
61 

88 
54 

87 
61 

84 

56 

74 
36 

67 
35 

78 
36 

82 
42 

83 
45 

83 
47 

86 
52 

89 
52 

88 
59 

86 
55 

88 
56 

89 
60 

85 
63 

71 
57 

82 
59 

59 

78 
61 

82 
51 

78 
61 

80 
57 

87 
61 

89 
63 

82  . 1 

55  .6 

HUNISVILLE  HSO  BP 

MAX 

79 
58 

79 
60 

77 
64 

80 
64 

8S 
64 

86 
62 

86 
64 

83 
65 

73 
52 

73 
44 

77 
45 

81 

50 

82 
50 

83 
51 

B4 

53 

88 
59 

88 
62 

88 
64 

89 
62 

90 
62 

87 
52 

73 
62 

85 
62 

83 
62 

80 
64 

82 
65 

81 
65 

81 
56 

87 
64 

91 
69 

89 
66 

82  .9 
60.  1 

nOULION  2 

MAX 

81 

57 

81 
58 

75 
63 

79 
64 

86 
67 

86 

63 

87 
69 

85 
64 

80 
59 

73 
43 

80 
40 

82 
45 

84 
46 

85 
48 

86 
51 

89 
54 

87 
59 

89 
61 

91 
58 

92 
60 

90 
63 

76 
68 

83 
58 

85 
58 

84 

65 

85 
63 

82 
63 

83 
67 

91 
63 

94 

68 

93 
67 

84  .6 
59.1 

MUSCLE  SHOBCS  FBB  BP 

MAX 

83 
59 

81 
60 

76 
'  66 

80 
66 

86 
67 

87 
64 

89 
67 

86 
67 

74 

54 

73 
47 

79 
47 

82 
48 

83 
49 

84 

50 

86 

52 

91 
55 

87 
60 

87 
63 

69 
60 

92 
62 

89 
64 

78 
64 

83 
62 

86 
64 

83 
67 

84 

66 

82 
63 

83 
62 

89 

62 

91 
68 

89 
6S 

84  .3 
60.3 

NEH  MARKET  2 

MAX 

RED  BBT 

MBX 
MIN 

80 
67 

80 
67 

78 
62 

79 
61 

86 
65 

86 
65 

98 
63 

88 
64 

82 
59 

76 
44 

80 
49 

84 

52 

85 
53 

87 
55 

89 
55 

89 
60 

88 
64 

68 
63 

90 
62 

9  1 
65 

92 
65 

9 1 
65 

60 

63 

63 

63 

95 
65 

92 
65 

90 
64 

92 
66 

90 
65 

86.2 
61.3 

RUSSELLVILLE  2 

MBX 
MIN 

ea 

13 

82 
51 

80 
54 

73 
64 

78 
66 

85 
61 

87 
62 

87 
62 

84 

57 

75 
42 

73 
40 

79 
42 

82 
43 

83 
43 

82 
46 

87 
45 

90 

52 

88 
55 

88 
54 

91 
56 

92 
58 

69 

63 

77 
56 

84 

57 

86 
61 

84 

60 

85 
61 

83 
63 

88 
62 

90 
62 

93 
64 

84  .2 
55.0 

hbierloo 

MAX 
M  I  N 

flPPBLBCHlBN 

BLBERTVILLE  2  SE 

MAX 

BESSEMER  3  HSH 

MAX 

84 

55 

73 
59 

85 
62 

79 
63 

86 

61 

87 
52 

89 
65 

85 
54 

79 
41 

87 
44 

87 
42 

84 

55 

86 
54 

87 
53 

68 
55 

91 
60 

92 
56 

91 
51 

93 
63 

93 
65 

92 
60 

84 

60 

86 
61 

85 
59 

81 
59 

83 
65 

85 
65 

85 
64 

BB 

66 

93 

57 

93 
65 

86  .5 
58  .4 

BIRMINGHAM  WSO  BP 

MAX 

82 
61 

81 

63 

76 
67 

80 
61 

85 
62 

86 
62 

89 
62 

87 
62 

77 
52 

76 
43 

81 
54 

83 
54 

84 

50 

85 
50 

85 
52 

90 
56 

88 
60 

89 
59 

91 
62 

93 
63 

89 
67 

71 
66 

86 

65 

83 
65 

81 
53 

84 
54 

81 
65 

83 
63 

88 
61 

91 
68 

88 
59 

84  .3 
60.4 

GUNTERSVILLE 

MAX 

83 
59 

81 
59 

79 
61 

83 
60 

84 

61 

87 
61 

87 
63 

87 

65 

83 
59 

74 

39 

77 
49 

78 

50 

80 
51 

83 
50 

83 
S3 

85 
57 

89 
60 

89 
63 

B9 
69 

89 

52 

89 
62 

85 
52 

81 
61 

85 
62 

79 
64 

79 
60 

85 
65 

83 
64 

83 
65 

91 
68 

89 
64 

83  .8 
59 . 3 

ONEONTA 

MAX 

83 
55 

83 
59 

80 
60 

78 
61 

76 
60 

88 
56 

87 
58 

89 
61 

85 
56 

75 
42 

73 
40 

79 
42 

81 
46 

84 
46 

83 
47 

85 
50 

89 
56 

88 
60 

89 

59 

88 
58 

91 
50 

89 
62 

69 
62 

84 

61 

80 
61 

78 
62 

83 
62 

85 
6 1 

88 

62 

89 
63 

91 
66 

83.5 
56  .6 

SAINT  BERNARD 

MAX 

84 

56 

83 
58 

78 
58 

76 
61 

77 
61 

85 
58 

88 
59 

89 
60 

85 
59 

75 
40 

75 
41 

79 
43 

83 
45 

83 
47 

84 
48 

85 
SO 

90 
50 

88 
59 

89 
58 

90 
58 

92 
50 

89 
64 

72 
59 

86 
60 

83 
61 

80 
61 

85 
63 

83 

65 

83 
59 

89 
6 1 

91 
64 

83.9 
55.3 

SBND  MT  SU8STA  AU 

MAX 
MIN 

79 
58 

78 
60 

78 
61 

74 
61 

83 
59 

85 
64 

82 
61 

81 
57 

73 
43 

7  1 
39 

75 
48 

78 
46 

80 
48 

8 1 

50 

85 
55 

87 
61 

87 
59 

87 
57 

68 
57 

89 
52 

86 
62 

65 
51 

84 

51 

75 
62 

74 

62 

81 
64 

81 
63 

81 
61 

86 
64 

87 
66 

80.7 
57.7 

SCOTTSBORO 

MRX 
MIN 

83 
57 

80 
62 

79 
60 

77 
58 

76 
60 

83 
56 

86 

60 

83 
60 

83 
56 

73 
43 

73 
39 

77 
45 

81 
47 

82 
45 

83 
47 

86 
52 

88 

55 

88 
55 

88 
55 

89 
56 

90 
59 

86 
64 

70 
SB 

85 
57 

82 
6 1 

ei 

62 

83 
60 

81 
63 

85 
61 

89 
53 

91 
65 

82  .6 

56. 2 

VALLEY  HEAD 

MAX 
MIN 

79 
44 

76 
63 

78 
61 

76 
57 

75 
57 

85 
56 

78 
60 

79 
52 

78 
SI 

70 
37 

78 
37 

74 
4  1 

78 
39 

79 
43 

79 
46 

82 
49 

86 
54 

85 
54 

85 

52 

86 
54 

86 
58 

82 
63 

71 
60 

78 
57 

78 
60 

75 
62 

80 
64 

77 
61 

83 
60 

83 
50 

87 
61 

79.5 
54  .0 

UPPER  Plains  03 

AL  ICEVILLE 

MAX 

84 

52 

81 
56 

73 
60 

71 
62 

77 
62 

85 
63 

88 
62 

90 
64 

90 
61 

82 
46 

78 
49 

83 
52 

84 

50 

86 
51 

88 
54 

89 
SB 

91 
61 

90 
57 

90 
59 

91 
61 

94 

63 

91 
62 

85 
62 

88 
64 

87 
60 

84 

62 

88 
65 

87 
66 

80 
64 

94 

65 

98 
66 

86  .0 
59 . 3 

BANKHEAO  LOCK  AND  OBM 

MAX 

84 

58 

83 
59 

87 
59 

86 
65 

78 
69 

85 
63 

87 
63 

91 
63 

90 
53 

80 
48 

78 
48 

84 
49 

86 
54 

88 
55 

89 
57 

9n 
59 

92 
60 

89 
62 

89 
63 

92 
64 

91 
55 

92 
64 

77 
53 

86 
63 

87 
63 

84 

62 

88 

86 

87 

93 

95 

86  .9 
60  . 7 

CENTREVILLE  HSMO 

MRX 

84 

S3 

82 
57 

79 
57 

76 
63 

82 
61 

85 
61 

86 
62 

88 
64 

89 
62 

78 
44 

77 
44 

81 
51 

83 
54 

85 
54 

83 
S3 

88 
56 

90 
58 

89 
59 

91 
59 

91 
62 

90 
65 

77 
61 

87 
61 

84 

64 

80 
62 

86 
62 

83 
64 

87 

6] 

91 

94 

65 

84.9 
58.8 

CLBNTON 

MRX 

85 
53 

83 
54 

81 
60 

78 
57 

83 
57 

87 
56 

88 
58 

91 
62 

90 
60 

82 
42 

80 
4  1 

83 
47 

85 
49 

86 
46 

85 
48 

90 
51 

93 
56 

90 
55 

91 

55 

94 

59 

93 
61 

90 
64 

78 
60 

87 
59 

85 
60 

83 
63 

89 

83 

8] 

91 

95 

88.5 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

80 
55 

80 
57 

76 
57 

70 
61 

73 
62 

85 
60 

86 
63 

88 
64 

87 

SB 
w 

75 
42 

72 
45 

78 
49 

81 
49 

83 
49 

84 

52 

85 
55 

89 

58 

87 
61 

86 
SB 

89 
60 

91 
65 

88 
64 

71 
58 

84 

62 

83 
60 

82 
63 

81 

83 

83 

86 

90 

82  .5 

f BtETIE 

MRX 

85 
37 

76 
50 

78 
54 

75 
62 

79 
64 

84 

55 

87 
59 

86 
61 

93 
59 

79 
41 

77 
43 

84 
43 

84 
43 

89 
47 

89 
49 

89 
53 

92 
53 

90 
54 

91 
56 

94 

56 

94 

59 

93 
61 

80 

58 

BS 

57 

86 
60 

81 
60 

89 

85 

87 

91 

94 

86.0 

HALEYVILLE  3  NE 

MBX 
M 1  N 

80 
SS 

78 
55 

75 
61 

77 
60 

83 
62 

85 
60 

75 
40 

79 
4  1 

80 
48 

83 
49 

84 
49 

85 
51 

88 
55 

85 
SB 

86 
59 

89 
59 

90 
60 

88 
53 

88 
62 

82 
58 

83 
60 

81 

61 

81 
59 

81 

83 

87 

9C 

91 

83.5 

HAMILTON  3  S 

MRX 

83 
49 

83 
49 

80 
S3 

76 
62 

78 
61 

85 
60 

86 
60 

88 
61 

87 
56 

78 
37 

76 
37 

81 
43 

84 
45 

85 
45 

87 
45 

88 
47 

90 
52 

87 
55 

90 
54 

91 
54 

92 
57 

90 
59 

82 
57 

84 

57 

68 
59 

83 
60 

83 

84 

85 

90 

93 

85.1 

JASPER  <  N 

MRX 

80 
57 

81 
54 

77 
55 

71 
62 

71 
63 

82 
58 

83 
58 

86 
64 

83 
60 

75 
42 

72 
42 

76 
47 

81 
SO 

83 
47 

85 
50 

85 
52 

85 
56 

85 
58 

86 
58 

87 
59 

88 
60 

88 
67 

71 
59 

81 

59 

81 
61 

78 

62 

80 

79 

82 

88 

90 

81  .3 

PRATTVILLE 

MBX 
M  I N 

74 

42 

84 

51 

83 
64 

81 
62 

72 
64 

79 
66 

BB 
64 

76 
53 

78 
54 

78 
54 

S3 

89 
58 

63 

60 

65 

63 

84 

68 

83 
67 

82 
65 

84 

68 

93 
67 

9C 

THORSBT  EXP  STATION 

MBX 
MIN 

81 
55 

79 
57 

78 
62 

83 
62 

86 
62 

87 
61 

87 
63 

86 
66 

86 
63 

78 
46 

81 
48 

83 
52 

86 
52 

85 
54 

89 
SS 

88 
58 

89 
61 

90 
58 

91 
65 

95 
61 

89 
62 

74 

65 

87 
52 

81 
61 

82 
62 

87 
63 

84 

82 

69 

92 

91 

85.4 

TUSCBLOOSA  FAB  AP 

MAX 
MIN 

81 
53 

77 
55 

73 
64 

78 
52 

84 

62 

85 
62 

90 
62 

89 
65 

75 
55 

75 
48 

79 
48 

81 
54 

84 

52 

85 
51 

87 
S3 

89 
55 

87 
62 

88 
58 

90 
60 

91 
61 

89 
63 

60 
67 

87 
55 

84 
64 

81 
61 

86 
63 

64 
64 

87 
68 

93 
63 

94 

64 

85 
68 

84.5 
59.7 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MRX 
MIN 

84 

56 

81 
55 

79 
60 

74 
64 

81 
64 

89 
63 

87 
63 

89 
53 

89 
62 

79 
49 

75 
48 

81 
51 

84 
54 

85 
55 

88 

55 

89 
57 

88 
60 

89 
60 

91 
61 

93 
63 

91 
6S 

78 
61 

86 

60 

85 
62 

83 
61 

86 
64 

85 
65 

87 
66 

91 

65 

92 
67 

85.3 
60.0 

VERNON  2  N 

MAX 
MIN 

83 
48 

82 
S3 

77 
SB 

75 
63 

74 

62 

85 
61 

85 
60 

89 
53 

87 
58 

78 
39 

75 
46 

80 
47 

64 
45 

85 
46 

86 
47 

88 
49 

89 
56 

89 
54 

88 
54 

90 
57 

91 
59 

90 
60 

82 
57 

84 

58 

87 
58 

84 

61 

81 
S9 

84 

55 

88 
65 

92 
53 

95 
55 

84.7 
56.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DAILY   TEMPERniURES  ~ 


STPT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

6 

9 

1 0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1 1 

1  8 

1 9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

CT 

HINFIELD  2  SH 
■ 

MBX 
MIN 

92 
49 

80 

52 

77 
S6 

74 

61 

76 
62 

84 

60 

85 
61 

88 
65 

88 
60 

77 
43 

74 
45 

80 
48 

83 
48 

84 
48 

85 
48 

87 
50 

88 
55 

87 
57 

88 
56 

91 
57 

91 
61 

89 
63 

76 
57 

82 
59 

86 
60 

81 
62 

84 

61 

83 
64 

85 
62 

90 
62 

93 
65 

83.8 
56-7 

EASTERN  VBLLEr  04 

HNNISTON  fflfi  BP 

MBX 
MIN 

84 

63 

63 
62 

80 
61 

85 
61 

89 
60 

91 
60 

86 
61 

85 
64 

77 
54 

74 
44 

80 
45 

83 
51 

84 
48 

83 
48 

87 
50 

90 
56 

90 
61 

91 
60 

90 
61 

90 
60 

88 
65 

72 
64 

84 

60 

74 

61 

79 
62 

85 
65 

80 
67 

82 
68 

89 
63 

90 
66 

91 

69 

84  .4 
59.4 

CBLERfl  2  SH 

MBX 
MIN 

80 
6S 

81 
65 

75 
70 

82 
60 

86 
58 

85 
60 

90 
59 

88 
63 

85 
60 

78 
43 

88 

88 
49 

88 
47 

90 
61 

90 
59 

91 

89 
60 

91 
54 

93 
57 

92 
68 

93 
57 

83 
66 

88 
61 

88 

57 

77 
62 

89 
61 

90 
65 

88 
61 

90 
60 

94 

60 

94 

60 

87.2 
59  .6 

CENTRE  4  SH 

MBX 
MIN 

82 
61 

81 
60 

80 
63 

78 
58 

81 
60 

8S 
58 

87 
62 

84 

58 

84 

S9 

74 
47 

73 
42 

78 
49 

81 
46 

83 
49 

84 

51 

86 
SS 

90 
59 

88 
SB 

90 
58 

91 
59 

90 
63 

87 
65 

70 
61 

82 
60 

75 
63 

78 
64 

84 

65 

79 
67 

80 
62 

88 

65 

90 
69 

82.7 
58  .6 

CHILDERS8URG  HTR  PLANT 

MAX 
MIN 

8S 
S5 

83 
57 

79 
62 

8S 
57 

88 
58 

89 

S9 

92 
62 

90 
64 

85 
56 

79 
45 

82 
41 

84 
47 

85 
47 

85 
47 

87 
48 

91 

53 

90 
58 

91 
57 

93 
59 

93 
59 

92 
59 

79 
66 

86 
60 

80 
58 

81 
48 

87 
61 

95 
61 

83 
67 

90 
63 

93 
64 

93 
63 

86.6 
56.8 

OnOSDEN  STEBM  PLANT 

MAX 
MIN 

82 
60 

82 
60 

80 
60 

77 
58 

78 
61 

8S 
58 

86 
60 

86 
63 

84 

61 

74 
45 

73 
43 

79 
44 

81 
49 

82 
SI 

84 
54 

87 
57 

89 
SB 

87 
60 

90 
59 

89 
60 

90 
62 

86 
64 

68 
61 

80 
61 

73 
62 

75 
62 

83 
65 

79 
66 

81 
61 

99 
65 

91 
68 

82.3 
59.5 

THLLBDEGB 
■ 

MAX 
MIN 

64 

58 

84 

58 

84 

56 

78 
57 

75 
56 

89 
58 

90 
56 

88 

62 

75 
56 

78 
44 

77 
40 

83 
47 

86 
45 

86 
44 

88 
44 

91 
52 

92 
60 

90 
56 

92 
56 

96 
56 

90 
50 

93 
52 

53 

77 
64 

75 
52 

79 
53 

81 
60 

82 
60 

79 
59 

79 
60 

89 
63 

84.3 
54  .4 

PlEOnONI  PLBTEBU  OS 

BLEXBNOER  CITY 

MAX 
MIN 

85 
GO 

83 
60 

84 

62 

81 
58 

85 

57 

86 
60 

90 
60 

90 
63 

89 
60 

81 
46 

81 
45 

83 
50 

84 

50 

85 
50 

84 
49 

88 

55 

92 
61 

90 
60 

90 
62 

91 
60 

92 
62 

88 
62 

81 
59 

87 
59 

80 
61 

81 
62 

88 
64 

92 
65 

83 
60 

90 
63 

92 
65 

86.0 
58.4 

BSMLBND  2  SSE 

MBX 
MIN 

80 
59 

79 
60 

80 
57 

79 
62 

80 
56 

84 

55 

86 
56 

86 
59 

85 
61 

76 
52 

75 
43 

78 
45 

80 
48 

82 
47 

81 
47 

84 
47 

88 
54 

88 
59 

88 
59 

89 
61 

89 

57 

84 

59 

72 
61 

82 
58 

74 

S8 

77 
62 

82 
60 

79 
63 

80 
65 

87 
60 

88 

63 

82.0 
56  .5 

SUBURN  BGRONOnr  FBRM 

MBX 
MIN 

85 
61 

83 
62 

84 

60 

84 

59 

84 

60 

86 
61 

90 
65 

90 
65 

89 
64 

80 
49 

78 
52 

80 
55 

80 
54 

65 
47 

82 
55 

87 
58 

90 
62 

87 
62 

90 
64 

92 
62 

91 

65 

87 
65 

83 
63 

83 
63 

72 
63 

79 
52 

86 
65 

80 
66 

86 
63 

88 
66 

84 

65 

84  .7 

60  .8 

HEFLIN 

MBX 
MIN 

80 
54 

80 
56 

81 
57 

80 
55 

82 
52 

85 
54 

85 
54 

87 
58 

85 
54 

75 
39 

75 
34 

78 
4  1 

79 
40 

82 
4  1 

82 
44 

87 
50 

88 
SO 

88 
5  1 

90 
55 

90 
55 

92 
56 

85 
55 

75 
54 

82 
62 

72 
57 

77 
60 

85 
61 

80 

62 

82 
58 

88 
60 

92 
63 

82.9 
S3  .0 

LflFBTEIIE 

MAX 
MIN 

84 

60 

84 

59 

85 
59 

85 
60 

88 
59 

90 
60 

91 
62 

89 
61 

80 
60 

79 
46 

81 
45 

83 
53 

87 
49 

84 
48 

89 
49 

92 
56 

90 
62 

92 
59 

93 
60 

94 
59 

89 
62 

82 
62 

88 
59 

77 
60 

80 
63 

87 
61 

84 

62 

87 
65 

92 
60 

90 
62 

92 
64 

86.7 
58 . 3 

HBRTIN  OBtl 

MBX 
MIN 

83 
58 

84 

59 

83 
54 

84 

55 

86 
58 

89 
80 

90 
65 

88 
64 

78 
52 

76 
50 

80 
47 

82 
50 

83 
50 

80 
50 

84 
54 

90 
58 

89 
57 

89 
61 

90 
58 

91 
62 

89 
66 

82 
64 

84 

63 

77 
66 

80 
63 

84 

64 

83 
65 

83 
62 

87 
6S 

91 
65 

92 
60 

84  .9 

58.9 

OPEL IKfl 

MAX 
MIN 

83 
62 

83 
57 

84 

SI 

85 

57 

88 

61 

90 
59 

91 
62 

89 
62 

80 
50 

77 
51 

80 

51 

82 
50 

85 
40 

87 
49 

88 
48 

91 
54 

87 
57 

90 
57 

92 
59 

92 

57 

87 
66 

83 
63 

84 

52 

71 
64 

60 

63 

88 
59 

79 
66 

85 
60 

91 

60 

86 

63 

8S.3 
57. 0 

ROCKFORO  2  NNH 

MAX 
MIN 

84 

55 

84 

57 

61 
60 

78 
56 

83 
59 

86 
59 

87 
62 

89 
63 

88 
59 

81 
44 

79 
46 

31 
49 

82 
50 

85 
50 

83 
50 

88 
52 

90 
63 

88 
58 

90 
63 

93 
59 

92 
60 

87 
63 

72 
60 

86 
57 

80 
62 

80 
60 

88 

62 

82 
65 

88 
60 

90 
61 

91 
63 

85.0 
57.6 

ROCK  MILLS 
• 

MAX 
MIN 

81 

62 

82 
57 

83 
59 

84 

55 

86 
53 

89 
54 

88 

57 

91 
61 

87 
57 

80 
47 

78 
39 

81 
46 

83 
46 

87 
46 

85 
47 

90 
52 

90 
54 

90 
SS 

91 
55 

93 
54 

93 
61 

86 
62 

80 
57 

85 
60 

73 
63 

80 
60 

85 
62 

80 
64 

85 
60 

90 
62 

69 
63 

85.3 
55.8 

PRBIRIE  06 

OBTTON  1  N 

MBX 
MIN 

85 
54 

75 
53 

78 
64 

77 
63 

84 
61 

87 
61 

88 
65 

90 
65 

89 
63 

82 
48 

80 
54 

82 
58 

85 
53 

86 
53 

85 
55 

88 
50 

90 
64 

89 
58 

88 
61 

92 
61 

92 
62 

92 
63 

90 
61 

88 
61 

86 
61 

84 

55 

88 
64 

88 

67 

88 
65 

93 
66 

97 
67 

86.6 
60  .5 

OEMOPOLIS  LOCK  BNO  DBM 

MAX 
MIN 

84 

54 

81 
58 

72 
60 

76 
64 

82 
62 

85 
60 

87 
62 

88 
52 

88 
63 

79 
50 

78 
48 

82 
55 

84 
54 

85 
52 

85 
53 

85 
58 

90 
60 

88 

59 

89 
58 

90 
61 

92 
62 

90 
64 

84 

63 

86 
64 

86 
62 

82 
62 

87 
65 

87 
65 

87 
67 

90 
67 

95 
57 

85.4 

59  .7 

GBINESVILLE 

MBX 
MIN 

85 

55 

82 
57 

73 
61 

75 
61 

78 
61 

85 
63 

87 
64 

90 
65 

90 
63 

81 
46 

78 
49 

82 
52 

85 
55 

85 
55 

86 
59 

86 
61 

90 
63 

89 
59 

88 
62 

90 
64 

92 
65 

91 

67 

85 
53 

87 
63 

87 
61 

85 
63 

85 
64 

89 
66 

86 
65 

94 

68 

97 
68 

85.9 
60  .9 

GREENSBORO 

MBX 
MIN 

83 
54 

77 
59 

76 
64 

83 
64 

87 
60 

89 
61 

90 
61 

91 
66 

80 
63 

79 
46 

84 

50 

86 
56 

86 
52 

86 
53 

90 
55 

91 
57 

90 
63 

90 
58 

92 
61 

93 
61 

93 
64 

8S 
66 

88 

60 

88 
6  1 

83 
62 

88 
63 

86 
64 

89 
68 

90 
66 

90 
64 

90 
62 

86.9 
60 . 1 

HBTNEVILLE 

MBX 
MIN 

84 

62 

60 
63 

77 
63 

64 
64 

87 
63 

91 
64 

91 
64 

91 

91 
66 

87 
49 

83 

57 

83 
58 

83 
56 

83 
57 

85 
57 

90 
60 

91 
61 

92 
61 

91 

65 

95 
68 

92 
67 

95 
58 

80 
67 

83 
67 

78 
64 

81 
66 

80 
68 

90 
70 

90 
71 

88 
71 

90 
72 

86.6 
63.6 

LIVINGSTON  2  SH 

MAX 
MIN 

84 

60 

81 
56 

79 
56 

82 
57 

80 
60 

86 
61 

83 
62 

90 
62 

89 
61 

82 
44 

81 
48 

84 

52 

86 
50 

88 
57 

89 
60 

89 
59 

91 
60 

91 

63 

89 
57 

93 
61 

90 
63 

90 
65 

87 
60 

88 
52 

84 

60 

86 
62 

90 
62 

83 
60 

9S 
67 

91 
65 

97 
65 

87.0 
58.9 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

83 
53 

81 
54 

77 
60 

76 
64 

82 
59 

86 
60 

87 
61 

90 
64 

90 
63 

80 
47 

79 
46 

81 
50 

84 

53 

86 
S3 

84 

53 

88 

56 

90 
S7 

87 
59 

89 
60 

90 
61 

93 
61 

91 
64 

81 
61 

86 
61 

85 
61 

81 

62 

86 
63 

84 
64 

86 
53 

90 
63 

95 
67 

85.4 
58  .9 

HINTER  3  NH 

MBX 
MIN 

86 
52 

85 
57 

80 
58 

78 
62 

87 
60 

89 
60 

90 
61 

90 
68 

91 
63 

81 
45 

80 
46 

83 
55 

85 
54 

86 
54 

83 
54 

89 
57 

94 

61 

90 
59 

90 
61 

94 

63 

93 
63 

93 
63 

86 
64 

87 
60 

85 
61 

61 
6-1 

86 
64 

86 
65 

87 
64 

86 
55 

87 
65 

86.7 
59  .6 

nONTGOMERT  HSO  BP 

MAX 
MIN 

84 
54 

84 

59 

80 
65 

65 
59 

87 
61 

89 
62 

90 
64 

90 
68 

81 
63 

81 

50 

83 
54 

84 

56 

86 
55 

83 

55 

89 

55 

92 
61 

89 
64 

91 
61 

91 
64 

93 
62 

92 
67 

87 
67 

86 
66 

82 
65 

82 
68 

88 
67 

85 
68 

83 
70 

90 
66 

94 

69 

94 

69 

86.9 
62.4 

SELMB 

MBX 
MIN 

84 

59 

84 

58 

78 
56 

BS 
64 

87 
65 

89 
66 

91 
65 

92 
64 

87 
65 

82 
50 

85 
53 

83 
61 

88 

56 

86 
55 

90 
SS 

89 
58 

95 
64 

91 
61 

93 
65 

94 
64 

94 

63 

89 
69 

90 
64 

88 
65 

84 

66 

88 
66 

88 
55 

87 
68 

94 

65 

95 
68 

89 
71 

88.4 
62.4 

UNION  SPRINGS  t  5 

MBX 
MIN 

85 
53 

86 

53 

84 

57 

86 
SB 

85 
58 

87 
60 

90 
62 

91 
62 

91 
62 

62 
44 

81 
45 

84 

50 

84 

50 

87 
51 

85 
50 

91 
58 

91 
58 

91 
58 

90 
59 

92 
57 

93 
63 

91 
61 

90 
62 

87 
63 

78 
63 

83 
63 

86 
64 

86 
65 

86 
63 

91 
61 

92 
65 

87.3 
58.0 

COBSTBL  PLAIN  07 

BNOBLUSIB   I  NH 

MBX 
MIN 

85 
48 

84 
43 

83 

55 

81 
51 

84 

S3 

87 
56 

88 
56 

86 
61 

85 
59 

79 
40 

80 
47 

80 
52 

79 
47 

83 
46 

85 
45 

85 
SO 

88 
S3 

85 
55 

87 
54 

88 
58 

89 
57 

85 
56 

86 
57 

86 
56 

83 
59 

79 
55 

84 

60 

82 
62 

82 
60 

86 
61 

63 

84  .  1 
54  . 1 

BTMORE 

MBX 
MIN 

85 
53 

83 
SO 

76 
64 

81 
58 

86 
60 

88 
62 

88 
64 

90 
89 

90 
61 

82 
48 

83 
51 

83 
59 

83 
56 

87 
58 

87 
58 

88 
60 

91 
60 

87 
59 

90 
62 

92 
60 

92 
60 

90 
63 

86 
63 

89 
64 

87 
61 

85 
64 

85 
64 

90 
66 

87 
67 

91 
68 

96 
67 

87.1 
60.6 

BEBTRICE   I  E 

MAX 
MIN 

84 

62 

82 
61 

BO 
62 

81 
63 

84 

65 

86 
66 

86 
65 

88 
68 

87 
67 

80 
51 

81 
53 

82 
59 

84 

59 

85 
60 

87 
63 

88 
67 

88 
65 

87 
67 

88 
69 

92 
68 

91 

69 

85 
67 

83 
64 

87 
65 

86 
65 

87 
66 

85 
65 

85 
66 

91 
67 

94 

69 

94 

69 

86.1 
64.3 

BRBNTLEr 

MAX 
MIN 

85 
45 

87 
44 

86 
54 

87 
51 

88 
S3 

90 
55 

91 
56 

91 
57 

93 
58 

85 
38 

85 
49 

86 
SO 

87 
4S 

89 
44 

88 
53 

91 
51 

95 
54 

91 
S3 

93 
56 

97 
55 

95 
SB 

91 
61 

91 
56 

90 
SS 

87 
62 

87 
55 

89 
60 

88 
62 

86 
61 

91 
61 

94 

61 

89.5 
54.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INOEX 


7 


DniLY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BREHTON  3  ENE 

MAX 

85 

85 

61 

81 

87 

89 

89 

90 

90 

84 

83 

85 

84 

87 

88 

90 

92 

89 

90 

93 

93 

91 

99 

90 

87 

86 

97 

89 

35 

90 

95 

87 

.9 

MIN 

dg 

49 

62 

57 

58 

60 

62 

65 

60 

50 

53 

56 

50 

53 

50 

59 

53 

56 

59 

59 

58 

58 

63 

60 

64 

59 

62 

64 

64 

66 

65 

58 

.3 

8REHT0N  3  5SE 

MAX 

87 

84 

89 

90 

92 

91 

92 

94 

91 

85 

85 

84 

90 

90 

91 

94 

91 

92 

96 

96 

94 

89 

92 

89 

88 

91 

92 

83 

92 

98 

97 

90 

.6 

niN 

45 

57 

59 

55 

57 

6 ! 

60 

65 

59 

46 

55 

55 

48 

51 

48 

55 

56 

54 

56 

57 

57 

59 

60 

59 

61 

59 

59 

66 

65 

65 

64 

57 

.2 

CHMOEN  3  NH 

nnx 

86 

85 

76 

78 

85 

88 

88 

89 

89 

82 

80 

83 

85 

87 

88 

88 

91 

90 

89 

92 

93 

91 

95 

86 

90 

83 

87 

87 

86 

9 1 

95 

86 

.9 

MIN 

55 

55 

59 

63 

62 

52 

63 

66 

63 

48 

49 

53 

54 

50 

42 

56 

60 

58 

61 

61 

61 

61 

62 

61 

59 

61 

63 

63 

63 

65 

67 

58 

.9 

CHATOfl  4  N 

MBX 

83 

81 

78 

84 

88 

87 

91 

91 

89 

80 

83 

84 

85 

82 

87 

90 

89 

89 

90 

90 

89 

88 

97 

85 

85 

as 

90 

89 

92 

95 

95 

87 

.1 

n\N 

53 

59 

64 

6 1 

60 

61 

62 

68 

48 

53 

6 1 

55 

56 

59 

62 

62 

57 

62 

62 

59 

62 

52 

62 

61 

64 

64 

65 

65 

67 

70 

60 

.9 

CLflvTON 

MAX 

84 

83 

83 

85 

84 

6S 

89 

89 

89 

88 

81 

80 

81 

34 

86 

87 

90 

88 

89 

92 

91 

39 

96 

84 

78 

73 

93 

81 

92 

86 

90 

85 

.3 

MIN 

57 

58 

60 

6 1 

62 

65 

66 

67 

62 

48 

52 

56 

60 

57 

59 

63 

64 

63 

65 

65 

65 

55 

52 

62 

63 

55 

53 

65 

61 

61 

65 

60 

.9 

ENTERPRISE 

MAX 

MIN 

EUfflULfl  WILDLIFE  REF 

MAX 

86 

87 

68 

87 

88 

92 

93 

92 

89 

83 

83 

84 

88 

90 

89 

95 

94 

93 

95 

94 

94 

93 

87 

89 

83 

90 

90 

39 

91 

93 

93 

89 

.7 

MIN 

54 

54 

54 

55 

58 

5 1 

62 

6  1 

59 

44 

46 

48 

47 

45 

49 

56 

58 

55 

56 

59 

58 

58 

59 

56 

68 

59 

69 

64 

63 

63 

62 

56 

.5 

EVERGREEN 

MAX 

85 

83 

60 

81 

95 

86 

89 

68 

90 

82 

81 

84 

84 

83 

89 

90 

92 

89 

90 

91 

92 

90 

88 

89 

87 

61 

67 

as 

85 

89 

92 

86 

.9 

MIN 

51 

52 

62 

58 

59 

59 

62 

6S 

62 

46 

47 

56 

52 

52 

53 

59 

60 

59 

60 

61 

59 

60 

63 

61 

62 

61 

61 

64 

64 

66 

65 

58 

.7 

FRISCO  C I TT 

MAX 

85 

84 

82 

78 

as 

88 

86 

88 

89 

81 

80 

84 

83 

36 

85 

88 

92 

90 

89 

91 

91 

89 

88 

87 

83 

83 

65 

aa 

a6 

91 

94 

86 

.4 

MIN 

53 

56 

63 

60 

6 1 

6 1 

64 

67 

60 

47 

47 

57 

53 

55 

56 

59 

61 

58 

60 

60 

59 

62 

62 

63 

61 

63 

63 

66 

65 

63 

66 

59 

.9 

GENEVA  2 

MAX 

86 

87 

65 

87 

87 

89 

91 

89 

91 

82 

83 

83 

93 

87 

87 

83 

91 

33 

89 

92 

92 

90 

87 

88 

86 

34 

39 

85 

84 

90 

93 

87 

.5 

MIN 

SO 

57 

55 

59 

59 

63 

62 

67 

6 1 

50 

54 

57 

51 

54 

55 

53 

60 

59 

62 

60 

64 

64 

63 

62 

65 

61 

62 

65 

53 

67 

66 

59 

.7 

GILBERTOWN 

MAX 

82 

79 

76 

83 

87 

87 

87 

89 

84 

95 

85 

86 

97 

84 

97 

90 

97 

89 

91 

91 

89 

86 

90 

89 

90 

37 

89 

89 

94 

98 

92 

87 

.4 

MIN 

5 1 

54 

62 

59 

58 

60 

60 

49 

47 

46 

46 

SB 

52 

52 

53 

56 

59 

53 

53 

60 

59 

62 

64 

65 

64 

57 

62 

65 

65 

64 

65 

57 

.4 

GREENVILLE 

MAX 

MIN 

HEflOLPNO 

MAX 

84 

85 

86 

87 

90 

90 

91 

92 

93 

93 

84 

83 

64 

87 

99 

91 

93 

90 

92 

93 

93 

90 

87 

99 

90 

83 

89 

83 

84 

89 

90 

88 

.2 

MIN 

53 

53 

60 

60 

63 

63 

65 

64 

63 

48 

58 

58 

53 

56 

57 

57 

59 

62 

66 

63 

65 

66 

64 

63 

66 

63 

64 

61 

63 

67 

65 

60 

.9 

MlGHLf^NO  HOME 

MAX 

86 

84 

65 

96 

97 

88 

91 

99 

90 

94 

83 

85 

95 

86 

97 

89 

92 

90 

91 

94 

95 

92 

39 

90 

95 

85 

88 

84 

85 

9  I 

94 

86 

.  I 

MIN 

52 

54 

54 

58 

59 

60 

62 

66 

60 

46 

47 

5 1 

53 

54 

55 

58 

60 

60 

62 

60 

60 

63 

6 1 

60 

6 1 

63 

62 

61 

63 

64 

66 

58 

.5 

OZPRK  6  NNW 

MAX 

84 

63 

85 

85 

88 

89 

89 

91 

88 

62 

82 

84 

97 

89 

91 

92 

99 

91 

95 

92 

69 

88 

88 

04 

79 

86 

84 

33 

91 

94 

94 

87 

.5 

MIN 

54 

59 

59 

60 

63 

63 

65 

67 

6 1 

49 

55 

5? 

59 

53 

60 

62 

63 

62 

66 

65 

65 

64 

62 

61 

65 

63 

63 

67 

62 

67 

67 

61 

.7 

P  n ISV I EW 

86 

65 

86 

66 

96 

67 

91 

91 

91 

84 

80 

93 

84 

97 

97 

90 

93 

90 

92 

94 

94 

89 

88 

85 

73 

82 

90 

82 

86 

90 

90 

87 

.2 

MIN 

56 

55 

56 

55 

56 

56 

59 

61 

61 

39 

42 

46 

46 

44 

44 

49 

53 

57 

56 

55 

57 

61 

57 

60 

60 

60 

61 

65 

61 

64 

63 

55 

.3 

THOMfiSVILLE 

MAX 

85 

66 

86 

78 

84 

87 

68 

88 

91 

93 

80 

94 

86 

96 

82 

88 

91 

92 

88 

88 

90 

91 

89 

90 

89 

86 

86 

88 

87 

92 

97 

87 

.3 

M  I  N 

55 

55 

62 

63 

61 

62 

53 

66 

63 

46 

47 

51 

53 

54 

55 

59 

60 

57 

57 

61 

60 

61 

61 

62 

59 

60 

63 

64 

66 

68 

67 

59 

.4 

TRO'' 

MAX 

S4 

84 

87 

66 

87 

92 

90 

91 

84 

83 

83 

94 

87 

97 

99 

93 

91 

92 

93 

93 

91 

90 

90 

83 

81 

as 

as 

87 

93 

95 

95 

88 

.2 

MIN 

61 

60 

60 

60 

60 

63 

65 

66 

61 

47 

54 

59 

58 

59 

55 

52 

53 

61 

64 

61 

65 

67 

64 

62 

64 

63 

64 

66 

62 

67 

67 

61 

.6 

WHfiTLEY 

MAX 

66 

82 

83 

88 

90 

92 

92 

91 

92 

77 

80 

93 

83 

85 

99 

89 

90 

90 

91 

91 

90 

90 

89 

89 

98 

99 

88 

89 

93 

98 

97 

88 

.5 

MIN 

50 

49 

50 

55 

52 

54 

55 

60 

6 1 

45 

47 

49 

49 

50 

49 

57 

59 

52 

59 

57 

58 

59 

62 

6 1 

60 

59 

57 

SB 

65 

65 

66 

55 

.7 

GULF  08 

BPT  MINETTE 

MAX 

83 

75 

78 

84 

65 

85 

87 

90 

81 

81 

93 

83 

85 

85 

87 

89 

86 

88 

99 

91 

97 

36 

99 

35 

95 

82 

88 

86 

90 

93 

93 

85 

.  7 

MIN 

53 

63 

64 

6 1 

63 

64 

65 

69 

62 

54 

62 

63 

48 

62 

62 

62 

62 

62 

65 

64 

63 

65 

66 

53 

63 

66 

66 

66 

67 

63 

76 

62 

.9 

CODEN 

MAX 

79 

79 

79 

81 

81 

82 

64 

67 

85 

82 

79 

81 

84 

86 

79 

95 

34 

95 

35 

87 

83 

85 

95 

85 

83 

94 

86 

84 

87 

91 

90 

8  3 

•  8 

MIN 

55 

67 

62 

62 

63 

67 

67 

70 

62 

59 

59 

62 

57 

60 

6  i 

59 

60 

59 

60 

60 

60 

62 

63 

62 

6 1 

6  3 

62 

65 

69 

70 

69 

62 

.4 

DRUPHIN  ISLRNO  2 

MAX 

79 

77 

76 

81 

76 

91 

92 

85 

86 

84 

79 

77 

77 

82 

83 

84 

85 

92 

82 

94 

34 

94 

83 

84 

95 

95 

83 

87 

85 

99 

90 

82 

.7 

MIN 

68 

71 

70 

67 

69 

70 

72 

74 

68 

63 

65 

69 

66 

70 

69 

70 

72 

72 

70 

71 

71 

73 

70 

71 

69 

73 

71 

63 

75 

77 

77 

70 

.4 

FfilRHOPE  2  NE 

MAX 

81 

83 

73 

76 

93 

94 

95 

84 

87 

85 

82 

82 

83 

85 

85 

94 

67 

97 

35 

88 

88 

88 

88 

87 

98 

97 

c4 

38 

84 

89 

92 

85 

.0 

MIN 

53 

54 

67 

61 

62 

65 

65 

66 

53 

57 

62 

62 

57 

59 

63 

60 

61 

60 

61 

60 

62 

64 

64 

64 

62 

63 

64 

64 

57 

72 

69 

62 

.4 

HOBILE  HSO  BP 

MAX 

62 

71 

79 

82 

63 

63 

86 

99 

84 

91 

82 

82 

65 

84 

86 

86 

86 

97 

39 

91 

85 

97 

88 

87 

96 

94 

89 

90 

89 

95 

93 

85 

.6 

MIN 

59 

70 

67 

64 

66 

67 

66 

68 

66 

59 

54 

64 

61 

63 

54 

65 

64 

63 

64 

65 

65 

66 

66 

67 

64 

67 

67 

67 

71 

74 

68 

65 

.5 

R0BERI5DBLE 

MAX 

84 

82 

76 

79 

93 

34 

84 

86 

90 

85 

84 

92 

65 

36 

95 

98 

90 

66 

90 

90 

91 

97 

87 

92 

89 

87 

83 

38 

90 

88 

93 

86 

.3 

MIN 

52 

53 

66 

61 

60 

62 

64 

65 

64 

56 

56 

52 

57 

57 

68 

60 

60 

61 

61 

61 

61 

63 

64 

64 

62 

62 

65 

65 

67 

68 

70 

61 

.5 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

nnt  1977 


X 

DAY  OF  MONTH 

o 

STOI ION 

a. 
o 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

12 

13 

11 

IS 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

<r 

K 
(T 

AUBURN  BCRONOrlY  FnRn 

1  IN  < 

2 

niN 

95 

95 

93 

94 

96 

99 

100 

98 

97 

87 

90 

93 

92 

96 

92 

97 

99 

99 

99 

103 

99 

99 

87 

87 
68 

77 
66 

83 
69 

91 
68 

85 
72 

90 
7  \ 

92 
74 

86 
72 

93.2 
69.1 

4 

MUX 
M|N 

90 

72 

91 
72 

89 

71 

90 
72 

92 
72 

94 

73 

95 
74 

94 

76 

93 
74 

85 
64 

86 
63 

89 

65 

88 
67 

92 
69 

86 
71 

92 
74 

94 

73 

95 
75 

95 
76 

97 
77 

94 

76 

96 
75 

86 
72 

85 
69 

77 
70 

Bl 
71 

SB 

70 

82 
72 

85 
73 

87 
76 

84 

73 

89.4 

■  71  .8 

8 

hRX 
fllN 

82 
73 

83 

72 

83 
73 

83 

73 

85 

73 

87 
74 

88 

76 

97 
77 

85 
74 

81 

66 

80 
65 

82 
67 

82 
70 

85 
71 

81 
71 

85 
74 

86 
74 

87 
76 

88 
76 

90 
77 

88 
77 

89 
76 

81 

72 

81 

70 

75 
71 

78 
71 

Bl 

71 

77 
72 

79 
72 

82 

76 

78 

73 

83  .5 
72.7 

BREHION  3  ENE 

1  IN  1 

IBARE  GROUND  1 

i 

nnx 

M  1  N 

92 
65 

90 
66 

83 
69 

83 
67 

94 

67 

95 
69 

92 
73 

92 
76 

92 
70 

88 
64 

89 
64 

89 
69 

92 
69 

94 

69 

92 
69 

94 

69 

96 
73 

94 

73 

94 

73 

98 
69 

98 
75 

94 

76 

92 
74 

95 
74 

92 
75 

88 
74 

90 
73 

92 
73 

85 
73 

89 

73 

97 
73 

91  .8 
70  .8 

MEflOLnNO 

1  INI 

4 

nnx 

M  I  N 

88 
65 

89 
68 

88 
71 

89 
72 

88 
63 

91 
75 

95 
75 

95 
75 

95 
75 

88 
71 

88 

70 

89 
73 

90 
72 

92 
72 

93 
74 

94 

75 

92 
75 

95 
77 

93 
76 

91 
77 

93 
75 

89 
74 

87 
73 

92 
72 

85 
75 

87 
74 

93 
73 

82 
73 

84 

72 

89 
75 

90 
75 

90.1 
73  .0 

nflRION  JCI  2NE 

1  INI 

4 

MOX 
M  1  N 

84 

66 

82 
68 

75 
67 

75 
69 

81 
67 

87 
68 

88 
69 

88 

72 

91 
74 

88 
68 

85 
69 

85 
68 

86 
69 

88 
69 

84 

70 

87 
69 

90 
71 

89 
74 

90 
73 

89 
73 

91 

75 

92 

77 

82 
72 

86 
72 

86 
72 

82 
75 

90 
73 

87 
75 

84 
74 

92 
74 

93 
78 

86.4 
71.3 

PI TISVIEH 

1  INI 

4 

USX 

M  IN 

86 
70 

86 
72 

86 
72 

86 
72 

87 
72 

88 
72 

go 

72 

91 
75 

90 
75 

89 
70 

87 
70 

87 
69 

86 
70 

68 
70 

88 
70 

88 
71 

88 
71 

90 
71 

90 
75 

88 

72 

90 

74 

99 
76 

89 
73 

84 

73 

78 

72 

83 
73 

90 
74 

81 
74 

85 
73 

88 

72 

66 
74 

87. 1 
72  .2 

IHORSBT  EXP  STBIION 

1  INI 

4 

MBX 
MIN 

82 
65 

80 
64 

77 
69 

83 
68 

84 

69 

86 
70 

87 
71 

88 
72 

82 
71 

85 
65 

85 
66 

84 

68 

89 
69 

90 
70 

89 
69 

90 
70 

87 
73 

86 
72 

85 
73 

85 
72 

87 
73 

85 
72 

88 
70 

88 

70 

86 
72 

88 
73 

84 

71 

81 
77 

86 
72 

92 
72 

92 
75 

85.9 
70.4 

WINFIELD  2  SH 

1  IN  1 

4 

nfix 

MIN 

85 
64 

85 

65 

76 

67 

73 
66 

75 
66 

84 

68 

87 
70 

90 
70 

94 

70 

B9 
64 

86 
64 

88 
67 

88 

67 

91 
67 

91 
69 

92 
70 

89 
71 

90 
74 

85 
74 

84 

75 

85 
71 

84 

71 

79 
69 

80 
69 

88 
74 

82 
72 

80 

70 

82 
70 

64 

72 

90 
76 

90 
75 

85.4 
69.6 
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EVnPORflTION  RND  WIND 


DAY  OF  MONTH 

STPT ION 

5  (E  o 

5°S 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

g 

g 

1 0 

1  2 

I  3 

1  4 

1  5 

1  6 

I  7 

1  0 

I  9 

ZO 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORIMERN  VflLLE'  01 

HUNISVILLE  HSO  BP 

EVflP 

■  21 

.16 

.18 

.09 

.24 

.28 

.26 

.25 

■  38 

.29 

.30 

.28 

.28 

.2( 

.26 

.24 

.24 

.25 

.31 

.28 

.32 

.28 

.17 

.12 

.10 

.21 

.  16 

.21 

.26 

.38 

7.608 

HIND 

85 

81 

83 

44 

45 

48 

78 

60 

1  30 

128 

63 

48 

48 

34 

32 

36 

47 

37 

42 

39 

87 

109 

50 

49 

35 

39 

72 

41 

28 

41 

84 

1843 

nsx 

86 

80 

78 

ei 

94 

92 

89 

92 

82 

80 

83 

87 

87 

8! 

9( 

91 

9( 

9: 

92 

91 

89 

81 

67 

91 

84 

87 

89 

84 

99 

92 

94 

87.7 

niN 

SO 

62 

63 

65 

6S 

65 

67 

66 

59 

43 

49 

55 

56 

66 

66 

65 

65 

63 

65 

67 

67 

65 

68 

66 

63 

68 

62.2 

•      •  • 

UPPER  PLAINS  03 

H [ NF I  EL  0  2  SH 

t  V 

•  21. 

.  1  2 

.07 

.OE 

.24 

.25 

.26 

.24 

.  37 

.26 

.22 

.2; 

.25 

.2; 

-  27 

.  22 

.2 1 

.27 

.22 

.  3E 

■  2^ 

.  1 5 

- 1  ( 

-  25 

.  1 ; 

.  16 

.21 

.2E 

6.7  1 

■      •  . 

PIEDHONT  PLBTEflU  05 

nuBuRN  noRONonr  fbrh 

EVflP 

■  2' 

.27 

.34 

.25 

.28 

.28 

.29 

.30 

.29 

.41 

.22 

.25 

.25 

.35 

.25 

.31 

.2B 

.30 

.30 

.34 

.29 

.44 

.18 

.23 

.13 

.27 

.23 

.  1  I 

.18 

8.40B 

W  I  NC 

3 1 

3* 

42 

35 

34 

36 

43 

35 

41 

96 

65 

36 

23 

25 

32 

33 

33 

48 

4? 

72 

28 

33 

24 

20 

20 

1 1818 

HBX 

91 

88 

85 

86 

88 

90 

92 

93 

91 

8S 

83 

87 

86 

88 

82 

89 

90 

90 

91 

93 

91 

92 

66 

88 

74 

84 

92 

84 

88 

93 

85 

87.9 

niN 

63 

62 

62 

63 

64 

64 

66 

57 

65 

47 

48 

51 

55 

SB 

58 

62 

62 

65 

65 

65 

65 

65 

63 

63 

63 

64 

66 

67 

66 

70 

67 

62.3 

riRR  T  I  N 

.  1  £ 

•  2C 

•  21 

.2: 

.  1  ^ 

.21 

.2; 

.26 

.22 

.20 

.19 

.12 

.27 

.  1 E 

.2: 

.  16 

.  I S 

.2C 

.25 

.  1 5 

.  2E 

.OE 

•  2'. 

•  1  : 

•  2f 

6  •  1 08 

HI  NO 

25 

25 

3: 

1 02 

22 

24 

3: 

32 

31 

24 

22 

34 

37 

2" 

26 

SE 

57 

8E 

36 

47 

2 1 

2( 

3 1 

26 

1 079 

.   .  . 

PRO  I R 1  £  06 

DEMOPOLIS  LOCH  BNO  DO" 

EVflP 

■  2t 

-25 

.04 

.10 

.14 

.18 

.20 

.21 

.26 

■  2( 

36 

.26 

.09 

.21 

.07 

.18 

.16 

.20 

.23 

.40 

.23 

-32 

.27 

-04 

.32 

.17 

.37 

.16 

.21 

.32 

.26 

6  .75 

HING 

?3 

47 

63 

5B 

40 

40 

23 

19 

46 

96 

72 

44 

27 

17 

15 

24 

18 

24 

24 

23 

28 

35 

53 

39 

60 

36 

36 

36 

22 

16 

28 

1  134 

m?w 

^ ' 

6C 

92 

94 

9' 

87 

9  1 

96 

97 

9( 

106 

60 

CQ 

62 

62 

60 

66 

62 

55 

67 

55 

7[ 

7  1 

72 

UULf  08 

FBIRHOPE  2  NE 

EVflP 

.21 

.24 

.09 

.19 

.21 

-15 

.22 

.23 

.25 

.27 

.18 

.18 

.28 

.20 

.29 

.23 

.24 

.22 

.26 

.26 

.25 

.14 

.22 

.26 

.26 

.18 

.35 

.17 

.23 

.26 

6.72 

HIND 

10 

21 

16 

3 

9 

3 

4 

30 

24 

20 

22 

17 

1 1 

30 

19 

30 

18 

12 

23 

17 

13 

9 

8 

19 

25 

30 

15 

25 

13 

12 

25 

533 

nflx 

95 

95 

73 

86 

95 

99 

95 

97 

99 

95 

90 

91 

89 

91 

89 

93 

97 

96 

93 

98 

98 

97 

90 

95 

92 

93 

92 

98 

93 

100 

98 

93.6 

niN 

60 

59 

66 

65 

65 

66 

69 

69 

65 

58 

60 

60 

63 

63 

66 

64 

64 

64 

64 

65 

55 

69 

65 

65 

66 

66 

67 

68 

70 

72 

72 

65.2 
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STATION  INDEX 


f-^    -r-  /-^  -r    T  /— >  1.  1 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
z 
cr 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVfiT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

0. 

(J 

UJ 

q: 

Q. 

Q- 

a 
lij 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

RBBEVILLE    1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

3 1 

35 

85 

1  7 

465 

7R 

JOHN  S  RICHBURG 

ADDISON 

0063 

0  3 

WINSTON 

2 

34 

!  3 

87 

\  1 

795 

PROF.  PALMER  GOOSEY 

flLBERTfl 

014  0 

07 

W I LCOX 

1 

32 

!  4 

87 

25 

1  75 

70 

(; 

SIDNEY   J  HARDY  JR 

RLBERTVILLE  2  SE 

014  8 

02 

MARSHALL 

1  2 

34 

I  4 

86 

1  0 

114  0 

5P 

5P 

w 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK 

RLEXfiNDER  CITY 

0 1 60 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7fl 

7fl 

M 

HENRY  Q.  OENHAM 

RL ICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

08 

88 

10 

1  35 

7R 

7fl 

H 

W  MORRIS  TAYLOR 

flNORLUSIR   1  NW 

0252 

07 

COV I NGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

242 

8fl 

H 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

RNNISTON  FRR  flP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

5 1 

6  1  1 

M  1  0 

M  I  0 

H 

FED.  flVIRTION  RGENCY 

RRLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

1  3 

500 

7fl 

MRS.  DORR  R.  ORVIS 

fiSHLRND  2  SSE 

0369 

05 

CLAY 

1  1 

3  3 

1  5 

85 

50 

1091 

BP 

6fl 

LOWELL  SMITH 

RTHENS  2 

0395 

0 1 

L I MESTONE 

1  2 

34 

4  8 

86 

59 

720 

9fl 

9n 

l-| 
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STATION  INDEX 


fiLOBRMR 

MAY  1977 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


SELMO 

SUTTLE 

TflLLflDEGR 

THOMPSVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 

THURLOW  DRM 

TONEY 

TROY 

TUSCALOOSA  FAR  RP 
TUSCRLOOSR  OLIVER  DRM 

UNION  SPRINGS  4  S 

UNIONTOUN 

VALLEY  HERD 

VERNON  2  N 

WRDLEY 

WALLACE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  6  W 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 
WETUMPKA 
WHATLEY 
WINFIELD  2  SW 

CLOSED  STATIONS 

FLORENCE 


7366 
7963 
8024 
8178 
8209 
8215 
8259 
8323 
8380 
8385 

8438 
8446 
8459 
8517 
8605 
8637 
8648 
8670 
8673 
8686 

8809 
8859 
8867 
8998 


2971 


01 


DALLAS 

PERRY 

TALLADEGA 

CLARK 

CHILTON 

ELMORE 

MADISON 

PIKE 

TUSCALOOSA 
TUSCRLOOSR 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KRLB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCRMBIR 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LflUDERDRLE 

BIBB 
ELMORE 
CLARKE 
FAYETTE 


LAUDERDALE 


12 


32  25 

32  32 

33  26 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  27 

34  34 

33  48 

33  07 

31  12 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


34  48 


87  00 
87  1  1 

86  05 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 

85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87   1  1 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 

87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


87  41 


147 
145 

555 
405 
680 
288 
750 
580 
169 
152 

460 
265 
1040 
265 
640 
205 
850 
630 
1  10 
457 

500 
190 
170 
468 


578 


6P 
MIO 
7A 

7A 

7fl 
7fl 


IP 


5P 


7R 
7R 
7R 
7A 
6P 
6A 

6A 
MID 

7R 

7R 
7fl 
7R 
7R 
6R 
7R 
7R 
7R 
6A 
IP 

7A 
7A 
7A 
7A 


5P 


H 
H 

CO 


H 

C  H 


7A 


ROBERT  J.  CHRNOLER 
J.  F.  SUTTLE.  JR. 
JOE  WOODARD 
LEROY  GATES 
RUBURN  UN  I  VERS  1 TY 
RLRBRMfl  POWER  CO. 
TVR-506 

THOMRS  J.  DILLRRO 
FED.   RVIRTION  RGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JERRY  COPE 
MRS  J  C  JRCKSON 
C   4   H  LUMBER  COMPRNY 
JOEL  CRMP 
RLRBRMfl  POWER  CO. 
MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 
WALTER  PARKER 
GILBERT  C  YARBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
INACTIVE  10/5/76 

ORA  L  PAPP 

INACTIVE  4/25/76 
MRS  VALMA  G  COLEMAN 
ROBERT  R.  MOORE.  JR. 


CLOSED  4/30/77 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  informallon  roRarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Heather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  ■'HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in     F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     DurinK  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

savini:  time.  STTow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 

For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipitation"  table,     Daily  Temperature  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations:  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  I9'il-1''''0. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 


Auburn  Agronomy  Farm 
Brew ton  3  ENE 
Headland 
Marion  Junction 
Pi  t  tsview 

Thornsby  Exo.  Station 
Winfield  2  SW 


Chesterfield  sandy  loam 


0-2% 


Smithdale  fine  sandy  loam  Bare  0-2% 

Dothan  sandy  loam  Bare  Unknown 

Sumter  Clay  Bare  3-5% 

Izagara  fine  sandy  loam  Bare  Unknown 

Fine  Loamy  Bare  0-2% 

Ora  fine  sandy  loam  Bare  to  Oh 


All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

4     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
4+    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

t     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  tor  detailed 
daily  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data     bulletin       If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference     R  .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

»    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-CULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

s;a?Iofi?stl?y""or"?hi's%?ite°''or?Ll5"c:ntf  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  'Sub- 

of  I^c2l  Climatologlcal  Data     p^ice  20  cents      +hi  ^^M  °"  ^'"^"^''i  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 

,   LiimatoiORical  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above 
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TEMPERflTURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERRTURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GREATEST  TOTRL  PRECIPITATION: 
LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 
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AUBURN  AGRONOMY  FARM 
OAOEVILLE 
HEFL IN 

HIGHTOhCR 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
mflTIN  DAM 
OPEL IKA 

RQCtFORD  2  NNU 

rocr  mills 
thurlou  dam 

UADLEY 


06 


PRAIRIE 
CUBA 

DAYTON    I  N 

DErtSPOLIS  LOCK  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

MAYT^EVILLE 

L IVINGSTON  2  SU 

MARION  6  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MATHEWS  2  N 


1  .OT 
2.3 
2.74 
1.78 


DAY  OF  MONTH 


1    2  3 


5  6 


7    8  9 


10  1112    13  14  15 


1 . 73  .02 


19  20  21    22  23  24  25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


SEE  REFERENCE  NOtES  FOLLOHING  STfillON  INDEX 
4 


DRILY  PRECIPITflTIO 


STflT ION 


niLSTCAO 
MIHTEB  3  nu 

PCQHYVItLE 
PINE  lEvtL 

SUTTLE 

UNION  SPBINGS  4  S 
UARRlOa  L8C«  AND  OAn 


COASTftL    PLfllN  Q 

ABeEVKLE   1  NNW 

ANDALUSIA    1  NU 
ATTBBE 

BEATS  ICE    1  E 

BSANTLET 
BREUTON  3  EME 
BQCUTON  3  SSe 
BOUND  I DOE 
CAftJEN  3  NU 

CHATOM  4  N 
CL A I BOONE 
CLAYTON 

CarPEE  SPRINGS  3  NW 
COTTON TON 

ELBA 

ENTEaPRISe 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA  3 

OEORGIANNA 

GILBERT0h«1 

GREENVILLE 
HEADLAND 

MJGHLAhO  MOfC 

JACitSON 

MNSTON 

L3UISVILLE 

fCLVIH 

NEuren 

OZARK  B  NNW 
PIHE  APPLE 
PITT5VIEU 
RIVER  FALLS 

TMOMASVILLE 
TB8Y 

WALLACE  2  E 
l*ATLEY 


BAY  niNETTE 
CODEH 

DAUPHIN  ISLAND  3 
FAIRHOPE  2  NE 
rOBILE  USO  AP 

ROeCRTSOALE 


DRY  OF  MONTH 


1    2  3 


4    5  6 


10  11  12 


13  14  15 


1  .SO 
.SO  .23 


16  17  1 


.24     .30  .03 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


1 .30 

.  IS 

.13  .37 


SEE  REFEftENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 

5 


DRILY  TEMPERnTURES 


STqj ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
cr 
q: 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

NORTHERN  VRLLETf  01 

ATHENS  2 

niN 

91 
66 

86 
53 

87 
54 

87 
52 

92 
54 

94 
65 

98 
55 

77 
42 

62 
42 

86 
59 

68 
58 

97 
60 

99 
64 

98 
67 

86 
66 

79 
66 

83 
59 

85 
65 

90 
66 

89 
63 

89 
63 

90 
69 

91 
57 

92 
67 

93 
67 

91 
68 

88 
68 

90 
66 

91 
71 

9  1 

68 

89.4 
62.3 

BELLE  MINfl  2  N 

niN 

89 

es 

65 
57 

84 

59 

86 
56 

90 
58 

92 
63 

96 
S6 

77 
45 

81 
47 

86 
56 

88 
58 

96 
66 

97 
66 

97 
67 

78 
68 

77 
69 

61 
69 

85 
66 

88 
68 

88 

69 

86 
66 

90 
67 

90 
68 

91 
68 

92 
67 

92 
70 

88 
67 

91 
67 

92 
71 

9 1 
69 

88.2 
63.6 

FRLKVILLE   1  E 

MAX 
MIN 

89 
58 

84 

52 

84 

52 

85 
50 

89 
54 

92 
62 

95 
51 

73 
40 

76 
46 

83 
55 

86 
58 

95 
64 

95 
67 

93 
65 

85 
66 

80 
65 

80 
66 

65 
65 

88 
65 

88 
66 

91 
66 

91 
70 

94 

68 

95 
68 

96 
69 

95 
72 

91 
67 

92 
72 

93 
70 

94 
69 

88.6 
62.0 

HUNTSVILLE  HSO  flP 

MAX 

niN 

8S 
64 

65 
59 

87 
60 

66 
59 

92 
60 

97 
66 

77 
59 

81 
48 

86 
58 

88 
59 

96 
63 

96 
68 

95 
69 

80 
66 

78 
69 

82 
69 

86 
67 

90 
66 

88 
68 

89 
69 

89 
67 

91 

71 

92 
70 

92 
71 

92 
70 

89 
70 

91 
70 

92 
69 

92 
72 

71 

88.6 
65.7 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

90 
62 

88 
56 

90 
56 

93 
54 

95 
56 

99 
56 

78 
56 

83 
51 

89 
57 

89 
60 

99 
63 

98 
69 

97 
68 

79 
68 

78 
68 

65 
69 

87 
68 

90 
66 

90 
68 

90 
69 

92 
66 

92 
72 

94 
74 

94 

71 

93 
71 

90 
71 

92 
69 

93 
72 

94 
74 

95 
72 

90.5 
65  .2 

MUSCLE  ShOflLS  FOR  OP 

MAX 

niN 

83 
60 

83 
56 

85 
56 

89 
55 

93 
54 

96 
66 

77 
59 

84 
48 

89 
50 

90 
64 

100 
66 

100 
70 

99 
69 

79 
69 

78 
69 

85 
69 

84 

68 

92 
68 

91 
66 

91 

71 

90 

70 

93 
74 

94 

71 

94 

72 

93 
73 

88 

72 

91 

71 

92 
72 

95 
75 

95 
71 

89.6 
66.2 

NEW  MARKET  2 

MAX 

niN 

RED  BOY 

MAX 

niN 

90 
64 

98 
57 

91 
63 

92 
62 

94 

62 

98 
59 

96 
59 

83 
5 1 

95 
56 

96 
67 

96 
70 

93 
64 

79 
69 

85 
70 

67 
70 

90 
68 

89 

90 

93 

92 

95 

95 

95 
71 

90 
69 

93 
70 

94 

71 

95 
70 

92  .  1 
65.7 

RUSSELLVlLLE  2 

niN 

69 
59 

84 
54 

87 
54 

88 
51 

90 
52 

92 
53 

97 
56 

77 
42 

62 
43 

88 
53 

90 
59 

95 
60 

97 
60 

98 
68 

76 
67 

80 
67 

65 
67 

86 
62 

90 
65 

90 
66 

90 
67 

91 
57 

92 
67 

94 

67 

93 
68 

94 

70 

90 
66 

92 
67 

92 
69 

9  3 
68 

89.5 
61.1 

WfiTERLOO 

MAX 

niN 

RPPPLflCH I  ON 
MOUNTAINS  02 

BESSEMER   3  HSW 

MAX 
MIN 

91 
60 

88 
62 

91 
63 

92 
65 

94 

66 

95 
66 

85 
54 

85 
44 

92 
55 

66 
65 

99 
53 

98 
72 

99 
74 

99 
58 

87 
56 

65 
71 

95 
68 

94 

65 

92 
68 

93 
67 

97 
65 

97 
66 

98 
68 

95 
69 

94 

68 

93 
69 

95 
69 

96 
67 

98 
69 

72 

93.3 
64  .8 

BIRMINGHAM  WSO  OP 

MAX 
MIN 

67 
65 

86 
59 

88 

60 

91 

62 

92 
62 

98 
67 

78 
52 

82 
47 

91 
S3 

91 
66 

98 
65 

99 
71 

99 
69 

88 

73 

86 
72 

86 

72 

95 
70 

91 

71 

92 
68 

93 
72 

96 
71 

96 
72 

98 
73 

96 
70 

96 
70 

92 
73 

95 
71 

96 
77 

94 
74 

73 

92  .2 
67.3 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

89 
61 

68 
59 

90 
60 

69 
51 

69 
56 

98 
66 

96 
57 

72 
47 

95 
46 

96 
S3 

97 
SO 

97 
53 

98 
59 

98 

67 

84 

69 

85 
69 

85 
69 

87 
68 

90 
71 

96 
70 

95 
70 

91 
61 

92 
60 

92 
62 

94 
60 

95 
69 

92 
69 

93 
70 

94 

73 

69 

91.7 
62  .2 

ONEONTO 

MAX 
MIN 

89 
64 

68 
56 

87 
55 

69 
54 

92 
56 

94 
62 

99 
56 

78 
43 

85 
48 

90 
59 

90 
60 

99 
64 

98 
67 

100 
68 

69 
69 

82 
66 

85 
69 

92 
66 

92 
68 

94 

68 

93 
67 

94 

66 

95 
69 

97 
65 

97 
68 

95 
70 

92 
68 

93 
66 

93 
74 

59 

91  .8 
63.5 

SOINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

91 
65 

67 
54 

90 
60 

91 
S9 

92 
59 

94 

52 

98 
57 

77 
44 

62 
50 

88 
56 

89 
60 

97 
66 

96 
65 

99 
66 

85 
68 

80 
68 

85 
69 

91 
66 

91 
67 

91 
67 

92 
65 

92 
69 

94 
68 

95 
67 

96 
67 

96 
71 

92 
65 

94 
68 

94 

71 

94 

67 

91  .2 

63.6 

SOND  MT  SUBSTO  OU 

MAX 
MIN 

86 
54 

63 
56 

62 
57 

84 

63 

88 
61 

68 
65 

93 
55 

74 
43 

79 
48 

83 
50 

83 
57 

93 
69 

95 
65 

95 
66 

63 
66 

76 
68 

81 
68 

84 
68 

86 
69 

88 
66 

88 
65 

86 
68 

90 
67 

90 
67 

91 
67 

92 
70 

88 
68 

90 
71 

91 
71 

90 
68 

86  .7 
63.7 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

91 

62 

67 
53 

86 
53 

87 
53 

90 
53 

90 
60 

96 
55 

77 
41 

80 
45 

86 
49 

86 
53 

96 
60 

96 
65 

97 
68 

64 

66 

60 
66 

85 
68 

85 
53 

92 
64 

92 
65 

91 
66 

91 

66 

93 
66 

95 
65 

95 
67 

95 
68 

92 
69 

93 
66 

91 
68 

94 

68 

89  .8 
61  . 1 

VOLLEY  HEAD 

MAX 
MIN 

86 
59 

83 
51 

81 
53 

63 
SI 

66 
55 

86 
59 

92 
48 

72 
39 

72 
45 

81 
45 

81 
49 

90 
56 

91 
61 

94 

65 

81 
61 

76 
65 

82 
61 

83 
55 

87 
66 

88 
66 

88 
62 

86 
64 

89 
66 

90 
63 

90 
65 

91 
69 

85 
65 

89 
63 

90 
55 

89 
66 

85  .5 
58.9 

UPPER  PLO I NS  03 

OL I CE  V  I L  L  E 

MIN 

88 
63 

89 
57 

92 
62 

94 
64 

95 
59 

96 
64 

100 
61 

83 
47 

81 
S3 

94 
59 

97 
68 

101 
71 

100 
66 

99 
66 

68 
70 

92 
69 

94 

70 

95 
69 

97 
70 

94 
68 

95 
70 

97 
70 

98 
70 

99 
72 

99 
69 

97 
72 

98 
70 

97 
73 

99 
72 

98 
70 

94  .9 

66.3 

BONKHEOD  LOCK  ONO  DOM 

MIN 

92 
68 

93 
60 

91 
62 

93 
62 

95 
61 

98 
63 

98 
61 

81 
52 

86 
52 

93 
58 

95 
59 

99 
55 

99 
74 

99 

72 

91 
74 

87 
60 

92 
70 

94 

71 

93 
70 

92 
70 

93 
72 

96 
72 

97 
74 

100 
69 

99 
71 

94 

70 

74 

96 
74 

97 
74 

94 

73 

94  .0 
66.9 

CENTREVlLLE  WSMO 

MAX 
MIN 

87 
66 

92 
58 

91 
62 

92 
64 

94 

60 

97 
64 

99 
59 

81 
52 

85 
53 

93 
60 

95 
65 

100 
70 

100 
70 

98 
63 

90 
69 

92 
70 

91 
68 

92 
68 

94 

67 

95 
66 

95 
66 

96 
72 

98 
69 

99 
66 

96 
69 

95 
70 

94 

72 

95 
73 

95 
70 

97 
69 

93.9 
65.8 

CL  RN  T  ON 

MIN 

94 

68 

93 
56 

91 
59 

94 

58 

95 
60 

97 
64 

99 
59 

83 
46 

86 
50 

93 
54 

96 
60 

101 
65 

100 
72 

99 
68 

95 
71 

94 

70 

93 
67 

95 
67 

93 
66 

96 
66 

93 
69 

97 
70 

94 

70 

98 
67 

95 
69 

95 
71 

93 
74 

94 

73 

94 
74 

96 
68 

94  .5 
65.0 

DOUBLE  SPRINGS 

MIN 

88 
63 

86 
56 

86 
59 

87 
57 

92 
58 

94 

67 

96 
55 

75 
48 

83 
52 

89 
61 

88 

60 

98 
63 

98 
67 

97 
67 

81 

67 

79 
69 

84 

70 

69 

55 

90 
67 

90 
66 

69 
68 

93 
71 

93 
69 

95 
67 

95 
67 

92 
68 

93 
70 

91 
59 

93 
70 

95 
69 

90.0 
64.2 

FfiYETTE 

MAX 
MIN 

93 

90 

91 

93 

96 

98 

79 

86 

93 

92 

100 

101 

97 

68 

63 

90 

91 

94 

94 

95 

98 

99 

99 

98 

94 

92 

93.2 

HflLEYVlLLE  3  NE 

MAX 
MIN 

89 
60 

66 

55 

67 
56 

91 
56 

93 
60 

97 
61 

93 
54 

82 
46 

88 

91 
58 

97 
64 

90 
62 

89 
65 

69 
64 

86 

65 

91 
57 

92 
69 

93 
66 

94 

65 

94 

65 

91 
67 

92 
65 

93 
68 

93 
70 

95 
65 

91.1 
62.0 

HflM 1 L  TON  3  S 

MIN 

90 
59 

85 
52 

87 
S3 

69 
53 

91 
53 

93 
53 

98 
56 

78 
42 

84 
42 

91 
46 

95 
57 

98 
61 

98 
64 

98 
66 

81 
67 

80 
67 

90 
67 

87 
64 

90 
64 

91 
64 

92 
54 

94 

66 

94 

66 

96 
66 

97 
65 

94 

65 

91 
64 

94 
64 

94 

67 

96 
65 

91  .2 
60.  1 

JASPER  4  N 

MIN 

87 
63 

88 
55 

89 
57 

69 
58 

94 

65 

97 
65 

92 

57 

81 
44 

85 
49 

91 
52 

96 
61 

99 
64 

96 
67 

94 
58 

81 
69 

85 
69 

86 
70 

86 
69 

88 

70 

90 
66 

93 
67 

98 
70 

97 
68 

97 
67 

97 
67 

92 
68 

96 
65 

97 
70 

97 
70 

98 
67 

92  .  1 
63.9 

rKH  t  1  V 1 LL t 

MIN 

Tunocav   rvD  ctqtiali 
1 HUKSDT    t          3 1 H 1  1  UN 

MIN 

90 
71 

90 
61 

92 
62 

94 

63 

95 
61 

98 
68 

95 
59 

85 
50 

91 
57 

94 

62 

99 
65 

97 
75 

96 
70 

95 
68 

97 
72 

89 

71 

94 

67 

91 
61 

93 
67 

93 
67 

95 
71 

97 
70 

97 
71 

95 
67 

94 

70 

93 
73 

93 
73 

94 

72 

95 
72 

92 
69 

93.6 
66.8 

TUSCflLOOSB  FHfi  RP 

MAX 
MIN 

91 
66 

90 
57 

92 
62 

94 

60 

96 
60 

100 
67 

81 

55 

84 
47 

93 
52 

96 
63 

100 
65 

98 
73 

98 
70 

86 
67 

66 
71 

90 
71 

91 
71 

93 
69 

90 
69 

90 
68 

95 
70 

95 
72 

96 
71 

94 

70 

95 
70 

92 
74 

95 
71 

97 
75 

95 
65 

94 

72 

93.0 
66  .4 

TUSCSLOOSB  OLIVER  Ofln 

MAX 
MIN 

89 

57 

89 
59 

90 
60 

92 
60 

94 

61 

95 
6 1 

98 
60 

78 
49 

85 
51 

93 
58 

96 
61 

100 
66 

96 
74 

95 
68 

88 
68 

88 
71 

90 
70 

90 
70 

90 
67 

96 
69 

90 
69 

94 

72 

93 
72 

98 
71 

95 
70 

95 
71 

93 
73 

95 
73 

99 
71 

95 
71 

92.6 
66.2 

VERNON  2  N 

MAX 
MIN 

91 
61 

87 
51 

69 
58 

90 
55 

94 

55 

95 
60 

99 
58 

79 
41 

84 
47 

92 
57 

95 
64 

99 
67 

99 
69 

98 
67 

84 

57 

84 

67 

90 
66 

90 
65 

94 

68 

92 
64 

92 
66 

95 
66 

97 
65 

97 
67 

97 
66 

96 
69 

95 
65 

96 
67 

96 
69 

95 
66 

92  .7 
62.5 

HINFIELO  2  SU 

MAX 
MIN 

90 
62 

65 
54 

87 
56 

89 
56 

90 
53 

93 
56 

98 

57 

77  82 
45  50 

SEE  RE 

90  94 
54  62 

£RENCE 

98 
67 

HOTE 

97     93  84 

67     66  67 

FOLLOHINC 

81  89 
68  69 

iTATION 

92 

65 

INDE 

92 
66 

91 

65 

90 
67 

95 
66 

95 
67 

98 
56 

98 

67 

95 
69 

93 
65 

94 

68 

94 

70 

95 
56 

91  .3 

62.7 

DAILY   TEMPERATURES  — 


DRY   OF  MONTH 

o 
a 

STRT ION 

£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

15 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

CL 

EBSIERN  VRLLET  04 

UNNISTON  FflO  BP 

MAX 

91 

85 

88 

94 

96 

99 

78 

85 

90 

86 

98 

98 

100 

89 

85 

86 

93 

90 

93 

94 

92 

98 

95 

96 

98 

91 

94 

95 

93 

98 

92.3 

niN 

66 

58 

58 

60 

63 

63 

S6 

47 

51 

50 

60 

72 

70 

71 

72 

70 

69 

68 

7  1 

59 

68 

70 

69 

71 

70 

70 

69 

70 

72 

71 

68  .8 

CBLERfl  2  SH 

nAX 

93 

93 

90 

97 

97 

100 

92 

92 

95 

94 

100 

100 

98 

99 

94 

93 

96 

96 

95 

9S 

100 

95 

95 

93 

94 

9S 

94 

98 

94 

98 

95. 5 

MIN 

6S 

53 

55 

55 

57 

66 

56 

4  1 

46 

59 

59 

69 

67 

63 

67 

68 

65 

65 

65 

65 

67 

66 

66 

6S 

66 

70 

67 

69 

65 

64 

62  .4 

CENTRE  4  SH 

MAX 

90 

88 

86 

87 

90 

93 

98 

78 

81 

88 

87 

96 

98 

97 

90 

86 

86 

88 

86 

91 

90 

93 

94 

9S 

96 

94 

91 

92 

93 

91 

90.4 

MIN 

65 

57 

58 

56 

60 

65 

58 

44 

51 

53 

56 

68 

68 

68 

69 

68 

67 

69 

68 

69 

65 

69 

68 

69 

70 

73 

67 

69 

72 

69 

64 . 3 

CHILOERSBURC  WIR  PLBNT 

MBX 

92 

89 

96 

95 

97 

99 

99 

85 

93 

93 

100 

100 

100 

98 

92 

89 

96 

96 

95 

95 

97 

99 

99 

99 

97 

97 

98 

98 

98 

95 

95. 9 

MIN 

66 

S6 

S6 

57 

59 

59 

60 

44 

49 

59 

61 

72 

69 

70 

70 

71 

63 

66 

69 

67 

69 

69 

68 

69 

70 

74 

69 

75 

75 

69 

65.2 

GBDSOEN  STEBM  PLBNT 

MAX 

92 

87 

86 

87 

93 

95 

97 

76 

83 

86 

88 

98 

100 

97 

88 

80 

85 

86 

88 

92 

90 

39 

92 

94 

94 

95 

90 

94 

93 

91 

90.3 

MIN 

67 

60 

59 

57 

62 

67 

58 

48 

52 

56 

58 

61 

70 

67 

70 

69 

68 

68 

69 

67 

67 

69 

63 

68 

69 

71 

68 

70 

73 

70 

64.9 

rBLLBDEGB 

MBX 

89 

88 

89 

94 

95 

99 

97 

83 

87 

90 

96 

94 

98 

99 

98 

90 

94 

91 

94 

94 

95 

97 

97 

97 

95 

95 

94 

94 

91 

94 

93.7 

MIN 

63 

54 

55 

56 

57 

59 

60 

42 

58 

62 

52 

60 

68 

70 

72 

66 

64 

63 

68 

67 

66 

65 

55 

65 

65 

65 

76 

70 

73 

65 

63.4 

PIEOnONI  PLBTEBU  05 

BLEXBNOER  ClIY 

MBX 

94 

92 

91 

94 

95 

95 

99 

84 

86 

92 

94 

99 

99 

100 

94 

9  1 

92 

97 

92 

94 

93 

97 

93 

97 

94 

97 

94 

96 

95 

96 

94  .4 

MIN 

66 

65 

58 

59 

60 

65 

56 

49 

50 

58 

60 

67 

69 

68 

70 

70 

66 

63 

66 

65 

70 

70 

63 

70 

58 

70 

63 

70 

7  I 

69 

64  .8 

BSHLBND  2  SSE 

MAX 

88 

87 

84 

86 

89 

91 

94 

76 

81 

88 

36 

94 

94 

95 

89 

85 

85 

92 

90 

90 

88 

92 

92 

92 

90 

91 

83 

90 

90 

87 

88.8 

MIN 

64 

66 

57 

57 

61 

60 

63 

57 

46 

50 

59 

60 

70 

69 

68 

69 

68 

66 

64 

67 

66 

67 

63 

68 

67 

63 

71 

66 

57 

71 

64  .  1 

AUBURN  BGRONOflY  FBRn 

MAX 

89 

69 

87 

89 

91 

92 

95 

80 

82 

90 

90 

94 

95 

96 

93 

92 

92 

93 

90 

94 

93 

96 

97 

96 

96 

93 

93 

94 

93 

93 

91  .9 

MIN 

66 

65 

62 

70 

65 

66 

61 

56 

54 

64 

64 

72 

70 

63 

73 

71 

67 

68 

70 

66 

71 

70 

70 

70 

69 

74 

70 

7  1 

73 

70 

67  .5 

HEFLIN 

MAX 

89 

88 

87 

88 

92 

93 

97 

74 

80 

89 

37 

95 

96 

97 

39 

8  1 

84 

87 

86 

90 

90 

93 

93 

95 

94 

92 

90 

92 

94 

90 

89.8 

MIN 

63 

54 

52 

53 

S3 

59 

54 

40 

44 

48 

55 

70 

66 

67 

69 

69 

64 

67 

65 

67 

65 

67 

65 

67 

68 

66 

65 

67 

69 

66 

61  -6 

LBFBYETIE 

MAX 

94 

91 

93 

97 

97 

100 

94 

86 

94 

94 

100 

97 

99 

94 

92 

93 

95 

98 

94 

92 

95 

96 

95 

95 

95 

94 

96 

95 

97 

94 

94  .9 

MIN 

63 

58 

57 

62 

64 

63 

55 

47 

52 

59 

60 

59 

69 

67 

69 

59 

69 

65 

66 

66 

70 

70 

68 

70 

69 

73 

67 

69 

72 

69 

64  .9 

MBRTIN  OBn 

MAX 

92 

B7 

88 

93 

95 

98 

78 

83 

90 

90 

95 

99 

99 

90 

90 

95 

95 

68 

93 

92 

93 

96 

93 

92 

94 

93 

9S 

94 

94 

92 

92.2 

MIN 

64 

58 

64 

62 

62 

65 

59 

47 

65 

62 

72 

72 

66 

72 

69 

67 

64 

64 

64 

70 

68 

67 

70 

70 

73 

69 

69 

70 

67 

69 

66 . 1 

OPELIKB 

MAX 

91 

91 

89 

90 

92 

93 

97 

81 

83 

91 

91 

97 

97 

97 

94 

92 

92 

94 

92 

97 

94 

98 

92 

97 

96 

97 

93 

96 

86 

96 

92.9 

MIN 

63 

62 

59 

57 

50 

60 

62 

58 

49 

52 

61 

60 

60 

72 

70 

58 

65 

66 

66 

65 

67 

69 

70 

72 

67 

70 

70 

72 

73 

72 

64.6 

ROCKFORO  2  NNW 

MAX 

93 

93 

90 

92 

94 

96 

98 

82 

84 

92 

94 

99 

99 

98 

93 

91 

93 

94 

92 

92 

92 

95 

95 

94 

93 

93 

90 

93 

92 

93 

93.0 

MIN 

66 

57 

58 

59 

60 

61 

55 

47 

55 

59 

64 

64 

71 

67 

69 

67 

65 

65 

64 

64 

67 

68 

66 

65 

68 

69 

69 

69 

71 

66 

63.8 

ROCK  MILLS 

MAX 

91 

92 

69 

92 

94 

94 

97 

81 

85 

92 

92 

98 

96 

99 

93 

90 

90 

96 

39 

92 

92 

95 

97 

96 

95 

96 

93 

94 

94 

93 

92.9 

MIN 

62 

57 

54 

54 

58 

59 

54 

45 

45 

52 

55 

63 

69 

66 

64 

68 

64 

64 

66 

65 

66 

68 

57 

69 

67 

71 

64 

69 

73 

67 

62.2 

PRBIRIE  06 

DBTTON   1  N 

MBX 

89 

91 

93 

94 

94 

95 

98 

84 

86 

93 

96 

100 

100 

98 

90 

94 

93 

95 

96 

93 

95 

97 

99 

100 

100 

93 

97 

93 

96 

97 

95.0 

MIN 

66 

60 

62 

67 

63 

71 

63 

49 

57 

63 

67 

74 

72 

66 

72 

71 

69 

71 

72 

67 

7  1 

72 

70 

69 

70 

75 

75 

74 

69 

70 

68  .0 

OEnOPOLIS  LOCK  AND  DBM 

MBX 

ee 

89 

91 

92 

94 

95 

99 

89 

85 

92 

94 

99 

100 

97 

92 

91 

97 

95 

94 

91 

95 

97 

98 

100 

97 

95 

94 

95 

95 

96 

94  .2 

MIN 

62 

59 

59 

63 

62 

61 

58 

46 

49 

56 

65 

67 

70 

67 

66 

69 

63 

63 

63 

66 

67 

70 

71 

71 

66 

67 

73 

73 

69 

68 

64  .9 

GBINESVILLE 

MBX 

91 

91 

93 

95 

96 

97 

100 

64 

87 

95 

96 

100 

100 

99 

88 

93 

96 

95 

97 

94 

97 

99 

98 

101 

100 

99 

98 

98 

99 

98 

95.8 

MIN 

57 

61 

63 

64 

63 

67 

63 

50 

55 

59 

69 

75 

73 

67 

71 

70 

71 

70 

70 

63 

70 

72 

73 

73 

70 

74 

74 

75 

68 

71 

67.9 

GREENSBORO 

MBX 

91 

93 

95 

95 

97 

100 

94 

67 

95 

97 

101 

101 

99 

89 

95 

96 

92 

96 

97 

94 

97 

97 

97 

95 

97 

95 

95 

97 

97 

96 

95.6 

MIN 

57 

59 

61 

65 

60 

67 

62 

49 

54 

65 

65 

73 

71 

67 

73 

72 

76 

73 

C9 

69 

66 

72 

71 

72 

70 

75 

75 

75 

72 

72 

67  .6 

HAYNEVILLE 

MBX 

95 

85 

82 

92 

98 

95 

98 

90 

85 

93 

95 

95 

100 

98 

96 

94 

96 

94 

93 

93 

92 

96 

95 

98 

98 

97 

98 

95 

92 

98 

94.2 

MIN 

75 

71 

65 

70 

73 

72 

65 

57 

58 

58 

69 

67 

78 

71 

73 

77 

74 

75 

75 

74 

73 

75 

74 

73 

76 

75 

76 

79 

79 

76 

71  .8 

L IVINGSION  2  SH 

MAX 

89 

92 

93 

96 

98 

101 

102 

80 

84 

68 

92 

101 

95 

96 

90 

92 

94 

96 

99 

95 

100 

101 

100 

102 

101 

99 

98 

102 

99 

1 02 

95.9 

MIN 

66 

56 

61 

62 

61 

58 

61 

51 

56 

60 

65 

70 

70 

62 

69 

68 

67 

68 

70 

67 

66 

72 

69 

71 

68 

72 

73 

73 

69 

72 

66 . 1 

tlBRION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

92 

92 

92 

93 

95 

96 

98 

81 

83 

92 

95 

100 

99 

98 

92 

94 

95 

96 

93 

94 

95 

96 

95 

95 

95 

95 

95 

94 

95 

95 

94  .0 

MIN 

67 

60 

60 

62 

62 

62 

62 

50 

SO 

53 

63 

65 

70 

66 

67 

72 

63 

68 

70 

67 

68 

72 

69 

69 

69 

69 

73 

73 

70 

68 

65  .5 

niNTER  3  NH 

MBX 

94 

91 

93 

92 

95 

95 

96 

83 

87 

93 

96 

102 

103 

101 

90 

96 

96 

93 

98 

96 

94 

97 

93 

100 

95 

99 

99 

100 

98 

94 

9S.6 

MIN 

67 

67 

68 

54 

66 

70 

68 

50 

59 

65 

63 

67 

73 

60 

70 

74 

70 

70 

73 

67 

70 

74 

74 

71 

68 

70 

74 

73 

73 

68 

68-4 

nONTGOMERY  HSO  BP 

MAX 

95 

90 

94 

96 

97 

100 

84 

86 

92 

95 

99 

101 

99 

95 

95 

93 

97 

93 

96 

95 

97 

97 

97 

94 

96 

97 

97 

96 

93 

94 

95.0 

MIN 

71 

67 

65 

64 

67 

71 

66 

56 

56 

67 

68 

74 

74 

70 

75 

74 

71 

71 

70 

69 

74 

74 

73 

72 

72 

77 

76 

74 

74 

72 

70.1 

SELMR 

MAX 

89 

88 

91 

95 

95 

98 

88 

78 

89 

68 

93 

100 

99 

94 

93 

93 

89 

84 

81 

92 

95 

95 

92 

36 

94 

93 

94 

97 

97 

95 

92.0 

MIN 

71 

67 

65 

64 

66 

72 

65 

58 

56 

65 

70 

71 

77 

73 

75 

71 

71 

70 

73 

68 

75 

75 

72 

72 

72 

78 

74 

72 

75 

71 

70.1 

UNION  SPRINGS  4  S 

MAX 

93 

93 

93 

92 

92 

96 

98 

86 

86 

92 

93 

98 

98 

96 

95 

96 

96 

94 

92 

91 

92 

96 

95 

93 

97 

96 

96 

96 

97 

95 

94.3 

MIN 

65 

64 

63 

64 

64 

62 

61 

51 

52 

58 

66 

70 

71 

66 

70 

70 

69 

67 

67 

66 

67 

71 

69 

69 

70 

63 

63 

69 

67 

69 

65.8 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NH 

MBX 

90 

91 

89 

92 

94 

95 

97 

82 

67 

92 

95 

99 

100 

97 

97 

95 

94 

90 

91 

90 

87 

92 

92 

92 

90 

92 

88 

89 

88 

86 

91  .8 

MIN 

64 

57 

57 

56 

66 

48 

48 

55 

56 

68 

68 

55 

67 

66 

66 

65 

64 

67 

67 

69 

69 

69 

60 

65 

70 

66 

56 

67 

63.3 

RTHORE 

MBX 

94 

94 

92 

94 

95 

95 

97 

85 

89 

92 

97 

98 

98 

93 

93 

95 

98 

92 

95 

95 

93 

98 

97 

9S 

97 

97 

95 

97 

93 

98 

94  .9 

MIN 

67 

63 

63 

67 

68 

73 

70 

58 

58 

69 

73 

73 

71 

70 

70 

68 

69 

70 

73 

71 

72 

73 

74 

7? 

71 

76 

68 

70 

73 

69 

69  .4 

BEATRICE   I  E 

MBX 

93 

93 

92 

92 

94 

96 

97 

91 

94 

94 

98 

93 

96 

95 

96 

97 

94 

93 

94 

95 

93 

97 

96 

94 

9S 

93 

96 

97 

95 

96 

94.9 

69 

67 

66 

66 

68 

72 

65 

60 

62 

70 

70 

72 

12 

71 

73 

74 

73 

74 

7 1 

70 

70 

73 

74 

74 

74 

73 

75 

74 

76 

74 

70  -7 

BRANTLEY 

MBX 

95 

94 

91 

94 

95 

95 

98 

82 

85 

92 

95 

96 

99 

99 

97 

94 

94 

94 

95 

94 

91 

97 

95 

9S 

94 

95 

94 

95 

92 

95 

94  .0 

MIN 

62 

56 

56 

57 

58 

65 

62 

47 

48 

55 

56 

66 

65 

62 

67 

66 

64 

65 

63 

63 

64 

67 

66 

64 

62 

70 

67 

64 

63 

65 

61  .8 

BREHTON  3  ENE 

MAX 

96 

93 

91 

94 

96 

96 

98 

83 

87 

92 

96 

99 

99 

95 

96 

96 

96 

94 

96 

90 

96 

96 

96 

95 

95 

94 

96 

93 

95 

94.4 

MIN 

66 

61 

60 

62 

6S 

66 

68 

51 

54 

59 

64 

68 

71 

68 

67 

68 

67 

67 

69 

68 

70 

71 

70 

68 

72 

74 

68 

71 

68 

66.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERRTURES 


JUNE 


STRTION 


DRY  OF  MONTH 


10   11  12 


13    14  15 


15    17  18 


19   20  21 


22  23  2i 


25   26  27 


28  29   30  31 


BREUTON  3  SSE 
cnnoEN  3  NM 

CMfllOn   4  N 

CLBYTON 

ENTERPRISE 

EUFPULB  HILDLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITT 

GENEVH  2 

GILBERIOHN 

GREENVILLE 

HERDLBNO 

HIGHLnND  HOHE 

OZfiRK  6  NNW 

PITISVIEH 

THOMBSVILLe 

iRor 

HHBILEY 

GULF  0 
BBT  nlNEITE 
COOEN 

DflUPHlN  ISLBNO  2 
FfllRMOPE  2  NE 
MOBILE  HSO  BP 
ROBERTSOBLE 


91  95 
B3  65 


91  89 
62  66 


92  92 
57  55 


66     62  62 


92  95 
60  60 


93  92  90 
67     63  65 


93  92  94 
6B     67  70 


95  95 
63  52 


91  93 
63  65 


69  90 
67  63 


92  8B  69 
67    65  66 


98  100  101 
58    63  68 


95  97 
62  63 


95  95 
67  66 


91     93  94 

66    68  70 


96  96 
63  61 


63    64  68 


92  94 
63  65 


95  95 
63  63 


95  93 
63  64 


96  96  98 
67     71  71 


91     94  94 


98  96 
62  63 


96  95  97 
67    69  70 


98  100 
59  69 


92  92 
75  77 


92  95 
68  69 


99  D' 
67  47 


98  103  103 
54     70  69 


99  83  87 
61     51  51 


94  9/ 
58  64 


99  99  97 
70    67  66 


100  99  93 
70    66  66 


95  87 
65  52 


96  Bl 

62  57 


66    52  54 


90  93  97 
65     69  73 


98  100 
57  63 


57    64  68 


98  92 
70  69 


97  95 
71  67 


72    68  67 


98  84 

65  55 


93  88 
65  57 


93  95 
65  67 


96  102  101 
68     73  74 


102  100  96 
73    69  66 


100  96  98 
72     69  70 


96  98 
66  63 


94  98  102 
58    65  69 


96  100  100 
66    69  73 


100  101 
59  61 


99  96  95 
70    68  68 


97  96  94 
70     67  69 


86  64  67 
71     57  60 


83  89 

71  72 


88  69 

75  78 


87  92 
51  75 


90  90  89 
77     77  77 


85  90 
60  66 


88  66 
57  57 


91  95  97 
59    67  74 


97  96 
65  66 


96  97  96 
69    67  67 


95  94 

67  68 


92  90  93 
71     67  69 


95  97 
66  65 


68     67  69 


97  95 
69  68 


93  93 
67  66 


92     92  94 

73    60  65 


97  97 
70  70 


96     94  93 


93  95 

67  72 


93  93  90 
72  67 


70    68  69 


95  94 

68  70 


93  93  96 
67     68  69 


99  95 
69  69 


99  98  99 
69    74  69 


97  100  96 
70     70  70 


98  97  96 
73     73  71 


94     97  94 

72     69  67 


96  94  95 
69     69  69 


97  95  95 
72     70  70 


96    97  97 


95  96 

70  70 


95  94 

72  70 


96  97  96 
71     71  70 


95  93 
70  68 


95  98 
69  70 


91  91  92 
74     72  75 


90  90  90 
79     79  60 


93  93  96 
74     74  75 


92  92  93 
73     77  77 


94     94  97 

76     77  77 


98     97  98 


97     98  97 


95  95  95 
68     73  68 


94  94 

66  68 


94  97  95 
69    66  71 


67     72  72 


94  93  94 
68     73  70 


96  95 
76  73 


95  95  95 
69     74  73 


94  94  95 
68     74  73 


96  95  94 
68    59  73 


95  93 
67  73 


96  99 
66  67 


95  97 
71  74 


94  94 

70  70 


96  97  93 
69     74  69 


71     71  68 


96  96 
71  71 


97  96 
72     7  1 


96  93 
74  72 


95  93 
70  73 


95    92  96 

72     72  67 


96  89  95 
70     73  69 


93  93  92 
77     74  72 


93  91 
77  76 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


JUNE  1977 


Ofir  OF  MONTH 


9      10      II      12      13      I'      15      16      n      19      19     20     21      22     23     2t     25     26     27     26     29     30  )l 


nuBuRN  ncKONOnv  form 


I  INI 

2 


BREHION  3  ENE 

I  BARE  GROUND  I 
HEnOLftNO 

nSRION  JCT  ?NE 


TM0R5BT  EXP  STHIION 


WINFIELD  2  SH 


104 

75 


88 
75 


100 
81 


100 
80 


100 
80 


100 
80 


100 
78 


102 
76 


100 
79 


105 
83 


:ee  reference  notes  follohind  stbtion  index 
9 


EVflPORflTION  AND  WIND 


DRY  OF  MONTH 

_, 

STPT ION 

5  (E  o 

2 

g 

g 

1 0 

J  ] 

1 2 

1  3 

1  4 

1 5 

1 6 

1  7 

1 8 

1 9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■     ■  ■ 

NORTHERN   VRLLET  01 
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33 

87 

53 

23 

7A 

7R 

7A 

H 

□  llPliRM     IIMI\/     PVD  CTO 

HUtJUKN    UN  1  V    LAr  o'H 

P  Ol  ^  \/  I  1  1  P     1  P 
rHLiWiLLt    1  t 

2840 

01 

M  n  R  P  Q  M 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7A 

H 

m  UI  M     M     ni  1  M  Q  LI  D  Y 

JUnN    n  UUNHWHI 

p  n  Y  F  T  T  P 
r  H  I  L.  1  It. 

2883 

03 

F  Q  Y  P  T  T  P 
r  H  T  L  1  i  L 

13 

33 

4  I 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

PnPMDM       1  DlQPW 

UUKnHN    J.  uLHLn 

1  UK  1     r  H  T  IN  t 

3043 

02 

n  p    1/  D 1  D 
Ut  iaHLd 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

7A 

c 

PDPl  ODDUCO 

LHKL  rHKr\tK 

FpTcrn  PITY 
r  K 1 OL U    L  I  1  T 

3105 

07 

M  f>  M  D  n  P 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7A 

7A 

H 

MPDDIII         1  QPDPn 

ntrfKlLL    J  DtHKU 

PQnQnCM     QTPQM     Pi  QMT 

3154 

04 

P  T  n  LI  D  u 
t  1  U WH  n 

7 

34 

02 

86 

00 

555 

6A 

6A 

H 

POnCnPM     CTPDM    Pi  dmt 

uHUoUtN    OltHn  rLHNI 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

1  3 

32 

49 

88 

09 

130 

7A 

7A 

H 

MfiCK  C  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

85 

45 

500 

8A 

MRS  GLROYS  MCKENZIE 

RFNFVA  9 

3251 

07 

P,  P  M  P  V  Q 

U  L  IN  C  V  H 

5 

31 

03 

85 

53 

145 

7A 

7A 

RHRPRT    P  RPYNJni 
r\UDLr\i    L  nciiNULUO 

GEORGI ANNA 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7A 

T.   E.  MASON 

GILBERTOWN 

3308 

07 

CHOCTAW 

I  3 

31 

53 

88 

20 

128 

5P 

6P 

H 

ALTON  G.  LAND 

GORGAS 

3430 

03 

WALKER 

2 

33 

39 

87 

12 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


1  1 


STATION  INDEX 


RLflBflMO 
JUNE 


1977 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
cr 
z 

cc 

a 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

z 
o 

cr 

UJ 

_j 

UJ 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

Q- 

cr 

SPECIAL 
(SEE  NOTES! 

L;Kt  t  NodUKU 

3511 

06 

HQI  F 

32 

42 

87 

35 

220 

6P 

bP 

H 

MRS   WII  1  IF    1.  RRRINCTflN 

D  c  c  M  w  y  1  1  c 
IjKt  t  N  V  i  L L t 

35  1  9 

07 

BUTLER 

5 

3 1 

50 

85 

36 

4  30 

5R 

6fl 

c 

H 

rHlJCK   S   HFRRTS  1 1  1 

bUN  1  tr\o  V  1  LLt 

3573 

02 

1  1  n  1  \  o  1 1  n  i_  i_ 

1  2 

34 

20 

86 

1  9 

578 

4  P 

4  P 

H 

RRDIO  STRTION  WGSV 

UUN 1 tKb V 1 LLt    1  VH 

3578 

02 

MRRSHRI  1 

1  1  n  l\      1  1  M  L  l_ 

1  2 

34 

22 

86 

1  7 

605 

L 

T\/fl-7g5 

nHLtiVILLt    5  Nt 

3620 

03 

W  I  N^l  T  flN 

»!  1  l\  O  1  U  I' 

2 

34 

1  6 

87 

35 

950 

5P 

5P 

c 

H 

J  I  M  WALKER 

l-tOMTl    TOM     Q  Q. 

nHn  1  L  I  uiN    J  o 

3645 

0  3 

ilPlRION 

13 

34 

06 

87 

59 

435 

7R 

7  R 

c 

H 

EDDIE  L .  PERRCE 

HflNCEVILLE 

3655 

02 

CULLMRN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

c 

JAMES  E  MC  CRAVY 

HflYNEVlLLE 

3748 

06 

L  U  I'l  '"t  U  L  O 

] 

32 

1  1 

86 

35 

1  70 

8A 

8A 

H 

n  I  X  I  F   S  MfinRFR 

on 1  D  M  n 
nt  HUL  HInU 

3761 

07 

HENRY 

3 1 

2  1 

85 

20 

370 

7  A 

7  A 

flIIRIIRN  UNIVERSITY 

nt r  L  I  N 

3775 

05 

r  1  F  Rl  IR  NF 

3  3 

39 

85 

36 

850 

8R 

8  A 

H 

r  T  T  Y   OF   HFFI  I  N 

n 1 UnLHNU  nUnt 

38 1 6 

07 

FRF  W^HQUI 

3  1 

57 

86 

1  9 

594 

7R 

7  A 

H 

PHflRI  FS    R  PRRTFR 

n 1 Un I U W t  K 

3842 

05 

ri  FRI IRNF 

[  J 

33 

32 

85 

2  4 

1  1  75 

7  A 

QRl  HN    1       n  T  T  ^ 

1-1  n  n  p  c  c 

3899 

0  1 

F  RRNK 1   I  N 
1  r\  n  i"i  i\  i_  I  I"! 

I  3 

34 

20 

87 

55 

840 

7R 

MQRY    N  QVFRY 

MrirVI       IN"  r1¥l_r\l 

nUNIoVlLLC    WOU  Hr 

4  064 

0 1 

[  1  n  u  I  o  u  i"i 

1  2 

34 

39 

86 

4  6 

624 

M  I  D 

M  I  D 

M  I  n 

n  1  L 

c 

H  J 

WDTl     WFflTHFR  "^FRVIPF 

1  n  p  1/  c  M 
JHL  n oUN 

4  193 

07 

n  RRKF 

i„  i_  n  i>  n  i_ 

1  3 

3 1 

30 

87 

54 

220 

8R 

c 

Rl  1  I  FH    PflPFR    I  NP 

JHLnoUNvlLLt 

4209 

04 

CRLHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7R 

c 

MRRY   LOU  WILKERSON 

JASPER   4  N 

4226 

03 

WRLKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7A 

7R 

H 

JRMES  P.  BRITAIN 

JORORN  DRM 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6R 

Ql  OROMP  pnwFR  pn 

1^  I  M  C  T  n  M 

K  1  No  1  UN 

4431 

07 

COFFEE 

1 0 

3  1 

1  4 

86 

1  1 

270 

7R 

FRFR    Ul  UlRPin 

L  Hr  H  T  t  1  It 

4502 

05 

PHPMRFRS 
u  M  n  1  P  u  L  o 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MI'^'^    MQYMIF    1  QNIDRIIM 
IIIOO     MMIMIC  LMIiUivUII 

1  Q  V     n  O  M 

LHT  UHn 

4603 

03 

TH  11  TON 

7 

32 

58 

86 

3 1 

420 

6  A 

Ql  QRPMP    PPIIaIFR  PH 

LEEDS 

4619 

02 

IFFFFRSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7  A 

MR9      MPRY    K  IFF 
iir\0'     iinr\i     i\  •  i_Cl- 

1  C  C  C  Q  1  1  D  r* 

L 1 1  ooUKLj 

4627 

04 

rHFRflKFF 

7 

34 

I  1 

85 

46 

589 

7R 

RllFllS    M  ^FUIFII 

1    T  \/  T  M  P  C  T  n  M     O     C  1  1 

L  1  V  1  NLjo  I  Din  ^  oW 

4798 

06 

SI  IM  T  F  R 

1  3 

32 

35 

88 

1  2 

1  60 

7  A 

7R 

H 

R       R       lA!lllIQMc;nM  IR 

LUUIbVILLt 

4884 

07 

RRRRnilR 

u  n  r\  U  U  U  1% 

3  I 

4  7 

85 

33 

4  80 

8R 

inHM    R  QRD 
juniN    D>  nr\u 

nHK 1  UN    D  Nt 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

1 6 

173 

7R 

c 

MARION  FISH  HRTCHERY 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

5121 

06 

DRLLRS 

3 

32 

28 

87 

13 

200 

7R 

7R 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

MRRTIN  DflM 

5140 

05 

ELMORE 

J  1 

32 

40 

85 

55 

BP 

6P 

6P 

H 

Ql  QRQMQ    PnUFP  m 

nHlntWo   (1  N 

5172 

06 

MflNTP.nMFRY 

J  [ 

32 

1 8 

86 

0  1 

1  80 

7R 

niQMF   TQYi  np 

n t L V  IN 

5354 

07 

r  Hfir  T  fl  w 

1  3 

3  1 

56 

88 

27 

350 

7R 

FRMFC.T    H  IQMD 

M  T  nLlQ  V 

n 1 UWH  T 

5397 

06 

Rill  1  nr  K 

4 

32 

04 

85 

3  1 

490 

c 

HLriALU    0  •  nUnllO 

Mil   C  T  C  Q  n 

n I L  0 1 t HU 

5439 

06 

MRP  RN 

1  \ 

32 

27 

85 

54 

2  0  1 

8fl 

IQMFc;    Q    Mr  TWMIC^ 

MIMTCD      O  Kill 

n  1  N 1 t K   5  NW 

5449 

06 

riRI  1  RS 

u  n  i_  i_  n  %j 

\ 

32 

06 

87 

02 

370 

7A 

7R 

H 

NFMPY      1  YQTFQ 
nLlirAi     J.  InltO 

n 1 1 LntLL  UHn 

5465 

03 

r  H  T  1  T  RNI 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6fl 

Ql  QRQMQ    PnUFR  PH 

nUtJ  1  L t    WoU  Hr 

5478 

08 

MOB  I LE 

g 

30 

4  I 

88 

1  5 

2  1  1 

M  1  D 

M  I  D 

c 

HJ 

WQTI      IaIFQTWFR  c;fRUIPF 
IN  MIL    WLnlntn  OtKViLt 

rtUN  1  t  VHL  L  U 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7A 

MURICE  P  JETER  JR 

MONTGOMERY   W50  RP 

R 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86 

24 

221 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MOULTON 

5625 

01 

1 RWRFNCF 

1  2 

34 

28 

87 

18 

628 

c 

r   r  MfiMTrnMPRY 

L     L  llUINIuUMtrxi 

nuUL 1  UN  ^ 

5635 

0 1 

1 RWRFNFF 

l_rii"(i\i_  lit.  I_ 

1  2 

34 

29 

87 

1 8 

645 

6P 

6P 

H 

1  n  M  M     M     K  F  1    1    F  Y 
JUniN     IN  nLLLtT 

MiiCf~i  c    cunm  c  cnn 
nUoLLt    onUHLo   r HH 

RP 

5749 

0 1 

rni  RFRT 

1  2 

34 

45 

87 

37 

540 

M  I  D 

M  I  D 

H 

FFD        D\/IQTiriM  DrCMPY 

NEW  MARKET  2 

5867 

0 1 

MRn  T  sriN 

1 2 

34 

55 

86 

27 

5P 

5P 

H 

n  .    WHTNt    riL  iHKLtN 

NEWTON 

5875 

07 

DRL  E 

3 1 

20 

85 

37 

«i  DU 

7R 

LnHKLtb    K  tJKHLnlNb 

ONEONTPI 

6121 

02 

Rl  ni  IMT 

O  1-  U  U  IN  1 

2 

33 

57 

86 

29 

o  /  u 

7R 

7R 

H 

LUNNit    K.  NUKKlb 

OPEL IKfi 

6129 

05 

LEE 

J  J 

32 

38 

85 

23 

/  o  u 

8A 

8R 

H 

Donin   CTDTir>M    ii  lun 
KHUlU    bIHIlUN  WJnU 

OZflRK  6  NNW 

52 1 8 

07 

DALE 

3  1 

3  I 

85 

4  I 

470 

5P 

5P 

H 

LnHKLtb    n.  LHKKULL 

PRINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JRCKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

c 

TVfl-69 

PRLflERDRLE  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

46 

86 

40 

798 

7A 

GEORGE   T.  POSEY 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

0  u  u 

5A 

MDC     C\/Cl    VM     M        Clll    1  CD 

"Kb    tvtLYN    n.    ruL.  LtK 

PETERMRN 

6370 

07 

MONROE 

3  1 

35 

87 

1  6 

1 

I  y  0 

c 

nKb.    niNIH  tUUlNb 

PICKENSVILLE 

64  14 

03 

P I r  K  F  NS 
r  I  L  r\  L.  IN  o 

1  3 

33 

I  4 

88 

1  7 

1  DO 

7A 

MDC      PDDPC  flMCni 

rlKb   LrKHLt  UNLHL 

PINE  RPPLE 

64  36 

07 

W I LCOX 

3  1 

53 

87 

00 

7A 

MDC        CwP     D  Dnv 

nKb-    tvH    K.  KHY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

32 

04 

86 

04 

ODD 

7A 

MDC        CMO     P  Dnill 

riKb.    tNH   L"  rHUL 

PITTSVIEW 

650  1 

07 

RUSSFI  1 

'  '      O  \J  l_  l_  l_ 

4 

32 

I  I 

85 

1  0 

J  o  u 

7A 

7A 

GH 

r  KHN  r\    1  U  KN  t  K 

PLRNTERSVILLE  2  SSE 

6508 

0  3 

fi  1  IT  fl  1 1  P.  fi 

1 
1 

32 

37 

86 

54 

'>  "5  n 

7R 

JHnLo  E  r I SCHER 

PRRTTVILLE 

664  0 

03 

RUTRUGA 

1 

32 

29 

86 

29 

9  Qc: 

8A 

8R 

KHUlU   blHIIUN  WrXL 

RED  BRY 

6805 

01 

FRANKLIN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

WRMG  RADIO  STATION 

REFORM  2  E 

6847 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

87 

59 

271 

7A 

RAIFORD  C  MC  COOL 

RIVER  FRLLS 

6937 

07 

COV I NGTON 

g 

3 1 

2 1 

86 

32 

1  on 

7  A 

II    p    i-inoDci  cnki 
W   L  nHKKtLbUN 

RIVER  FRLLS  2  NE 

6942 

07 

rnviNGTnN 

g 

31 

22 

86 

31 

1  3  U 

c 

HLHdHMH  ELECTRIC  COOP 

ROBERTSDRLE 

6988 

08 

R Ai  nw  1  N 

g 

30 

34 

87 

44 

I  Do 

6R 

6A 

H 

JUHN  A   LRbb I T  TtR 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

14 

p;7n 

7R 

7A 

H 

PUDDI    CC      M  MPCIICM 

LnHKLtb    W.  nLtWtN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

1  HO 

6fl 

6A 

H 

JUHN    1  .    bR I LE Y 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKL  I  N 

1  2 

34 

31 

87 

44 

O  0  u 

7R 

7A 

H 

DPniP     CTPTIPM  iijiijO 

KHUlU   blHlIUN  WWWR 

SflINT  BERNRRD 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34 

10 

86 

49 

R  09 
O  U  ^ 

7R 

MID 

H 

bl  .   DtKNHKU  COLLEGE 

SRND  MT  SUBSTR  RU 

7207 

02 

DE  KALB 

12 

34 

17 

85 

58 

1  195 

6P 

6P 

H 

SAND  MTN  SUBSTATION 

SRYRE 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

43 

86 

58 

304 

7A 

MIRRM  W  PRIDMORE 

SCOTTSBORO 

7304 

02 

JRCKSON 

12 

34 

41 

86 

03 

615 

7R 

7A 

H 

RRDIO  STRTION  WCRI 

SELMR 

7366 

06 

DALLAS 

1 

32 

25 

87 

00 

147 

5P 

7A 

H 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SUTTLE 

7963 

06 

PERRY 

3 

32 

32 

87 

1  1 

145 

7A 

J.  F.  SUTTLE.  JR. 

SEE  REFlRENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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SmTION  INDEX 


PLflBRMFl 
JUNE 


1977 


STflTION 


COUNTY 


OBSERVfiT ION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


TflLLRDEGfl 

THOMRSVILLE 

THORSBY  EXP  STfiTION 

THURLOW  DfiM 

TONEY 

TROY 

TUSCflLOOSfl  FAR  flP 
TUSCflLOOSfl  OLIVER  DPIM 
UNION  SPRINGS  4  S 
UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD 

VERNON  2  N 

WROLEY 

WRLLRCE  2  E 

WRLNUT  GROVE 

WRRRIOR  5  W 

WARRIOR  LOCK  RND  DAM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHATLEY 
WINFIELO  2  SW 


8024 
8178 
8209 
8215 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 

8469 
8517 
8605 
8637 
8648 
8670 
8673 
8686 
8809 
8859 

8867 
8998 


TALLADEGA 

CLARK 

CHILTON 

ELMORE 

MADISON 

PIKE 

TUSCALOOSA 
TUSCALOOSA 
BULLOCK 
PERRY 

DE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 
FAYETTE 


33  26 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  27 

34  34 

33  48 

33  07 

31  12 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 

31  39 

33  55 


86  05 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 

85  37 

88  07 

85  34 
87  1  1 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


555 
405 
680 
288 
750 
580 
169 
152 
460 
265 

1040 
265 
540 
205 
850 
630 
1  10 
457 
500 
190 

170 
468 


6P 
MID 
7A 
7A 


IP 


7A 
7A 
6P 
6A 

6R 
MID 
7fi 
7fl 
7R 

7A 
7A 
BA 
7A 
7A 
7A 
6A 
IP 
7A 
7fl 

70 
7A 


H 

C  H 
CG 


H 

C  H 


7A 


JOE  WOODARO 
LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWER  CO. 
TVR-506 

THOMAS  J.  OILLARD 
FED.   AVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JERRY  COPE 
MRS  J  C  JACKSON 

C  4  H  LUMBER  COMPANY 
JOEL  CAMP 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 
WALTER  PARKER 
GILBERT  C  YARBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 

INACTIVE  lO/S/76 
ORR  L  PAPP 

INACTIVE  4/25/76 

MRS  VALMA  G  COLEMAN 
ROBERT  A.   MOORE.  JR. 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
1  3 


LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


ALABAMA 


Temperature 


Precipitation 


No.  ol  Days 


Q  o 

i  t 


*     •  • 

NOVEMBER  197* 


SAINT  BERNARD 


*      *  * 

JANUARY  1977 


BREMTQN  3  SSE 


•      •  • 

FEBRUARY  1977 


•      •  * 

MARCH  1977 


HAYNEVILLE 
SAINT  BERNARD 


«      •  • 

APRIL  1977 


55. 7M 


34.5 


60, IM 


67.9 


79. 7M 


26.7 


29.5 


29. 9M 


41. 2H 


S.3 


71 


71 


26 


30 


19 


712 


707 


562 


25     0      2.02    -  2.37 


20    0      3.19  .63 


.77 


2.00 


28 


*9.SM 


4.2 


1.7 


23+ 


0  2.63! 


0  0 

6    0     12.14  5.97 


17 


35 


0|    0     0       3.91  .65 


2.42 
2.93 


2.84 


See  Reierence  Notes  Following  Station 

A-1 


Index 


•     •  • 

NOVEMBER  1976 
SAtNT  BERNARD 

JANUARY  1977 
BREHTON  3  SSE 

PEBRUARr  1977 
RED  BAY 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


±1 


7      8  9 


Day  ol  Month 
13  I  14  I  IS 


16     17  18 


:>c  31 


1977 


MARION  6  NE 
SAINT  BERNARD 


2<*Z     ,0*  .to 
1.35  1,07 
'7  2.93 


APRIL  1977 


.OA  1.73  ,27 
.A6     .33  ,03 


Sm  R«l«r«nc«  NolM  Following  Sutton 
A-2 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 

  AlABAMA 


Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

■sj 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 
< 

•  » 

* 

MAX 
MIN 

NOVEMBER 

MAX 

MIN 

S4INT  BERNARD 

MAX 
MIN 

61 
27 

6* 

30 

67 
28 

67 
2* 

49 
21 

61 
21 

60 
20 

58 

22 

65 
24 

70 
32 

50 
28 

44 
26 

45 
28 

40 
35 

45 
26 

5* 

27 

56 
26 

69 
27 

63 
39 

52 
29 

52 
26 

44 
17 

47 
IB 

60 

2e 

63 
28 

65 
39 

71 
40 

45 
18 

28 

12 

55.7 
26,7 

*  • 

* 

MAX 
MIN 

JANUARY 

1977 

MAX 
MIN 

BREHTON  3  SSE 

MAX 
MIN 

41 
25 

39 
20 

45 
32 

5B 
41 

69 
39 

67 
36 

65 
41 

61 
31 

71 
41 

67 

30 

40 
19 

51 
20 

60 
31 

67 
47 

63 
41 

51 
25 

40 
15 

34 
18 

31 
8 

S3 
16 

54 

19 

58 

20 

59 

33 

59 
46 

53 
27 

60 
22 

63 
43 

70 
42 

61 
27 

41 
20 

44 

30 

54.5 
29.5 

•  * 

« 

MAX 
MIN 

FEBRUARY 

1977 

MAX 
MIN 

RED  BAY 

MAX 
MIN 

»7 
I* 

55 
23 

56 

31 

60 
32 

56 

50 
16 

43 
17 

52 
17 

60 
21 

67 

32 

58 

33 

67 
33 

56 
26 

43 
16 

56 

28 

68 
37 

66 
38 

48 

20 

61 
21 

70 
42 

68 

40 

69 
44 

79 
44 

79 
59 

74 
38 

55 
24 

60.1 
29.9 

•  • 

* 

MAX 
MIN 

MARCM 

1977 

MAX 
MIN 

HAYNEVILLE 

MAX 

MIN 

55 

55 

63 

53 

54 

44 

43 

70 

7* 

78 

80 

72 

80 

75 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

52 
33 

SB 
29 

62 
33 

63 
*B 

66 
37 

60 
37 

50 
32 

56 
28 

68 
30 

69 
33 

68 
50 

69 
57 

67 
39 

73 
38 

79 
40 

80 
44 

67 
44 

71 
48 

80 
48 

69 
42 

65 
45 

57 
38 

56 
28 

67 
30 

70 
38 

76 
40 

78 
43 

81 
57 

69 
57 

72 
57 

84 
52 

67.9 
41.1 

•  t 

« 

MAX 
MIN 

APRIL 

1977 

MAX 
MIN 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

68 
5« 

82 

70 
58 

71 
*7 

70 
35 

68 
42 

84 
48 

85 
44 

87 
46 

88 
47 

88 
46 

88 
47 

89 
47 

90 
47 

87 
50 

85 
55 

88 
65 

84 
55 

74 
59 

70 
61 

77 
52 

76 
54 

67 

72 
40 

77 
38 

82 
50 

84 

61 

79,7 
49.5 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

•  •  « 

NOVEMBER  1976 

SAINT  BERNARD  SNOWFALL 
SN  ON  CND 

•  »  • 

JANUARY  1977 

BREHTON  3  SSE  SNOWFALL 
SN  nN  GND 

.2 

See  Reference  Notes  Foltowing  Stalioa  Index 


REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


,   .  .        ^.  »K«  *-h*c  <itftt«»  mnv  hi»  obtained  bv  writInK  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 

588i"°o?\ra°r;ea?Serre»icl  JJllce'n^r  ?L!"Add"Jon:i%rlc?p»i?!on''5a"'are'contalned  In  the  "HOURI-Y  PRECIPITATION  DATA"  Tor  tils  State. 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  J"  ln<=||«J  »°0 
f„f  Vn  Monthly  deeree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 

S?«c??o„s  entered  In  ?I^«s H^e  tens  o?  degrees.     Resultant  wind  ll  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


sav 
For 

"Evapora 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Hind  table, 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan.  j       «      ,  - 

*ATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground-  table  are  the  water  equivalent  of  snow    sleet,  or  Ice  on  the  ground      Samples  for 
obtainlrig  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office, 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 

Chesterfield  sandy  loam 


Auburn  Agronomy  Farm 
Brew ton  3  ENE 
Headland 
Marion  Junction 
Pittsview 

Thornsby  Exp.  Station 
Winfield  2  SW 


Smithdale  fine  sandy  loam  Bare  0-2% 

Dothan  sandy  loam  Bare  Unknown 

Sumter  Clay  Bare  ni^uL„,n 

Izagara  fine  sandy  loam  Bare 

bIII  2"to  6% 


All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Pi-ecipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦    Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

f     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature'  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

«    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUll     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.S.   for  each  month  are  described  In  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;   40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Ashevllle,  N.  C.   28801.       Attn:  Publications. 
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I  Muscle  ShoalB  FAA  AP  BeUe  Mtna  2  N  O 

/._NQBTHERN./'' VALLE^f 


F.IkvIUc  1  E  j         CuntersvlUe  TVA 

-o-  I  • 

CunterBville  -O"  Sand  Mt  Substa 

i-o 


\AtABAMA 

VaUey  Head  <>/  \  |Q 


Fort^.ynJ    \    90  TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


OTihbee 

Columbus  4  ESE-O- 


BroolcBvllle  Exp  Sta  | 

O  PlckeoBvllle 

|0 


Albertville  2  SE 

^pri=.s     I  APPALACHIAN 

•  / 

l.n  Cl.y  O/ 


r/iouwfAiN 


'alnuf  Grove 


Gadsden  Steam  Plant  ^ 

X — 


Carbon  Hill  P       |  MW\>1  >l  1  r-«l 

=PER  PLAINS  ,„o,.  ."^-'/....irr^ 

<>,e                      '           |co.«.sO  .J  y 
 1   Birmingham  WSO  AP 


o 

Shuqualak 


O  Kipling 


I  Bankhead  Lock  &.  Dam  -CH^ 


I  Brookwood 

Elrod  O  ^Tuscaloosa  FAA  AP 

Tuscaloosa  Oliver  Dam  ' 


71 

Livingston  2 

-o-  I 


^-'Warrior  Lock  &  Dam 


^  .1 


VALLe;Y 


Rock  Mills 
Wftdley  -O 


 -r 


PIEDMON]  _£!^IEA1jL 


1^ 

-O-  Rocklord  2  NNW 


O.BHehell  I 


..11.  0-; 


-t^West  Point 


Perryville  [ 
O 


-o- ' 


Crondall  12  n' 

,     I  Oi 


C  Camden  3  NW  -(> 


 kj  I 


I  Mobile  WSO  AP 


lolls  Lock  &  DsD 


Dnlontowi  ^       Marlon  Junction  2  NE 


BiUingsley'l  SE  I 

«-  o 


VIgotumpk.iO    Tliurlow  DamO  ■ 
Autaueavaie  3  N  I        fV  Wl 

\    o  p„^iiij  ^w.^vDr 

V  _  Milstead 

<V  ',   (».     Mathews  2 


;  r^T-  


Montgomery  WSO  AP 


PRAIRIE 


1^  -o 

I  Highland  Home  ^ 


Beatrice  1  E 

-o-  , 


-n  }  CCAST4L.,  L  J 


.jr^allsOSWer  Fall. 
I    Andalusia  1  NW 


Brundldge  / 




Ol-oulaville 


Abbeville  I  NNW  ^ 

I 
/ 

-O^  Headland  J 


BreHon  3  SSE 

-o- 


Colquitt  2  E  -O 


a 


lii^^lslar 


Milton  Exp  Sta 


\  Pensacola  rAA  AP 


,n  STATION  LEGEND 

O       Daily  Soii  Temperatures 

n       #        3      Precipitation    only   O  Chipley  3 

^  CaryviUe 

0  Precipitation,  storage 

_Q.     ^  Precipitation    0'>d  Temperature 

^     Precipitation,   Temperature  and  evaporation 
Type  of  gage:     Q  Non- recording. 
#  Recording:      3  5o/A  types 

Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of  more 
detailed  meteorological  data. 
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Climatological  Data 
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TEMPERRTURE  AND  PREC I P I T RT I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERRTURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION: 
LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST    1   DAY  PRECIPITATION: 


BRNKHEAO  LOCK  AND  DAM 

2  STATIONS 
CUBA 

MUSCLE  SHOALS  FAR  AP 
DADEVILLE 


107  DATE  08 

56  DHTE  03 
9  .88 

4.31'  ,'^TE  29 


SEP  ''^  ""?^77 


SUPPLEMENTRL  DRTft^'' 


MIND 

1  SPEED  -  fl.P  .H  .  : 

RELflTIVE  HunlDlTT 
fiVERBGES- 
PERCENT 

NUMBER  OF  DATS  HI TH 
PRECIPITfiTION 

PERCENT  OF 
POSSIBLE  SUNSHINE 

r  X 
*~    (t  ° 

O      O  «5 

a  a 
a     V)  v> 

RESULTSNt 

DIRECTION 

RESULTBNT 
SPEED 

fOSTEST 

DIRECI ION  OF 
FflSIESI  MILE 

STSNOfiRO  OF  TIME 

CENTRAL 
00     06     12  18 

^  O 

BIRMINGHRM  USD  RP 

20 

0.9 

5.6 

26 

S 

19  + 

76 

83 

55 

59 

2 

5 

6 

3 

0 

1 

17 

53 

6.3 

HUNTSVILLE  WSO  RP 

18 

I  .2 

7.0 

28  +  + 

12 

1  7 

78 

82 

52 

55 

6 

2 

4 

2 

1 

0 

15 

5.9 

MOBILE  WSO  RP 

18 

1  .4 

5.8 

29  +  + 

3 

09 

88 

90 

61 

72 

6 

4 

8 

1 

3 

0 

22 

6.9 

MONTGOMERY  WSO  RP 

22 

1  .2 

4.0 

33 

SW 

09 

81 

87 

55 

61 

6 

4 

4 

3 

1 

1 

19 

63 

6  .  1 

I  CERTIFY  THRT  THIS  IS  RN  OFFICIAL  PUBLICRTION  OF  THE  NATIONAL  OCEANIC 
AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  AND  IS  COMPILED  FROM  RECORDS  ON  FILE  RT 
THE  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER.  ASHEVILLE.  NORTH  CAROLINA  28801. 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  flLBBBMA 

JUL"  1977 


STRT ION 

TEMPERATURE 

PRECIPITRTION 

i 

1 

2 

- 

f  I 
o  J 

UJ 

UJ 
g 

o 

u, 
O 

s 

i 

a 

NO 

.  OF 
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^  1 

1  s 

; 

5 

g 
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g 
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- 

1 
° 
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Ou, 

s? 

°  S 

-  o 
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o  o 

O  01 

■        ■  ■ 

NORTHERN  VALLEY  01 

PThENS  2 

93 

.4 

67 

.8 

80 

6 

101 

15. 

56 

3 

0 

27 

0 

0 

0 

2 

40 

1  .00 

18 

.0 

0 

6 

1 

1 

BELLE  MINB  2  N 

93 

.6 

68 

.6 

8  1 

1 

102 

15 

61 

3 

0 

27 

0 

0 

0 

.58 

30 

.0 

8 

1 

0 

FBLKVILLE    1  E 

93 

.0 

67 

.6 

80 

3 

103 

9 

58 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

4 

1  1 

1  .55 

15 

.0 

0 

9 

3 

1 
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93 

7 1 

82 

7 
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8 

63 

3 

0 

27 
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0 

0 

3 

41 

0 
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94 

.3 

70 

.0 

82 

2 
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60 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

1 

61 

.75 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 
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94 

.2 

70 

.7 

62 

5 
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0 

0 
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.0 

0 
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0 

0 
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CENTBEVILLE  WSMO 
CL ANTON 
CORDOVA  2  ENE 

DOUBLE  SPRINGS 
ELROO 
FAYETTE 
GORGAS 

WALEYVILIE  3  NE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLE 

PLANTEHSVILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 
REFORM  2  E 
THORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 


EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AP 
CALERA  2  SU 
CENTRE  4  SU 
CHILDERSBURG  UTR  PLA 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 
LECSBURG 
MONTEVALLO 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEOrBNT  PLATEAU  0'. 

ALEXflMOER  CITY 

ASHLAND  2  SSE 

AUBURN  AGRONOrTY  FARM 

OADEvILLE 

HEFL  IN 

MIGWTOtCR 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
mfiTIN  DAM 
OPELIKA 

QOCKFORD  2  mu 
HOCK  MILLS 
THURLOW  DAM 
MfiOLEY 
rfTur^PtA 


PRAIRIE 


OB 


CUBA 

DAYTON  I  N 

OErOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

HAVHEVILLE 
LIVINGSTON  2  SP 
MARION  6  NE 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEWS  2  N 


4. 11 
2.73 


6.02 
3.6 
3.3i 
6.3 


6.5 

3.  40 
e.  4^ 


DRY   OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


31  .30 


.4^  .90 


.39  .36 
.01 
.OS  .06 


.13  I .02 
.10  1 . 7S 
.16  .09 


t.ie  .10 

.60  1.60 
10  2.00 


.20  1.47 


.24  .68 


.66      .20  .47 


.33  1.08  .32 

T       1.22  .47 

.21      .77  .81 

.04     .92  .87 

.29     .4]  .02' 

.23  .20 

.42  .S6 

.77  1.67  .31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INOE< 
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DniLY  PRECIPITATION 


STRT  ION 


MILSTEflO 
HINTCR  3  ttU 

PCQQWILLe 

Pine  LEVEL 

SUTTVE 

UNION  SPRINGS  4  S 
UNISNTOktl 

UARRIOa  LOCK  AND  0AF1 


COASTAL  PLAIN 

AbOEVILLE    1  NHW 
ALBERTA 

ANDALUSIA   1  tiU 
RTTOBC 

BEATRICE    I  E 

BRANTLEY 
BREUTOh  3  ENE 
BREWTON  3  SSE 
BRUNDIOGE 
CArOEH  3  HU 

CHflTOn  4  N 

CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  Z  Hu 
COTTON TON 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUFflULA  WILDLIFE  HEF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA  2 
G£ ORG I ANNA 
OILBERTOun 
GREENVILLE 
HE AOL AND 

HIGHLAND  HOrC 

JACKSON 

MNSTON 

LOUISVILLE 

rtLVirt 

NEbTTON 
OZARK  6  NNM 
PINE  APPLE 
PITTSVIEW 
RIVER  FALLS 

TMOMASVIULE 


GULF 

BAY  MINETTC    3  MNW 

COOEN 

DAUPHIN  ISLAND  2 
FAIRHOPE    2  NE 

rOBILE  WSO  AP 
SOBESTSOALE 


DRY   OF  MONTH 


1     2    3     4    5    5     7    8    9     1 0  I  1  1 2    1 3  14  1 5    1 5  1 7  1 8    19  20  21    22  23  24    25  25  27   28  29  30  31 


.00     .30  .S4 


.46     .61  .07 


.61    1.40  .SO 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 


TOTHL   SNOWFALL  AND  NUMBER   OF  DAYS 
WITH  ONE   INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF   1976  -  1977 


STRT I  ON 

JULY 

RUG  $ 

5EPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MflR 

flPR 

MAY  . 

JUNE 

TOTAL 

TOIOL 
PRECIPIIOTION 

NORTHERN  VOLLEY  01 

ATHENS  2  ; 

jNOWFALL 
IN  ON  GO 

- 

- 

BELLE  MINR  2  N  ; 

jNOWFALL 
IN  ON  GO 

T 

1 .1 

1 . 1 

FALKVILLE   1   E  ' 

SNOWFALL 
IN   flN  GD 

III     U 11  \J\J 

- 

- 

FLORENCE 

SNOWFRLL 

- 

T 

- 

HODGES 

5N0WFRLL 
I  w  n  w  P.  n 

r 

- 

- 

HUNTSVILLE  WSO  AP 

SNOWFALL 

I N  nw  pffi 

I  ll     L*  11  VJU 

.  1 

.9 

T 

1  .0 

MOULTON  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

1  .4 

1 

1  .4 

1 

MUSCLE  SHOALS  FAR  AP 

SNOWFALL 
[    IN  ON  GO 

T 

1  .2 

2 

T 

1  .2 

2 

NEW  MARKET  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

1  .8 

- 

RED  BAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

RUSSELLVILLE  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

W  M  1  c  n  L  u  u 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

- 

- 

APPALACHIAN 

ALBERTVILLE  2  SE 

SNOWFALL 

1   IN  fiN  Gn 

- 

- 

BESSEMER  3  WSW 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

BIRMINGHAM  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

1  .4 

1 

T 

1  .4 

1 

BOAZ 

SNOWFALL 
1    1  w  HM  pn 

T 

T 

T 

T 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
1    I w  nw  pn 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

COLL INSV ILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

FORT  PAYNE 

SNOWFALL 
1     IN    nw  PiD 

[      111     \JI1     u  u 

T 

- 

T 

- 

GARDEN  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .5 

1  .5 

GUNTERSVILLE 

SNOWFALL 
1    I  w  n  w  p  n 

- 

- 

LEEDS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

2.0 

MAGELLR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

ONEONTR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1  .6 

1  .8 
• 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

5 


TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SERSON  OF  1976 


1977 


STflT ION 


PflLMEROflLE  2  W 
SfiINT  BERNARD 
SOND  MT  suBsrn  PU 
SflYRE 

SCOTTSBORO 
VfiLLEY  HERO 
WRRRIOR  6  W 

UPPER  PLAINS  0 
RL ICEVILLE 
RRLEr  3  5 
flUTflUGflVILLE  3  N 
BRNKHERD  LOCK  AND  DAM 
BILLINGSLEY   1  SE 

BROOKWOOO 

CARBON  HILL 

CENTREVILLE  WSnO 

CLRNTON 

COROOVfl  2  ENE 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROD 

FAYETTE 

DORGflS 

HALEYVILLE  3  NE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  0AM 


ALABAMA 


JULY 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFPLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


AUG 


SEPT 


OCT 


NOV 


DEC 


JflN__FEB_  MflR    RPR    MRY  JUNE   TOTRL  p„c'°Pn»„0K 


7.9 
4 

6.Q 


1  .0 

1 

4.5 


1  .0 
4 


5.4 
4 


7.9 
4 


1  .0 

1 

4  .5 


1  .0 
4 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTflL   SNONFflLL   AND  NUMBER   OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF   1976  -  1977 


STflT I  ON 

JULY 

RUG  J 

5EPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JfiN 

FEB 

MflR 

RPR 

MRY  . 

JUNE 

TOTRL 

lOIOL 
PBECIPIIOIION 

PICKENSVILLE  J 

NOWFRLL 
IN  ON  GD 

- 

- 

PLflNTERSVlLLE  2  5SE  S 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

6.0 

6.0 

PRRTTVILLE  S 

jNOWFALL 
IN  ON  GD 

4.0 

4  .0 

REFORM  2  E  ! 

SNOWFALL 
IN  ON  GO 

S.7 

5.7 

THORSBY  EXP  SIRTION  ' 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

- 

- 

TUSCflLOOSfi  Fflfl  fiP 

5N0WFALL 
IN  ON  GD 

T 

4  .0 

3 

T 

4  .0 

3 

TUSCflLOOSfi  OLIVER  DfiM 

5N0WFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

VERNON  2  N 

5N0WFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.3 

2.3 

WEST  BLOCTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

WINFIELO  2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  UN  GD 

1  .3 

I  .  3 

EfiSTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  ERA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

2 

2.0 

2 

CRLERR  2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

3  .0 

CENTRE  4  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

1  .0 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.3 

2.3 

GADSOEN  STEAM  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

JACKSONVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

LEESBURG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

s-o 

5  .0 

MONTEVALLO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

- 

- 

PELL  CITY   1  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SYLACAUGA  4  NE 

SNOWFALL 

I     IN    UiN  bU 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TALLADEGA 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

1 

1  .0 

WALNUT  GROVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

■         ■  « 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

.3 

ASHLAND  2  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

3.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNONFflLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE  'ON  GROUND 


SEPSON  OF   1976  -  1977 


STATION 


fiUBURN  flGRONOriY  FARM 

CAMP  HILL  2  m 

DflOEVILLE 

DELTA 
HEFL  IN 
HIGHTOWER 
JORDAN  Oflfl 
LflFRYETTE 
MRRTIN  Don 
OPEL  IKS 

ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 
THURLOW  DAM 
WADLEY 


RLSBRMR 


PRAIRIE 


06 


CUBA 

DAYTON   I  N 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

HAYNEVILLE 

LIVINGSTON  2  SW 

MARION  6  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MATHEWS  2  N 

MILSTEAD 

MINTER  3  NW 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


JULY 


AUG 


SEPT 


OCT 


NOV 


DEC 


JRN 


S.8 

2 

3.0 

2.0 
3.S 
2.5 

2.8 

1 

5.3 
3.3 


FEB 


3.8 
2.0 
2.1 
5.0 


8.0 
7.0 


6.0 


MflR 


APR 


HflY 


JUNE 


TOTAL 


lOIOL 
PRCCIPItnilON 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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5.8 

2 

3.0 


2.0 
3.5 
2.5 

2.8 

I 

5.3 
3.3 


3.E 
2.0 
2.1 


5.0 

6 


8.0 


6.0 


TOTAL   SNONFflLL   RND  NUMBER  OF  OnYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SERSON  OF   1976  -  1977 


STflT ION 


MONIGOMERY  WSO  fiP 
PERRTVILLE 
PINE  LEVEL 
SELMfi 
SUTILE 

UNION  SPRINGS  4  S 
UNIONTOWN 

WfiRRIOR  LOCK  AND  OHM 

COnSTflL   PLfilN  07 
fiBBEVlLLE    1  NNW 
RLBERTH 

RNDRLUSIfi   1  NW 
flTMORE 

BERTRICE    1  E 
BRRNTLEr 
BREWTON  3  ENE 
BREWTON  3  SSE 
BRUNDIOGE 
CRMDEN  3  NW 
CHRTOM  4  N 
CLAIBORNE 
CLRYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COTTONTON 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUFflULH  WILDLIFE  REF 


JULY 


PlUG 


SEPT 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


OCT 


NOV 


DEC 


JRN 


6.0 

2 

6.5 


FEB 


7  .5 


6.5 


4  .0 


MRR 


APR 


MAY 


JUNE 


ALABAMA 
TOTRL 


TOIOL 
PRECIPlimiON 


6.0 

2 

6.5 

7  .5 
5.8 

7  .5 
4  .5 


6.5 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
10 


STflT ION 


EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

CENEVP  2 

CEORGIRNNfi 

GILBERTOWN 

GREENVILLE 

HEHDLfiND 

HIGHLRNO  HOME 

JACKSON 

KINSrON 

LOUISVILLE 

MELVIN 

NEWTON 

OZRRK  5  NNW 

PINE  APPLE 

PITTSVIEW 

RIVER  FALLS 

THOMRSVILLE 

TROY 

WALLACE  2  E 
WHATLEY 

GULF 

BAY  MINETTE  3  NNW 
CODEN 

DAUPHIN   ISLAND  2 
FAIRHOPE  2  NE 
MOBILE  WSO  AP 


TOTRL   SNONFflLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF   1976  -  1977 


ALABAMB 


08 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


JULY 


AUG 


SEPT 


OCT 


NOV 


DEC 


JflN 


5.0 


6. 


FEB 


7.0 
5.5 


2.8 


4.0 


2.9 


1  .9 
1 


MRR    APR    MAY  JUNE  TOTAL 


5.0 
7.5 
3.5 

6.7 

3.5 


IOI«L 
PRECIPimilON 


7.0 
5.5 


2.8 


4.0 


6.5 


1  .9 

1 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  1 


TOini   SNONFflLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SERSON  OF   1976  -  197-7 


PLOBflMfl 


STflT ION 


ROBERTSORLE 


SNOWFALL 
1    [N  ON  GO 


JULyIrUG  IsEPtIoCT  InOV  IdEC    JflN    FEB    MHR    flPR    nflY  JUNE  TOTAL 


PRECIPITOIION 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPlTION  INDEX 
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DniLY  TEMPERniURES  ~ 


STRT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

H 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

a 

. 

NORIMEHN  VBLLET  01 

BIHENS  2 

MBX 
MIN 

94 

73 

91 
74 

91 
56 

91 
60 

91 
66 

97 
66 

98 
69 

100 
71 

101 
68 

96 
67 

91 
66 

88 
68 

94 

69 

98 
69 

101 
73 

100 
69 

100 
68 

98 

65 

93 

69 

92 
69 

90 
69 

93 
68 

92 
70 

94 

72 

91 
73 

89 
68 

90 
62 

91 
65 

83 
66 

86 
68 

91 
66 

93.4 

67  .8 

BELLE  NINO  2  N 

NBX 
niN 

94 

69 

90 
68 

88 
61 

90 
63 

96 
67 

97 
69 

98 

70 

100 
72 

100 
70 

93 
68 

92 
67 

86 
68 

93 
70 

97 
69 

102 
70 

101 

71 

100 

70 

97 
66 

93 
69 

94 

70 

93 
70 

95 
70 

94 

70 

96 
72 

93 
73 

90 
72 

92 
64 

92 
65 

82 
67 

84 

68 

90 
68 

93.6 
68  .6 

FflLKVlLLE    1  E 

MAX 
MIN 

93 
74 

92 
67 

89 
58 

91 
61 

96 
66 

98 
68 

98 
68 

102 
70 

103 
68 

93 
66 

90 
67 

86 
68 

93 
69 

94 

68 

99 
69 

101 
68 

97 
68 

96 
66 

96 
68 

90 
69 

94 

69 

94 

70 

91 
68 

94 

71 

92 
74 

88 

72 

92 
63 

90 
66 

78 
66 

82 
67 

91 

65 

93.0 
67  .6 

MUNISVTLLE  HSO  OP 

flAX 
MIN 

91 
70 

83 
69 

91 
63 

95 
65 

96 
69 

98 
71 

99 
71 

101 
72 

92 
70 

91 
68 

89 
68 

91 
70 

95 
72 

99 
71 

100 
74 

99 
72 

97 
71 

95 
70 

94 

77 

93 
75 

95 
74 

94 

75 

95 
75 

94 

78 

93 
78 

94 

76 

93 
70 

83 
73 

85 
70 

92 

75 

91 

71 

93.7 
71  .7 

nOULTON  2 

MAX 
MIN 

93 
73 

87 
67 

91 
60 

96 
67 

98 
67 

100 
71 

101 
71 

102 
73 

95 
71 

93 
69 

87 
69 

93 
69 

97 
71 

103 
68 

103 
72 

100 
69 

99 
70 

94 

67 

92 
72 

90 

70 

96 
71 

94 

71 

94 

72 

91 
74 

89 
76 

94 

72 

94 

65 

86 

71 

90 
70 

92 
73 

89 
68 

94.3 

70  .0 

HUSCLE  SHOflLS  FBfl  BP 

MAX 
MIN 

91 
72 

88 
66 

89 
62 

94 

65 

97 
68 

99 

71 

100 
71 

101 
73 

96 

72 

93 
71 

86 

70 

93 
70 

99 

72 

102 

71 

102 
76 

99 
73 

100 
72 

96 
70 

93 

72 

91 
71 

95 
71 

94 

72 

94 

73 

97 
73 

92 
70 

93 
74 

94 

69 

84 

70 

86 
71 

93 

72 

89 

69 

94.2 

70  .7 

RED  Bflr 

MAX 
MIN 

RUSSELLVILLE  2 

MBX 
MIN 

94 

69 

93 
65 

92 
57 

92 
59 

97 
60 

99 
64 

100 
67 

100 
67 

102 
70 

94 

69 

91 
68 

85 
68 

91 
66 

93 
67 

99 
67 

101 
68 

98 
66 

96 
64 

92 
65 

86 

70 

87 
67 

93 
68 

93 
68 

93 
68 

93 
72 

88 

71 

91 
64 

92 
65 

83 

70 

83 
70 

91 
61 

93  .0 
66.5 

HBTERLOO 
■ 

MBX 
MIN 

flPPBLBCHIBN 
nOUNTBINS  02 

8ESSEHER  3  HSU 

MBX 
MIN 

95 
72 

94 
68 

95 
65 

98 
68 

99 
67 

101 
68 

105 
75 

99 
74 

95 
68 

93 
65 

85 
65 

92 
65 

95 

70 

98 
69 

97 
70 

98 
74 

98 
69 

92 
72 

85 
71 

92 
72 

93 
74 

94 

72 

97 
72 

90 
75 

92 
75 

90 
71 

88 

70 

85 
73 

85 
74 

91 
73 

91 
67 

93.6 
70  . 4 

BIRtllNGHan  HSO  BP 

MBX 
MIN 

96 
77 

95 
71 

94 

69 

99 
65 

99 
72 

102 
73 

105 
74 

104 
74 

97 
71 

92 
68 

89 
72 

92 
74 

94 

75 

99 
75 

100 
73 

98 
72 

95 
73 

92 
70 

88 
76 

90 
75 

93 
73 

93 
74 

95 
73 

88 

77 

92 
75 

91 

75 

89 
74 

82 
74 

84 

73 

91 
75 

88 
73 

93.7 
73 . 1 

GUNTERSVILLE 

MBX 
MIN 

95 
75 

92 
69 

89 
64 

96 
65 

97 
73 

98 
74 

101 
75 

101 
69 

95 
69 

94 

67 

93 
71 

94 

71 

97 
73 

101 
68 

98 

71 

100 
72 

95 
68 

96 
70 

96 
66 

96 
67 

99 
71 

94 

71 

94 

72 

92 
73 

88 
70 

91 
67 

91 
69 

77 
68 

88 

71 

93 

71 

94.4 

70  .0 

ONEONTB 

MAX 
MIN 

98 

71 

96 
67 

90 
61 

94 

59 

96 
63 

97 
69 

100 
72 

104 

73 

104 

68 

95 
67 

92 
66 

90 
68 

92 
70 

95 
69 

99 
70 

101 

70 

100 
70 

97 
66 

92 
68 

94 

70 

94 

68 

98 
68 

94 

70 

93 
71 

90 
70 

90 
73 

90 
68 

90 

70 

78 
67 

80 
68 

91 
71 

94  .0 
68  .4 

SBINI  BERNBRD 

MAX 
MIN 

97 
72 

95 
66 

90 
SO 

92 
64 

98 
66 

98 

70 

103 
71 

104 
72 

105 
66 

95 
65 

94 
65 

90 
69 

94 

70 

95 
69 

103 
72 

104 
68 

102 
69 

101 
66 

98 
68 

96 
69 

95 
69 

98 
69 

94 

69 

97 
72 

94 

73 

92 
72 

90 
66 

90 
69 

79 
67 

82 
68 

90 
69 

95.3 
68  .4 

SONO  HT  SUBSTfl  BU 

MAX 
MIN 

90 
72 

90 
66 

86 
57 

89 
61 

94 

67 

94 

70 

98 
69 

99 
72 

100 
68 

94 

66 

91 
65 

69 
70 

68 
69 

93 
71 

97 
70 

100 
70 

98 

69 

94 

65 

90 
69 

90 
69 

91 
68 

93 
70 

91 
69 

91 
73 

87 
64 

89 

72 

87 
64 

88 
64 

74 

65 

82 
66 

90 
70 

91  .2 
67.7 

SC0II5B0R0 

MBX 
MIN 

91 
71 

94 
66 

90 
58 

92 
61 

95 
65 

97 
66 

99 
68 

101 
68 

102 
69 

96 
66 

92 
65 

93 
69 

93 
69 

96 
69 

101 
72 

102 
69 

99 
68 

97 
66 

93 
69 

93 
67 

93 
67 

96 
68 

92 
68 

94 
68 

90 
72 

89 
70 

91 
64 

91 
67 

79 
66 

79 
68 

93 
68 

93.7 
67.3 

VBLLET  HEBD 
■ 

MBX 
MIN 

90 
69 

90 
65 

84 

56 

89 
57 

92 
62 

93 
66 

95 
66 

97 
68 

100 
69 

92 
66 

88 
64 

87 
67 

89 
66 

93 
67 

97 
68 

98 
69 

96 
55 

95 
52 

89 
66 

89 
67 

89 

65 

93 
67 

90 
66 

89 
72 

87 
60 

87 
63 

87 
62 

85 
65 

79 
65 

75 
66 

89 

65 

90.1 
65.3 

UPPER  PLAINS  03 

BLICEVILLE 

MAX 
MIN 

96 
74 

98 

70 

96 
67 

98 
67 

101 
70 

103 
74 

103 
73 

104 

77 

103 
71 

99 
67 

93 
69 

84 

69 

91 
69 

92 
70 

100 
67 

94 

69 

95 
71 

97 
68 

89 
70 

84 

72 

90 
71 

94 

72 

95 
72 

94 
74 

94 

73 

94 

73 

88 
71 

91 
72 

85 
72 

89 
70 

94. S 

70  .8 

BBNRHEBD  LOCK  BNO  DBn 

MAX 
MIN 

96 
73 

95 
73 

98 
70 

97 
70 

103 
70 

104 
71 

106 

73 

107 
75 

103 
74 

98 

67 

94 

67 

BS 
72 

94 

74 

97 
74 

98 
71 

lOI 
71 

98 
73 

97 
71 

96 
72 

87 
72 

94 

73 

95 
69 

95 
74 

96 
73 

90 
75 

90 
73 

92 
72 

93 
75 

86 
71 

86 
72 

91 
74 

95.6 
72 . 1 

CENTREVILLE  HSMO 

MAX 
MIN 

95 
70 

96 
71 

95 
69 

96 
69 

99 
70 

99 
71 

102 
75 

103 
72 

103 
70 

96 
65 

92 
67 

88 
68 

91 
67 

95 
71 

96 
67 

98 
69 

96 
69 

96 
67 

89 

67 

83 
71 

91 
71 

94 

70 

98 
72 

94 

70 

88 

73 

95 
72 

86 

70 

88 

72 

83 
72 

86 
72 

88 
69 

93.5 
69  .9 

CLBN'ON 

MBX 
MIN 

94 

71 

96 
69 

96 
68 

96 
65 

99 
68 

99 
71 

102 
70 

104 

72 

100 
70 

97 
65 

86 
67 

88 
68 

92 
69 

97 
69 

98 
68 

99 
68 

95 
68 

96 
67 

89 
70 

84 

70 

92 
68 

94 

70 

95 
70 

95 
72 

88 

71 

91 
72 

88 
70 

86 
72 

82 
72 

88 
71 

90 
69 

93.4 
69  .4 

DOUBLE  SPRINGS 

MBX 
MIN 

95 
72 

94 

66 

92 
61 

92 
65 

99 
68 

100 
72 

102 
73 

103 
74 

102 
70 

94 

67 

90 
68 

92 
70 

91 
70 

92 
69 

96 
71 

100 
68 

98 
68 

96 
66 

90 
66 

86 
70 

92 
70 

93 
71 

91 
71 

93 
72 

90 
73 

88 
71 

89 
66 

89 
69 

79 
70 

82 
69 

90 
67 

92.9 
69  . 1 

FBTEITE 

MBX 
MIN 

97 
66 

96 
62 

98 
64 

102 
67 

103 
72 

104 

70 

106 
69 

105 
72 

98 
67 

98 
68 

90 
68 

95 
69 

98 
68 

96 

"67 

100 
68 

98 
67 

100 
66 

90 
68 

90 
70 

94 
69 

95 
70 

94 

70 

96 
67 

95 
71 

95 
72 

92 
71 

90 
69 

89 
68 

85 
72 

91 
69 

96.0 
68  .5 

MBLETVILLE   3  NE 

MBX 
MIN 

92 
7  I 

96 
59 

98 
67 

100 
70 

101 
69 

100 
7  I 

92 
67 

90 
66 

89 
65 

90 
65 

91 
66 

94 
66 

97 
68 

94 

65 

93 
65 

88 
63 

87 
67 

87 
65 

91 
69 

91 
66 

90 
70 

89 
68 

86 
68 

86 
71 

87 
66 

87 
71 

81 

69 

89 
70 

88 
67 

91  .2 
67  .2 

HBMILTON  3  S 

MBX 
MIN 

96 
65 

93 
65 

93 
57 

98 
57 

99 
61 

103 
64 

103 
68 

103 
68 

104 

70 

94 
68 

90 
66 

86 
68 

90 
69 

93 
69 

94 
68 

95 
66 

95 
66 

96 
64 

91 
64 

84 

70 

90 
68 

93 
66 

92 
70 

95 

70 

93 
70 

87 
72 

90 
66 

91 
66 

86 

71 

85 
71 

90 
64 

93.3 
56  .7 

JBSPER  4  N 

MAX 
MIN 

98 

72 

99 
67 

94 

63 

95 
64 

99 
66 

101 
69 

103 

71 

105 
72 

105 
70 

97 
69 

95 
67 

87 
66 

93 
69 

94 

69 

98 
67 

101 
69 

98 
68 

98 
65 

95 
65 

85 
67 

91 
68 

96 
68 

93 
71 

95 
70 

90 
73 

91 
72 

92 

67 

90 
68 

82 

70 

82 

72 

82 
69 

94.3 

59  .5 

PRBIIVILLE 

MBX 
MIN 

IMORSBY  EXP  SIOIION 

MBX 
MIN 

94 
73 

94 
69 

95 
67 

97 
66 

100 
69 

99 
73 

104 
71 

99 
72 

96 
70 

88 
67 

85 
67 

68 
66 

94 

70 

95 
72 

95 
69 

91 
67 

93 
68 

88 
66 

82 
70 

89 
70 

93 
68 

94 

70 

92 
70 

8S 
72 

87 
72 

83 
70 

82 
69 

77 
70 

85 
71 

87 
70 

87 
63 

90.9 
69  .3 

FuSCBLOOSB  FBB  BP 

MIN 

95 
76 

95 
69 

95 
67 

100 
66 

99 
69 

101 
73 

102 
73 

100 
73 

94 

70 

90 
67 

84 

69 

88 
69 

93 
71 

97 
65 

95 
68 

95 
69 

96 
71 

86 
68 

81 
72 

90 
71 

93 
70 

92 
72 

93 
71 

89 
74 

88 
73 

86 
73 

86 
71 

82 
72 

81 
72 

ae 

72 

as 

70 

91  .6 
70  .5 

fUSCBLOOSB  OLIVER  DBM 

MIN 

96 
72 

95 
70 

94 

71 

97 
68 

94 

68 

100 
71 

102 
74 

104 
75 

103 
72 

103 
67 

92 
67 

85 
69 

90 
69 

95 
72 

98 
69 

96 
69 

96 
69 

97 
69 

90 
69 

84 

72 

91 

71 

91 
71 

94 

72 

96 
72 

90 
74 

91 
72 

87 
72 

90 
72 

as 

71 

84 

72 

89 
72 

93.5 
70.7 

VERNON  2  N 

MBX 
MIN 

94 
74 

95 
65 

96 
62 

99 
64 

100 
64 

101 
72 

101 
69 

101 
72 

104 

70 

94 

65 

89 

67 

85 
67 

89 
67 

92 
67 

93 
66 

95 
65 

95 
68 

97 
64 

90 
67 

82 
70 

89 
67 

93 
70 

95 
69 

92 
68 

92 
72 

91 
70 

90 
68 

90 
69 

87 
70 

83 
70 

93 
64 

93.1 
67.8 

HINFIELD  2  SH 

MBX 
MIN 

95 
67 

95 
64 

95 
60 

98 

63 

101 
65 

102 
68 

102 
69 

106 
71 

103 
68 

95 
66 

90 
66 

89 

67 

92 
68 

93 
67 

95 
65 

98 
65 

96 
66 

96 
64 

90 
65 

82 
69 

89 
67 

92 
69 

92 
69 

94 

69 

90 
69 

89 
70 

89 

65 

90 
66 

84 

69 

82 
70 

B9 
65 

93.3 
66.8 

SEE 

REF 

ERENCE  NOTE' 

FOLLOHINC  ' 

IBTION 

NOE> 

1  3 


DRILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY   OF  MONTH 

u 
a 

q: 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

. 

EnSIERN  VBLLET  0* 

RNNISTON  FAR  np 

MBX 

91 

89 

90 

93 

97 

99 

1 02 

1 00 

100 

90 

93 

96 

95 

93 

92 

96 

91 

85 

76 

81 

92 

94 

93.3 

69 

69 

64 

67 

69 

72 

72 

72 

70 

67 

70 

72 

71 

'70 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

73 

71 

72 

72 

74 

72 

68 

68 

74 

72 

70.5 

CBLERR  2  SH 

nflx 

98 

1 00 

95 

99 

99 

1 02 

1 05 

1 0 1 

95 

88 

82 

95 

92 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

96 

94 

95  .2 

6S 

72 

63 

61 

63 

77 

70 

64 

64 

60 

62 

64 

66 

66 

63 

65 

57 

63 

68 

75 

64 

78 

66 

70 

68 

69 

67 

70 

69 

68 

66 

66.9 

CENTRE  4  SH 

nAx 

92 

93 

86 

89 

94 

96 

98 

1 0 1 

1 02 

92 

90 

92 

94 

92 

90 

68 

90 

69 

68 

75 

60 

90 

92  .0 

70 

66 

60 

65 

68 

72 

70 

72 

70 

68 

68 

70 

69 

70 

69 

'70 

69 

66 

70 

68 

67 

71 

69 

72 

71 

73 

69 

69 

66 

69 

70 

68  .9 

CMILOERSBURG  HIR  PLBNI 

MAX 

97 

95 

96 

99 

100 

103 

105 

105 

103 

98 

92 

93 

97 

100 

100 

98 

97 

92 

88 

92 

96 

95 

94 

90 

95 

92 

91 

91 

85 

92 

94 

95  .6 

H I  N 

76 

69 

64 

62 

68 

70 

71 

71 

70 

65 

67 

70 

68 

72 

69 

69 

70 

68 

71 

73 

70 

70 

69 

70 

73 

72 

72 

74 

69 

73 

72 

69.9 

GflDSOEN  STEUM  PLANT 

MAX 

89 

90 

88 

90 

92 

97 

97 

102 

100 

95 

92 

90 

92 

93 

99 

96 

96 

93 

92 

90 

92 

95 

93 

93 

90 

93 

66 

87 

74 

80 

90 

91  .9 

n  I N 

74 

67 

62 

65 

66 

69 

72 

74 

69 

67 

67 

71 

70 

66 

70 

70 

70 

66 

68 

70 

70 

73 

69 

72 

75 

73 

67 

71 

65 

65 

72 

69.3 

TflLLfiOEGfi 

MAX 

97 

96 

95 

92 

99 

99 

102 

102 

103 

94 

94 

91 

94 

96 

100 

100 

97 

97 

91 

92 

90 

95 

96 

96 

92 

90 

91 

8S 

83 

90 

91 

94.6 

• 

MIN 

76 

73 

73 

73 

75 

65 

65 

70 

65 

67 

69 

72 

63 

63 

70 

70 

74 

65 

65 

65 

68 

71 

67 

68 

65 

67 

69 

68.7 

PIECnONI  PLfilERU  OS 

SLEXflNOER  CITY 

NAX 

95 

94 

93 

95 

97 

99 

1 00 

1  04 

1 0 1 

95 

92 

89 

86 

80 

85 

90 

93.8 

n  I N 

70 

66 

64 

65 

68 

70 

70 

70 

67 

64 

65 

65 

68 

70 

'70 

66 

66 

6S 

66 

67 

68 

70 

73 

70 

69 

70 

70 

70 

66 

67 

70 

57  .9 

nSHLfIND  2  SSE 

MAX 

90 

86 

86 

89 

91 

89 

82 

78 

8 1 

88 

89.9 

67 

65 

65 

63 

65 

67 

70 

72 

69 

67 

63 

65 

66 

68 

70 

71 

70 

67 

67 

67 

68 

67 

69 

68 

71 

69 

72 

70 

67 

65 

70 

67.7 

fiUBURN  RGRONOMT  fRRM 

MAX 

9 1 

87 

9 1 

90 

88 

86 

83 

83 

89 

90  .8 

M I  N 

69 

71 

67 

70 

70 

67 

73 

74 

70 

67 

68 

69 

74 

73 

74 

74 

68 

69 

70 

67 

70 

71 

71 

72 

70 

73 

72 

71 

70 

70 

71 

70  .5 

MEFL  IN 

MAX 

93 

9 1 

92 

95 

95 

102 

86 

75 

80 

91 

93.1 

M 1  N 

69 

68 

62 

70 

65 

65 

70 

69 

'es 

64 

62 

66 

67 

67 

67 

70 

66 

67 

66 

64 

65 

67 

69 

70 

69 

68 

67 

62 

68 

65 

66  .9 

LHFRTETTE 

MAX 

93 

95 

93 

85 

83 

81 

90 

92 

94  .2 

M 1 N 

70 

69 

65 

67 

68 

71 

'72 

72 

66 

65 

68 

67 

'eg 

70 

70 

57 

66 

67 

66 

69 

69 

68 

70 

69 

71 

69 

70 

65 

70 

70 

68  .5 

HRRTIN  ORH 

MAX 

86 

86 

90 

88 

92  .5 

M  I N 

68 

67 

66 

67 

70 

71 

'7° 

'57 

65 

67 

69 

70 

71 

70 

70 

68 

68 

68 

68 

68 

72 

68 

74 

69 

74 

70 

72 

70 

70 

70 

72 

69.4 

OPEL infl 

MAX 

94 

92 

94 

92 

96 

95 

100 

102 

lOI 

98 

95 

93 

94 

96 

97 

97 

97 

96 

86 

69 

91 

93 

96 

93 

93 

90 

89 

86 

62 

85 

90 

93  .3 

MIN 

72 

70 

65 

69 

69 

70 

71 

72 

69 

69 

68 

70 

70 

70 

69 

70 

67 

67 

70 

68 

67 

72 

70 

69 

64 

67 

72 

71 

71 

71 

71 

69.4 

ROCKFORO  2  NNH 

MBX 

90 

90 

91 

90 

95 

95 

98 

100 

97 

93 

90 

89 

90 

96 

98 

97 

94 

94 

90 

86 

90 

93 

94 

93 

88 

91 

89 

85 

84 

85 

89 

91.7 

M  I  N 

70 

66 

64 

65 

66 

69 

68 

70 

65 

61 

63 

65 

67 

59 

66 

65 

65 

64 

67 

68 

65 

72 

69 

70 

72 

71 

70 

71 

71 

71 

69 

67  .5 

ROCK  MRUS 

MBX 

94 

93 

93 

95 

98 

98 

101 

105 

104 

96 

94 

93 

96 

lOI 

101 

101 

99 

95 

89 

90 

94 

96 

96 

91 

91 

92 

89 

77 

76 

77 

90 

93.7 

• 

MIN 

65 

65 

61 

64 

66 

68 

69 

68 

66 

64 

64 

63 

67 

6B 

67 

68 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

71 

66 

71 

70 

68 

55 

65 

68 

66.4 

PRBIRIE  06 

DBTTON  1  N 

MAX 

100 

95.0 

M  I  N 

75 

73 

67 

71 

'ss 

'70 

74 

'70 

66 

69 

67 

67 

71 

70 

69 

68 

66 

67 

70 

69 

72 

73 

74 

73 

72 

73 

72 

70 

69 

70 

70  .4 

DEMOPOL IS  LOCK  RND  Dfln 

MAX 

'7' 

92.8 

MIN 

70 

70 

67 

66 

'ee 

70 

'72 

'57 

65 

65 

66 

66 

66 

69 

69 

68 

68 

67 

69 

69 

68 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

68 

69 

69 

68 .  1 

GAINESVILLE 

MAX 

94.3 

MIN 

7S 

73 

70 

70 

71 

73 

74 

'75 

'70 

68 

70 

69 

69 

72 

69 

70 

71 

68 

70 

71 

tI 

73 

73 

73 

74 

74 

72 

73 

7? 

71 

7? 

71  .5 

GREENSBORO 

MAX 

91 

97 

94  .5 

M  I  N 

77 

71 

68 

'70 

'73 

'75 

'74 

'75 

68 

67 

68 

66 

68 

71 

68 

72 

72 

70 

73 

72 

74 

73 

73 

72 

7° 

72 

66 

72 

71.1 

MBYNEVILLE 

MAX 

102 

90 

93 

96.4 

MIN 

65 

'ee 

69 

'tI 

70 

71 

'70 

70 

71 

71 

70 

72 

71 

'73 

72 

70 

72 

72 

73 

74 

74 

74 

73 

74 

73 

75 

74 

74 

72 

72 

71.6 

LIVINGSTON  2  SH 

MAX 

93 

93 

90 

89 

95. 8 

MIN 

'75 

'72 

'57 

69 

'58 

'72 

'72 

'70 

'59 

70 

69 

72 

66 

72 

68 

70 

69 

'so 

69 

67 

7? 

72 

67 

73 

72 

73 

72 

73 

J2 

70 

70  .  1 

MARION   JUNCTION  2  NE 

MAX 

7? 

'73 

'70 

90 

95 

86 

92 

88 

90 

90 

94.1 

M  I  N 

70 

70 

69 

70 

69 

'73 

65 

65 

66 

69 

70 

68 

68 

68 

67 

67 

70 

69 

70 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

70 

69 

70 

69  .6 

nINTER   3  NH 

MAX 

102 

100 

'74 

9 1 

95 

95 

9 1 

97 

9 1 

87 

87 

95 

95. 3 

M  I  N 

68 

69 

72 

'70 

74 

71 

69 

68 

67 

66 

70 

73 

63 

7? 

68 

68 

72 

70 

70 
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72 

70 
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97 

35 

93 

96 

97 
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102 

101 

95 

90 

91 

92 

98 
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96 

98 

97 

87 

85 

91 

94 

97 

96 

90 

93 

91 

88 

84 

93 

91 

90 

93  .8 

MIN 

73 

73 

72 

73 

72 

75 

76 

76 

72 

70 

71 

71 

72 

75 

74 

72 

71 

71 

75 

74 

73 

73 

75 

75 

75 

76 

75 

74 

74 

73 

75 

SELMfl 

MAX 

95 

99 

98 

95 

98 

99 

103 

94 

88 

91 

89 

94 

96 

95 

98 

98 

95 

96 

90 

93 

94 

97 

95 

91 

94 

96 

93 

89 

87 

91 

91 

94.3 

MIN 

76 

70 

76 

65 

73 

77 

78 

73 

73 

70 

72 

72 

73 

75 

73 

73 

74 

68 

74 

73 

72 

75 

74 

76 

75 

75 

74 

74 

73 

72 

72 
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95 
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92 
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96 
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93 

86 

91 

94 

95 

96 
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92 
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86 

84 

86 

86 

93.4 
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72 

71 

73 

72 

67 
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75 
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67 
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67 
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71 

71 

72 

71 

67 

70 

68 

68 

70 

74 

73 

71 

71 

73 

71 

71 

70 

71 

71  .0 

COASTAL  PLAIN  07 

RNORLUSIR  1  NH 

MAX 

93 

9 1 

85 

84 

86 

88 

83 

85 

85 

78 

E3 

78 

88.3 

MIN 

SB 

68 

64 

64 

65 

70 

70 

73 

68 

68 

56 

65 

67 

64 

66 

64 

64 

67 

69 

65 

65 

67 

67 

66 

67 

68 

69 

68 

70 

66 

BTHORE 
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94 

93 

85 

79 

88 

93 

95 

95 

89 

94 

88 

93 

89 

9 1 

89 

92.9 

MIN 

73 

73 

68 

71 

69 

73 

71 

75 

73 

70 

71 

68 

7? 

72 

70 

70 

69 

67 

71 

70 

70 

70 

72 

75 

72 

71 

72 

72 

73 

73 

71 

71.2 

BEATRICE   1  E 
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97 

96 

96 

95 

96 

97 

96 

98 

9S 

89 

90 

93 

97 

98 

98 

97 

96 

85 

86 

91 

93 

93 

95 

93 

92 

91 

90 

85 

86 

89 

90 

93.0 

MIN 

76 

75 

75 

74 

74 

74 

73 

77 

74 

72 

73 

72 

73 

73 

74 

74 

73 

69 

72 

72 

72 

73 

74 

73 

74 

75 

74 

74 

74 

75 

75 

BRBNTL  E 1 

96 

96 

96 

97 

96 

95 

97 

99 

99 

97 

88 

90 

93 

99 

100 

97 

96 

95 

80 

83 

92 

95 

95 

96 

90 

92 

93 

93 

88 

93 

82 

93  .5 

MIN 

68 

67 

65 

63 

62 

66 

67 

69 

65 

68 

63 

62 

64 

65 

65 

63 

66 

63 

67 

66 

63 

64 

62 
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65 

66 
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65 

65 

65 

65.2 
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92 

95 

98 

94 

94 

96 

95 

96 

9t 

95 

88 

90 

94 

97 

100 

96 

97 

95 

86 

79 

87 

93 

94 

95 

88 

91 

91 

92 

69 

89 

85 
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MIN 

70 

73 

67 

66 

67 

69 

74 

74 

7: 

67 

68 

65 

68 

68 

68 

69 

66 

65 

69 

69 

68 
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68 
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71 

70 
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68 

69.0 
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24 

25 

26 
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28 
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30 

31 

BREHTON  3  SSE 

fiflx 

97 

95 

97 

97 

99 

98 

97 

95 

88 

92 

95 

98 

99 

94 

96 

95 

89 

79 

90 

93 

96 

96 

94 

95 

92 

94 

93 

90 

84 

90 

93.7 

M|N 

67 

72 

66 

68 

66 

72 

73 

74 

72 

66 

67 

65 

68 

69 

68 

6B 

66 

65 

72 

69 

68 

66 

69 

74 

69 

68 

71 

70 

68 

71 

67 

68  •  6 

CnnOEN  3  NH 

HBX 

96 

99 

99 

97 

1 02 

1 00 

102 

1  04 

1 0  3 

95 

88 

9 1 

98 

'es 

99 

96 

96 

85 

85 

9 1 

94 

96 

93 

92 

98 

86 

86 

66 

91 

87 

94.6 

MIN 

67 

70 

66 

67 

67 

69 

71 

71 

66 

64 

65 

64 

65 

66 

65 

66 

64 

64 

65 

67 

67 

69 

70 

69 

68 

69 

67 

67 

66 

68 

67  .0 

CHfllon  4  N 

nfix 

96 

97 

95 

97 

97 

98 

98 

98 

1 02 

89 

89 

90 

95 

98 

96 

106 

94 

93 

89 

90 

93 

9S 

96 

95 

94 

86 

92 

91 

93 

90 

91 

94.4 

niN 

74 

70 

66 

71 

87 

70 

73 

72 

69 

66 

66 

68 

68 

72 

70 

69 

70 

66 

71 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

73 

72 

72 

72 

71 

61 

69 . 9 

CLHTTON 

nnx 

94 

9 1 

94 

90 

92 

93 

96 

97 

97 

97 

89 

90 

9 1 

97 

98 

93 

33 

92 

83 

86 

89 

93 

9 1 

91 

99 

88 

88 

66 

66 

86 

63 

91  .1 

HIN 

69 

70 

67 

70 

69 

70 

73 

73 

68 

67 

66 

67 

71 

71 

65 

70 

66 

65 

70 

67 

69 

71 

71 

72 

70 

72 

71 

71 

69 

69 

69 

69  .4 

ENTERPRISE 

MBX 

niN 

EUFRULB  WILDLIFE  REF 

HBX 

90 

94 

95 

97 

99 

1 00 

1 0 1 

1 0 1 

98 

94 

95 

99 

95 

98 

96 

87 

88 

92 

95 

98 

97 

94 

95 

93 

69 

66 

68 

90 

91 

■  94.6 

niN 

76 

78 

76 

78 

66 

68 

72 

76 

72 

55 

68 

67 

70 

70 

70 

71 

70 

68 

69 

66 

66 

67 

70 

69 

73 

68 

71 

70 

69 

72 

70 

70.4 

EVERGREEN 

MBX 

93 

92 

95 

90 

88 

94 

93 

98 

97 

94 

89 

83 

87 

96 

98 

96 

97 

95 

68 

89 

88 

92 

94 

93 

66 

89 

89 

88 

88 

90 

79 

91  .3 

MIN 

70 

74 

69 

69 

68 

73 

72 

73 

72 

69 

70 

69 

70 

71 

70 

71 

66 

67 

69 

70 

70 

69 

70 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

71 

69 

70 .5 

FRISCO  Cllr 

HBX 

93 

93 

94 

96 

94 

95 

98 

98 

97 

94 

87 

9 1 

90 

94 

99 

9 1 

89 

88 

84 

83 

85 

88 

90 

87 

89 

93 

92 

90 

88 

90 

89 

91  .3 

HIN 

69 

66 

70 

71 

69 

70 

71 

74 

72 

70 

68 

65 

69 

70 

70 

70 

68 

69 

67 

69 

69 

69 

70 

69 

70 

69 

69 

70 

69 

71 

69 

69 .5 

OENEVH  2 

MBX 

95 

97 

95 

95 

95 

90 

95 

97 

95 

93 

86 

93 

94 

97 

99 

96 

95 

95 

65 

9 1 

93 

94 

96 

9 1 

93 

94 

94 

90 

94 

86 

93.0 

HIN 

70 

72 

66 

69 

66 

68 

70 

74 

71 

68 

69 

67 

69 

72 

70 

70 

67 

66 

71 

70 

67 

69 

67 

70 

70 

71 

72 

72 

71 

73 

68 

69 .6 

GILBERTOHN 

MBX 

97 

99 

97 

1 00 

97 

98 

97 

99 

96 

93 

90 

89 

95 

99 

97 

96 

94 

96 

88 

90 

93 

95 

97 

95 

96 

89 

94 

87 

93 

87 

90 

94.4 

HIN 

74 

72 

66 

69 

68 

71 

70 

73 

72 

68 

66 

67 

67 

69 

69 

66 

67 

68 

73 

72 

69 

71 

72 

72 

72 

73 

70 

70 

71 

70 

70 

70 .  1 

GREENVILLE 

MBX 

MIN 

MEUDLRNO 

MBX 

95 

99 

98 

97 

96 

95 

96 

1 00 

97 

94 

92 

95 

95 

1 0 1 

99 

96 

97 

96 

82 

65 

92 

85 

89 

85 

85 

85 

95 

97 

82 

85 

78 

92.4 

MIN 

74 

74 

73 

67 

69 

68 

72 

76 

70 

68 

69 

67 

70 

73 

73 

73 

66 

69 

70 

70 

69 

72 

74 

73 

72 

74 

72 

72 

70 

72 

70 

71.1 

HIGMLBNO  HOHE 

MBX 

93 

95 

97 

95 

99 

95 

100 

99 

101 

94 

67 

90 

94 

97 

101 

99 

99 

99 

83 

83 

91 

92 

95 

96 

89 

91 

89 

87 

88 

89 

87 

93.4 

MIN 

66 

72 

66 

70 

69 

69 

71 

73 

69 

67 

69 

67 

66 

71 

70 

56 

66 

66 

66 

69 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

71 

70 

69 

70 

69.5 

OZflRK  6  NNW 

MBX 

97 

98 

9 1 

94 

94 

95 

96 

95 

92 

89 

92 

94 

99 

99 

98 

97 

96 

94 

86 

9 1 

94 

96 

95 

92 

93 

9 1 

9 1 

89 

90 

65 

87 

93.2 

MIN 

72 

74 

68 

70 

70 

69 

74 

70 

69 

69 

70 

69 

72 

74 

72 

70 

68 

68 

70 

70 

71 

72 

74 

73 

71 

74 

73 

72 

70 

70 

69 

70 . 9 

PI IISVIEH 

MBX 

96 

92 

98 

94 

96 

97 

103 

1 02 

103 

97 

92 

95 

1 02 

97 

94 

98 

98 

89 

90 

92 

95 

98 

95 

94 

94 

92 

9 1 

64 

90 

89 

94.9 

MIN 

66 

69 

65 

67 

66 

67 

70 

72 

67 

64 

64 

64 

66 

65 

66 

65 

66 

68 

66 

66 

66 

68 

70 

66 

69 

71 

71 

70 

66 

70 

57.3 

THOnBSVlLLE 

MBX 

93 

97 

98 

95 

99 

99 

99 

101 

1 02 

97 

90 

93 

93 

97 

1 00 

99 

99 

96 

97 

86 

94 

95 

98 

96 

95 

97 

85 

90 

91 

93 

89 

95.0 

MIN 

67 

72 

68 

68 

69 

69 

70 

71 

69 

66 

66 

66 

67 

68 

68 

69 

66 

67 

67 

70 

66 

69 

70 

72 

72 

72 

72 

70 

70 

70 

69 

69.0 

rROr 

HBX 

97 

98 

95 

97 

96 

101 

101 

101 

96 

90 

91 

93 

101 

102 

102 

102 

95 

95 

83 

91 

93 

95 

97 

92 

91 

91 

88 

86 

88 

82 

88 

94.2 

HIN 

70 

59 

68 

72 

70 

73 

73 

72 

7  1 

68 

70 

68 

73 

72 

72 

69 

70 

69 

70 

69 

7  1 

7  1 

73 

73 

72 

73 

72 

72 

7  1 

7  1 

70 

70.9 
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95 
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73 

69 

70 

70 

70 
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73 

74 

67 

69 

65 

69 

68 

67 

69 

65 

66 

65 

66 

69 

69 

72 

70 

70 

73 

75 

77 

70 

70 

69.9 
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BBr  (11NEITE  3  NNW 

MAX 

94 

94 

93 

85 

87 

93 

95 

95 

93 

93 

92 

92 

9 1 

90 

9 1 

9 1 

MIN 

69 

68 

66 

72 

70 

71 

71 

71 

73 

73 

71 

70 

72 

74 

73 

69 

COOEN 

HBX 

92 

94 

9 1 

93 

92 

94 

96 

9S 

93 

87 

89 

90 

93 

96 

94 

92 

9 1 

92 

87 

91 

9 1 

9 1 

94 

93 

93 

94 

93 

93 

92 

93 

92 

92.3 

MIN 

79 

75 

70 

72 

72 

72 

77 

77 

74 

70 

71 

67 

71 

72 

71 

70 

69 

69 

69 

71 

72 

70 

71 

73 

72 

72 

72 

76 

81 

76 

73 

72  -5 
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90 
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91 
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92 
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77 

77 

75 

75 

78 

79 

60 
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80 

61 
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77 
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96 

95 

91 

86 

69 
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93 
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91 
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76 
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71 
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71 

71 

69 

71 
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73 

72.7 
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76 
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95 
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66 
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94 

96 

94 

92 

93 

67 

80 

81 

90 

91 

93 

89 

91  .4 

HIN 

72 

75 

71 

71 

71 

71 

71 

78 

74 

73 

72 

70 

71 

72 

70 

71 

70 

69 

70 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

71  .8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 


1  5 


MONTHLY  AND  SEfiSONRL   HEflTING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF   1976  -    1977  qiRBRMR 


STflT ION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

m           m  u 

NUKintniN    VHLLt'  UI 

ATHENS  2 

D 

0 

32 

345 

705 

818 

1200 

681 

348 

1  IS 

28 

8 

4280 

DC  \   1  C     MIKIQ     O  Kl 

0 

0 

25 

3  1  8 

700 

R  9  '5 

1  1  RD 
1  1  OU 

70  1 

334 

1 2 1 

I  8 

5 

4225 

r  □  1  K  \/  T 1  1  P    1  F 

rHLrVVlLLL     I  L 

0 

1 

4  7 

0  1  0 

D  y  c 

820 

1157 

695 

337 

I  1  8 

38 

1  0 

4230 

C  1  n  D  C  M  f  c 

r  L  UKt  NL t 

0 

0 

24  9 

588 

T9C 

1  PifiA 
1  UO 

553 

239 

65 

UIIMTQ\/II  1  F     IJQn  DP 
nUlNlOVlLLt    nou  Mr 

0 

0 

1  Q 

I  y 

"5  n  K 

J  U  D 

R^  R 
00  0 

766 

1  I  20 

628 

30 1 

1 05 

1  2 

0 

39  1  5 

3302 

MOULTON  2 

0 

0 

1 

271 

620 

746 

1081 

606 

292 

77 

1  3 

0 

3713 

MUSCLE  SHORLS  Fflfl  flP 

0 

0 

15 

316 

685 

816 

1  172 

636 

282 

86 

8 

0 

4016 

3199 

NEW  MRRKET  2 

805 

1  135 

643 

RED  BRY 

0 

8 

251 

1041 

562 

227 

62 

5 

0 

RUSSELLVILLE  2 

0 

0 

37 

348 

706 

831 

1  178 

702 

377 

127 

24 

7 

4337 

WATERLOO 

0 

DPPQl  QPUlClM 

HrrHLHLn  i  hin 

n  UUIN  1  H  1  IN  o  uc. 

ALBERTVILLE  2  SE 

0 

292 

751 

1082 

288 

3406 

QFQQFMFP     '3  UQl.l 
DC  00 1  nt  K    3    Wo W 

539 

292 

88 

Q 

(3  I  n  n  I  PJLjn H n    WOU  Hr 

u 

n 
u 

9  A  I 

Q  R  n 
0  0  u 

7  32 

1  026 

OOD 

252 

72 

Q 

3482 

284  4 

tJK  1  Uut  r  UK  1 

Pi  1  M  T  F  D  C  V/  T  1  1  F 
OUN 1 tKoV 1 LLt 

u 

QQQ 

oy  y 

74  8 

i  U  U  t 

327 

79 

J  J 

ONEONTR 

0 

0 

19 

294 

673 

817 

1117 

672 

351 

1  18 

19 

4 

4084 

3233 

SflINT  BERNRRD 

0 

0 

12 

712 

847 

1121 

666 

325 

99 

19 

4 

3374 

SRNO  MT  SUBSTR  flU 

0 

1 

45 

383 

669 

839 

1  169 

696 

344 

117 

26 

7 

4296 

SCOTTSBORO 

0 

0 

27 

319 

699 

822 

1  178 

714 

343 

126 

23 

8 

4259 

334  1 

\/Ql  1  FY  HFQn 

9 

1 

4  8 

jD  1 

7  id  c; 

897 

1212 

798 

4  52 

1 65 

4  0 

J  7 

4  7  38 

3755 

llPPPP    PIQIMQ  n"^ 

ALICEVILLE 

0 

0 

2 

227 

590 

720 

54 

2 

0 

RQMKUFQD    1  flPk     QMn  flDM 
tSHlNrvnCHU    LULia    HlNU  Unn 

n 
u 

1  Q  1 

OD  *• 

/  uo 

y  /  D 

Q  n 
0  y  u 

9  ^  R 
^00 

1 1 

J 

n 
u 

rFMTPF\Ml  1  F  IJtiMn 
LtlNIKtVILLt  WonU 

n 

U 

u 

o 
c 

99C 

00  1 

TOR 
/  U  0 

1011 

Q  T  n 
0  /  u 

9K  1 

R 
0 

u 

PI  D  M  T  n  M 
L  L  HIN  t  U  IN 

0 

0 

c 

□ 

9  y1  9 

0  '0 

1A  1 

997 

F  "7  F 
0/0 

9  F  Q 

£  0  y 

*7  9 

-J 

n 
u 

J    □  0 

9  "7  "7  K 
^  '  /  0 

nnilRI  F  QPPTMPQ 
UUUDLC  OiKIINIjO 

u 

n 
u 

C  0 

"5  9c: 
J  (1 D 

F:  "7  "5 
0  /  J 

"7  Q  Q 

'  y  0 

1  1  "^F 
1  1  JO 

FR  n 
00  U 

^  T  F 
J  J  0 

1  9 
1  ii  J 

1  J 

J 

A  1  nfi 

*t  1  Uo 

FAYETTE 

0 

0 

9 

258 

625 

64  1 

315 

59 

18 

2887 

HQIFYV/TIIF     ^  MF 
nnLLlVlLLC     D  INL 

g 

g 

I  4 

306 

666 

783 

1112 

59  3 

288 

8  5 

1  4 

3862 

3283 

MQMIlTnW     ^  c: 
nnrilLlUlN    j  j 

g 

g 

2  6 

323 

726 

868 

I  I  5  3 

708 

J  /  u 

1  1  R 
1  1  0 

1  8 

4  317 

IQ^P  F  P    A  M 

UMOrL.r\    M  IN 

g 

Q 

2  3 

329 

685 

84  8 

1111 
1111 

615 

jO  1 

1  9(1 
1  ^  ^ 

1  "7 

9 

H  1  UD 

P  PQ  T  T  V/  I  1  1  F 
r  n  n  1  1  V  1  L  L  L 

233 

729 

905 

9  9  fin 

£  ^  OU 

THORSBY  EXP  STATION 

0 

0 

1 

210 

528 

675 

950 

483 

195 

51 

3 

0 

3096 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

0 

0 

2 

192 

540 

712 

983 

558 

175 

75 

4 

0 

3241 

2626 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

0 

0 

I  1 

200 

561 

705 

985 

555 

262 

76 

4 

1 

3360 

VERNON  2  N 

0 

0 

1  1 

301 

644 

805 

1075 

644 

319 

97 

1  1 

5 

3912 

U  I  M  F  I  F  1  n    9    Q  t.l 
WllNrlLLU    i  OW 

n 
u 

0 

1  D 

3  1  2 

68  3 

8  1  9 

1101 

64  8 

387 

1  34 

1  1 

4  117 

FQ^TFPW    UQl  1  FY  HA 

ANNISTON  FAA  AP 

0 

0 

5 

225 

580 

724 

1009 

583 

248 

74 

8 

0 

3457 

PQl  FPQ    O  Cl.l 
LHLtKH    £:  oW 

0 

0 

2 

24  1 

556 

7  1  0 

938 

534 

240 

48 

4 

0 

3273 

PFWTPF     A  Q.U 
LLINInL    **  OW 

n 
u 

n 
u 

1  7 

c  1  1 

532 

800 

1090 

689 

3  1  0 

98 

1  3 

4 

3924 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

0 

0 

5 

213 

537 

686 

940 

521 

235 

54 

6 

0 

3197 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

0 

0 

17 

282 

597 

793 

1089 

653 

314 

101 

15 

3 

3864 

3059 

PELL  CITY   1  NNE 

0 

5YLACAUGA  4  NE 

0 

T  Q  1  1  QflF  PQ 

u 

n 
u 

C 

□ 

283 
• 

6  1  0 

808 

1031 

585 

256 

72 

1  1 

2 

3663 

2760 

PIFRMOMT    Pi  QTFQil 
ilLUnUINI     tLMIlHU  uo 

RLEXRNOER  CITY 

0 

0 

3 

240 

559 

741 

983 

559 

252 

67 

3 

0 

3407 

nonLrHNU    £  OOL 

Q 

n 
u 

1  4 

■5  0  9 
J  U  ^ 

613 

c 

1090 

645 

327 

1  1  0 

1  2 

0 

3897 

QllRllPNi    Ql^PHMnMY  FQPM 
riUuUr\iN    MijnijiNiJI'r  rnnri 

Q 

n 
u 

9n  Q 
£  u  y 

Fm 

OU  ' 

54  9 

94  6 

524 

229 

67 

0 

0 

3134 

CAMP  HILL  2  NW 

0 

0 

1 1 

279 

597 

755 

1022 

627 

307 

HEFLIN 

0 

0 

28 

3,14 

721 

865 

1114 

717 

406 

1  13 

33 

1 1 

4322 

LAFAYETTE 

0 

0 

1 

205 

519 

573 

959 

513 

204 

56 

4 

G 

3134 

MARTIN  DAM 

0 

1 

204 

504 

574 

937 

545 

214 

69 

3 

0 

3151 

OPELIKA 

0 

0 

3 

234 

546 

701 

984 

598 

278 

100 

3 

0 

3447 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY   AND  SEflSONflL   HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF   1976  -   1977  fiLRBRMR 


STRTION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MPR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMRLS 
JULY-JUNE 

ROCKFORD  2  NNW 

0 

0 

6 

258 

560 

722 

1025 

589 

243 

68 

4 

0 

3475 

ROCK  MILLS 

0 

0 

13 

256 

577 

751 

978 

257 

84 

8 

2 

2886 

m           m  m 

PRfilRIE  06 

DRYTON  I  N 

0 

0 

2 

194 

537 

646 

916 

491 

215 

45 

1 

0 

3047 

DEMOP0L15  LOCK  RND  DRM 

0 

0 

5 

222 

549 

702 

961 

532 

238 

63 

2 

0 

3274 

GfllNESVlLLE 

0 

0 

1 

217 

570 

706 

989 

526 

237 

56 

2 

0 

3304 

GREENSBORO 

0 

0 

1 

193 

507 

668 

922 

449 

207 

53 

2 

0 

3002 

2260 

HRYNEV ILLE 

0 

0 

3 

51 

0 

0 

LIVINGSTON  2  SW 

0 

0 

1 

210 

535 

677 

936 

506 

255 

55 

2 

0 

3177 

MRRION  JUNCTION  2  NE 

0 

0 

1 

231 

579 

720 

988 

569 

260 

65 

2 

0 

3415 

Q 

Q 

Q 

1 98 

520 

658 

920 

4  95 

203 

4  4 

4 

Q 

MONTGOMERY  WSO  flP 

0 

0 

0 

180 

502 

657 

894 

501 

216 

53 

0 

0 

3003 

2269 

SELMfl 

0 

0 

0 

158 

491 

614 

822 

437 

158 

35 

0 

0 

2715 

2000 

UNION  SPRINGS  4  5 

0 

0 

1 

212 

521 

669 

967 

581 

295 

59 

4 

0 

3309 

2262 

m           m  m 

COflSTRL  PLRIN  07 

RNORLUSIR   1  NW 

0 

0 

2 

240 

500 

883 

574 

228 

88 

9 

0 

2054 

RTMORE 

0 

0 

0 

127 

397 

534 

769 

410 

148 

34 

0 

0 

24  19 

BEATRICE   1  E 

0 

0 

0 

186 

493 

553 

895 

453 

191 

43 

0 

0 

2814 

BRANTLEY 

0 

0 

D 

209 

505 

651 

864 

536 

201 

68 

3 

0 

3037 

BREWTON  3  ENE 

51 

0 

0 

BREWTON  3  SSE 

0 

D 

0 

160 

461 

569 

707 

427 

140 

40 

0 

0 

2504 

1934 

CRMOEN  3  NW 

0 

0 

2 

213 

567 

700 

916 

504 

196 

50 

0 

0 

3148 

CHRTOM  4  N 

0 

0 

0 

158 

456 

54  1 

784 

362 

1  39 

31 

1 

0 

2472 

CLRYTON 

0 

0 

1 

200 

474 

596 

892 

491 

190 

48 

0 

0 

2892 

ENTERPRISE 

0 

0 

0 

18! 

477 

558 

785 

451 

1  35 

EUFRULR  WILDLIFE  REF 

0 

0 

208 

499 

632 

816 

498 

179 

52 

1 

0 

2133 

EVERGREEN 

0 

0 

0 

635 

872 

499 

198 

52 

2 

2198 

FRISCO  CITY 

0 

0 

0 

189 

500 

597 

876 

470 

195 

54 

2 

GENEVR  2 

0 

0 

D 

177 

457 

568 

797 

466 

158 

46 

0 

0 

2669 

GILBERTOWN 

0 

0 

2 

180 

513 

626 

888 

456 

184 

40 

0 

0 

2889 

GREENVILLE 

0 

0 

0 

2000 

HERDLRND 

0 

0 

0 

172 

447 

569 

832 

468 

154 

35 

0 

0 

2677 

HIGHLRNO  HOME 

0 

0 

0 

182 

478 

626 

898 

482 

188 

64 

0 

0 

2918 

2167 

OZRRK  6  NNW 

0 

0 

0 

137 

389 

507 

762 

4  18 

120 

28 

0 

0 

2361 

1859 

P  I  T  TQw  1 C  U 

r  i  1  1  o  V  1  L  n 

Q 

Q 

g 

233 

53 1 

683 

922 

553 

255 

98 

7 

Q 

3288 

THOMRSVILLE 

0 

0 

0 

197 

521 

641 

907 

475 

202 

52 

1 

0 

2996 

2285 

TROY 

0 

0 

0 

162 

459 

569 

812 

455 

159 

34 

0 

0 

2650 

2024 

WHRTLEY 

0 

0 

0 

125 

448 

589 

883 

435 

172 

54 

5 

0 

271  1 

•         •  ■ 

GULF  08 

BRY  MINETTE  3  NNW 

0 

0 

0 

1 : 1 

391 

494 

713 

391 

163 

25 

0 

1661 

COOEN 

0 

0 

492 

685 

398 

154 

30 

0 

0 

DRUPHIN  ISLRND  2 

0 

0 

0 

63 

288 

4  1  1 

689 

350 

1  34 

6 

0 

0 

194! 

FRIRHOPE  2  NE 

0 

0 

0 

1  19 

4  18 

522 

731 

385 

178 

37 

0 

0 

2390 

1573 

MOBILE  WSO  flP 

0 

0 

0 

149 

4  30 

520 

738 

355 

1  4  1 

28 

0 

0 

2361 

1584 

ROBERTSDRLE 

0 

0 

0 

1  19 

399 

477 

727 

405 

160 

36  . 

0 

0 

2323 

1664 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


JUL»  1977 


RUBURN  nCRONOHT  FRRn 


BREHTON  3  ENE 

IBRRE  GROUND! 
HERDLRND 

MflRION  JCI  2HI 


THORSBr  EXP  SlflTION 


HINFIELO  2  SH 


OfiY  OF  MONTH 


MIN 


MAX 
niN 


MRX 

niN 


87 
78  78 


12      13  1 


16      n      18      19      20      21      22      23      2<      25      26      21      29      29      30      3  1 


SEE  f<EFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
18 


101 
76 


100 
79 


100 
83 


101 
83 


EVflPORFlTION  RND  WIND 


DRY  OF  MONTH 

STATION 

£  d  o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1  a 

1  b 

1  7 

1  B 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■     ■  ■ 

NOBTHERN  VflLLET  01 

MUNISVILLE  H50  dP 

Evnp 

.30 

.27 

.32 

.26 

.36 

.37 

.36 

.40 

.40 

.33 

.23 

.29 

.33 

.41 

.35 

.31 

.59 

.24 

.28 

.22 

.26 

.20 

.24 

.26 

.25 

.32 

.27 

.22 

.08 

.21 

.18 

9.11 

54 

58 

49 

S6 

46 

MAX 

93 

97 

98 

96 

99 

102 

102 

100 

96 

92 

96 

101 

102 

100 

100 

99 

96 

91 

98 

101 

97 

99 

92 

93 

94 

95 

94 

85 

95 

93 

96.7 

M  ( N 

73 

63 

67 

72 

74 

66 

66 

70 

70 

70 

73 

76 

75 

76 

74 

73 

71 

74 

73 

74 

74 

74 

74 

75 

73 

66 

71 

70 

74 

72 

71.7 

HINFIELO  2  SU 

EVflP 

.39 

.34 

.32 

.34 

.39 

.30 

.42 

.34 

.27 

.24 

.16 

.20 

.27 

.38 

.25 

.22 

.19 

.12 

.14 

.29 

.21 

.30 

.23 

.17 

.23 

.17 

.23 

8.168 

RUBURN  ncRONOnr  frrm 

Evnp 

.31 

.23 

.30 

.23 

.30 

.18 

.31 

.35 

.24 

.29 

.47 

.28 

.17 

.35 

.27 

.32 

.33 

.17 

.17 

.28 

.28 

.22 

.24 

.24 

.17 

.11 

.25 

.20 

8:048 

HIND 

37 

39 

36 

15 

16 

22 

21 

19 

35 

37 

37 

37 

21 

18 

24 

13 

27 

27 

38 

32 

27 

20 

34 

33 

24 

36 

22 

39 

30 

27 

30 

873 

MAX 

91 

86 

92 

95 

98 

92 

100 

102 

99 

99 

91 

97 

98 

100 

96 

92 

93 

93 

87 

87 

97 

99 

98 

97 

95 

91 

91 

91 

84 

82 

95 

93.9 

fllN 

72 

73 

73 

75 

76 

75 

75 

77 

72 

71 

73 

72 

73 

74 

73 

75 

72 

72 

70 

71 

72 

74 

73 

74 

76 

74 

74 

72 

71 

72 

72 

73.2 

MflRIlN  00" 

EVBP 

.13 

.23 

.29 

.25 

.27 

.25 

.28 

.26 

.26 

.21 

.19 

.19 

.26 

.22 

.16 

.23 

.19 

.15 

.30 

.17 

.26 

.21 

.28 

.14 

.18 

.21 

.07 

.  1 1 

.13 

.13 

.20 

6.41 

MIND 

27 

34 

23 

22 

18 

21 

21 

29 

28 

23 

22 

25 

30 

38 

24 

29 

30 

26 

27 

23 

23 

27 

30 

23 

28 

22 

22 

23 

20 

19 

20 

779 

PRniRlE  06 

DErtOPOLlS  LOCK  AND  Dfln 

EVflP 

.22 

.33 

.30 

.35 

.56 

.10 

.34 

.23 

.35 

.43 

.25 

.17 

.27 

.19 

.19 

.32 

.26 

■  18 

.16 

.22 

.21 

.19 

.19 

.27 

.13 

.06 

.13 

.22 

.03 

.13 

7.218 

29 

45 

26 

26 

31 

MRX 

98 

101 

100 

106 

102 

107 

105 

107 

105 

103 

97 

87 

99 

108 

106 

106 

104 

106 

97 

90 

101 

103 

107 

105 

99 

102 

93 

94 

94 

88 

93 

100.4 

niN 

73 

75 

72 

70 

71 

74 

74 

73 

72 

70 

70 

72 

71 

71 

73 

72 

72 

73 

72 

73 

74 

75 

76 

75 

76 

76 

75 

76 

72 

72 

73 

73.0 

GULF  08 

FSIRHOPE  2  NE 

EVBP 

.31 

.23 

.28 

.30 

.18 

.29 

.26 

.27 

.23 

.20 

.  1  1 

.16 

.26 

.22 

.19 

.24 

.25 

.17 

.09 

.08 

.18 

.25 

.25 

.15 

.24 

.16 

.22 

.21 

.11 

.21 

6.518 

UINO 

25 

39 

25 

20 

15 

26 

41 

22 

15 

17 

7 

16 

24 

19 

23 

10 

12 

14 

18 

2 

5 

12 

12 

5 

6 

10 

17 

12 

10 

24 

507 

MAX 

lOS 

102 

102 

100 

97 

104 

97 

103 

100 

95 

91 

97 

100 

98 

96 

98 

99 

100 

93 

86 

90 

101 

104 

103 

95 

104 

96 

103 

102 

96 

102 

98.7 

niN 

76 

76 

73 

71 

72 

73 

76 

76 

76 

73 

73 

71 

71 

74 

71 

71 

73 

73 

73 

72 

73 

74 

75 

76 

75 

75 

72 

74 

75 

77 

76 

73.7 
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STATION  INDEX 


STATION  INDEX 


STRTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 

cr 
a: 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

a. 
> 

SPECIPL 

(SEE  NOTES  1 

ABBEVILLE   1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

1  7 

465 

7  A 

C 

IPMM     Q  DTrWRIIRP 
JUnIN    o  r\lLnDUr\lj 

i-i  n  n  I  c  n  M 
HUU I oUN 

0063 

03 

11  t  M  C  T  fl  M 

W I Nb 1  UN 

2 

34 

1  3 

87 

1  1 

795 

C 

rr\Ur  •    rHLIILr\  LrUUDC.' 

1    D  C  D  T  rt 

HLBER  TH 

0140 

07 

WILCOX 

1 

32 

1  4 

87 

25 

1  75 

7A 

C 

CiriMCV       1     UDDPlV  IP 

RL  BEK I  V  I L  L t   Z  5t 

0148 

02 

MRR5HRLL 

1  2 

34 

1  4 

86 

1 0 

1140 

5P 

5P 

H 

PI  nccn   A  /  "^n  / 11 
LLUotU  4/JU/// 

("11  [r\/inMncrD  (~iTv 

RLtXHNUtK  LliY 

0160 

05 

I HL  L  HrUubH 

1  I 

32 

57 

85 

57 

660 

7A 

7  A 

H 

MPMPV     n  nPMWQM 
nClNitT     U*  UtLrNnHII 

HL 1 L b  V  I LL  t 

0178 

03 

D  T  P  1/  C  M  C 

r I L  Kb  Nb 

1  3 

33 

08 

88 

1  0 

1  35 

7A 

7A 

H 

ij  Mnppi*^   TQYi  np 

PNDRLUSIfl    I  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

3  I 

1  9 

86 

30 

242 

8A 

8A 

H 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

flNNISTON  FAR  flP 

0272 

04 

CRLHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

61  1 

MIO 

M  I  D 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

0338 

03 

1  1  I  M  C  T  n  kl 

W  1  Nb 1  UN 

2 

34 

04 

87 

1  3 

500 

7  A 

MPQ       nPPQ     Q  nD\/TC 

nr\o.    uUfAH   r\  .  UHvio 

ocLii  rikin    o  ccc 
HbHL HNU  bbt 

0369 

05 

CLR  Y 

I  I 

33 

15 

85 

50 

1  09  1 

6A 

5A 

C 

H 

1  n  t.l  F  i  1      Q  M  T  T  M 

L  UW t  L  L    on  1  1 n 

H I  He Nb  ^ 

0395 

01 

L 1 nt  b 1 ONt 

1  2 

34 

48 

86 

59 

720 

9A 

9A 

H 

D  D  n  I  n     Q  T  D  T  I  n  M     LI    1  M  LI 

KHUlU  oiHiiUN  wjnw 

A  T  M  n  D  cr 

H  i  nUKh 

0407 

07 

CCPPIMD  t  PI 

b  bL  Hnb i H 

8 

3 1 

0 1 

87 

30 

294 

9A 

9A 

C 

H 

KHUiU    OlHIlUIN  WHin 

HUdUKN    HUKUNUmT  rHKn 

0430 

05 

LEE 

I  1 

32 

36 

85 

30 

652 

8A 

8A 

8A 

GH 

iNHt  lUINHL    WL.HinL.n  oLr\V 

HU  i  HUbHv 1  Lit    J  N 

0440 

03 

n  1  r  T  n  1 1  P  D 
HU  1  HUUH 

I 

32 

28 

86 

4  I 

200 

6A 

IQMFQ    R  WFIPHRnP^^ 
JHrltLO    u  iNLlUnDUKo 

BRNKHERD  LOCK  RNO  DRM 

050S 

03 

TllCPPl    n  A  C  Pi 

1 UbLHLuUbH 

2 

33 

27 

87 

2 1 

280 

7A 

7  A 

|_{ 

PPPDC     PC  CMPTMCCPC 

LUKrb    Ur  LNUlNLbKo 

dH Y   n  I  Nb 1  1 t    J  NNW 

0583 

08 

DPI    n  t  1  T  M 

□  HL  U W I N 

9 

30 

55 

87 

47 

278 

7A 

7fl 

H 

I.I  Til    TOM     C     MTIICP  IP 

BERTRICE   1  E 

0516 

07 

MONROE 

I 

3  I 

44 

87 

1 2 

1  78 

7A 

7fl 

MRRY   L  BAYLE5 

BELLE  MINR  2  N 

0655 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

7A 

7fl 

H 

RUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

C 

v/PMPii  CC    Q t n  1  1  P u 
vUNULbt  blUUUn 

□bbbtnbK   3  Wbw 

0764 

02 

Jbr  r  b KbUN 

2 

33 

24 

87 

00 

445 

M  I  0 

M  I  D 

H 

wQi  1  CY    rpK    I.I    tptmt    pi  T 
vHLLbT    LKn    W-IKIni  rL' 

DTl    1     IMPCl    CV      1  CC 

D  1  LL I NbbLb  Y    1  bt 

0823 

03 

Q  1  I  T  Q  1  1  P  Q 

HU 1 HUUH 

I 

32 

39 

86 

42 

420 

6R 

JUniN    K.  InUnHb 

D  I  Kn  1  NL/HHrl    WbU   Hr  K 

0831 

02 

Jbr  h  bKbUN 

2 

33 

34 

86 

45 

520 

M  I  D 

MID 

c 

HJ 

MQTI       MCDTUCD  CCD\/TPC 

NH  1  L    WbHIMtK  bcKVlLb 

BORZ 

0957 

02 

M  P  D  C  LJ  P  P  1 

riHKbnHLL 

2 

34 

1  3 

86 

1  0 

1  070 

7R 

c 

DPDCDT     1          I.IUCCI  CC 

KUbbK 1    L.  WnbbLtb 

D  D  n  M  T  1    C  V 

dKHN 1 L  1 1 

I  069 

07 

P  D  C  M  C  LJ  P  1  1 

LKbNbnHW 

6 

3 1 

35 

86 

1  6 

274 

8fl 

8A 

H 

K.    L-  nLNUbKbUN 

bKtW 1  UN   J  LNt 

1  080 

07 

C"  C  P  Q  M  D  T  a 

b  bL  Hnb 1 H 

6 

31 

07 

87 

02 

1  60 

7A 

7  A 

G 

QllDllPM  IIMT\/CPCITY 

□  KtW 1  UN   j  bbt 

I  084 

07 

CCPPMD  T  P 

b  bL  Hnb  1  H 

6 

31 

04 

87 

03 

85 

6P 

7  A 

H 

MDC        PI    QDQ     T        D  C  Q  \/ V 

rlKb*    LLHKH     1  .  rtHVT 

BROOKWOOD 

I  I  43 

03 

TUSCRLOOSR 

2 

33 

1  6 

87 

I  7 

605 

7  A 

JOE  K  STYRON 

BRUNOIDGE 

I  178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7  A 

GEORGE  L  HICKS 

LHLbKH  bW 

1288 

04 

bHb  L  b Y 

7 

33 

05 

86 

47 

540 

5P 

5P 

H 

cnvc    p  cniiCT 
rHYt    U  rHUbl 

nnMncM    o  mm 

LHnUbN   d  NW 

1  301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

1  9 

235 

5P 

5P 

H 

QllDHDM     MM  T  WCDC  1  TV 

HUbUKN  UNlvtKbllT 

LhKdIjN  HILL 

1  377 

03 

1  I  P  1    U  C  D 

WHL  KbK 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7  A 

MDC     PMMP     MPC  PPDDTCPM 

nKb    HNNH    nHb  UHKKlbUN 

Lb N 1  Kb   4  bW 

1512 

04 

LHbKUKbb 

7 

34 

07 

85 

44 

617 

7A 

7A 

H 

PPM     D  llQTCPM 

UUN   K .    WH 1 bUN 

LbNIKbvlLLb  WbnU 

1  525 

03 

BIBB 

3 

32 

54 

87 

1  5 

456 

7A 

7A 

H 

llCP     CCDW     MCT  PDC 

WbH  bbKv   nti  Uob 

p  i_l  pl  T  n  M       A  M 

L  HH 1 Un   4  N 

1  566 

07 

1  IPCLJ  T  MPTPKl 

WHbn 1 NU 1  UN 

1  3 

31 

32 

88 

1  5 

285 

5P 

5P 

H 

PI    PDPMP     CPDCCTDV  PPMM 

HLHbHnH   rUKtblKY  LUnn 

r"LJii  ncDCQiiDr*    iitd    di  hmt 
LH  1  LUbKbtJUKb   NIK  rLHNI 

1 520 

04 

T  n  1  1  n  n  c  p  p 
1 HL  L  Hub  UH 

7 

33 

1  7 

86 

20 

4  1  8 

5P 

5P 

H 

PI  TV      IIPTCD      DJ  PMT 

LllY    WHIbK  rLHNI 

LL  H 1 dUKNL 

1690 

07 

M  n  M  D  n  c 
nUNK  U  b 

1 

31 

32 

87 

3  1 

183 

7  A 

TPlI    IC     1  UPCWCll 

1  uLL  1  b   L  .  HHbKbW 

CLRNTON 

1  694 

03 

CHILTON 

7 

32 

5  1 

86 

38 

580 

7A 

7fl 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1  725 

07 

BARBOUR 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

8A 

8A 

H 

MRS   ELIZABETH  M  WESTON 

C  OOEN 

1803 

08 

MOB  I  L E 

9 

30 

23 

88 

14 

12 

7A 

7  A 

H 

LEWIS  n  UtGttR 

LUrrbb    brK 1 NUb    d  Nh 

1  807 

07 

p  c  hi  r  V/  p 
UbNb  VH 

5 

3  I 

1  1 

85 

55 

250 

7  A 

LJCPllDV      C           U  C  1    1  [TV 

HbNKY   r.  KbLLLY 

LULBbKI    b 1 bHn  rLHNI 

1819 

0  1 

P  P  1    □  C  D  T 

LULtib  K 1 

1  2 

34 

45 

87 

51 

470 

c 

JHnt  b   E   EDI  SON 

LULL  1 Nb V  I LLt 

I  849 

02 

Ub  KHLb 

7 

34 

1  5 

85 

53 

750 

5P 

D     P     LJ  C  P  D  n 

K   U  HbHKU 

LUKUUvH   ^  bNb 

1  940 

03 

W  H  L  r\  b  K 

2 

33 

45 

87 

09 

320 

7A 

CPllPDP     P  QPDTPM 

bUWHKU   H  dHKiUN 

rnT  TOMTOM 

L  U  1  1  UN  1  U  IN 

1974 

07 

D  1  1  C  C  C  1  1 

KUbbbL  L 

4 

32 

09 

85 

04 

2  1  7 

7A 

LJIIPlj      C  l/TTC 

HUUH  b .   K I  1 b 

C  UBR 

2079 

06 

SUMTER 

I  3 

32 

26 

88 

23 

2  1  5 

7A 

DCrilOCTkl      D           LJ  Pi  D  D  r  c 

KbUbbN   r.  HHKKIb 

n  Q  n  c  \/  r  1  i  c 
UHUb  V 1 L  L  b 

2119 

05 

TQl  1  QDnncQ 
1  HLLHrUUbH 

I  1 

32 

49 

85 

45 

530 

7A 

llTll     IP^i      1  DPDTlCTT 

W  I  LL  1  H.'   L  .    bHK  1  Lb  1  1 

ORDEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

RUFUS  P.  PLES5 

DRUPHIN   ISLRND  2 

2172 

08 

MOBILE 

9 

30 

1  5 

88 

05 

8 

8fi 

8A 

c 

H 

DAUPHIN    ISLAND  SFA  LAB 

n  Q  V  T  n  M    I  M 
UH  T  I  UN    1  N 

2188 

05 

M  Q  D  r  M  P  P 

nHK t  N  UU 

1  3 

32 

22 

87 

39 

230 

7R 

7A 

H 

K   N  HbRbrUKU 

OE  L  T  R 

2235 

05 

CLAY 

1  1 

33 

26 

85 

42 

1030 

7R 

INACTIVE  3/31/77 

nrMnpni  ic    i  npu"    OMn  noM 
UtnUrULlb    LULiA    HNU  UHn 

2245 

06 

M  Q  D  C  M  P  P 

rlHKt  N  UU 

1  3 

32 

3  I 

87 

50 

I  00 

6fi 

50 

6A 

H 

PPDDC     Per  r'kir>Tiiicc"oc 

LUKPS   Ur  ENDINttRS 

n  n  T  u  Q  M 
UU 1 HHN 

2377 

07 

LI  P  1  1  C  T  P  M 

HUUb 1  UN 

5 

3  1 

1  2 

85 

24 

275 

c 

M   H  RONEY 

UUUBLt    brKl NUb 

2386 

03 

1  1  I  M  C  T  P  M 

W 1 N  b  1  UN 

2 

34 

09 

87 

25 

810 

7R 

7R 

H 

M  I  TCHELL  DRAKE 

EL  BR 

2577 

07 

COFFEE 

1  0 

3  1 

25 

86 

04 

1  95 

7A 

ARTHUR  C  .  BRUNSON 

E  L  ROD 

2632 

03 

Tiicppi  ppcn 
1 UbL  HL  UUbH 

1  3 

33 

1  5 

87 

48 

252 

7A 

MRS  HELEN  E  FAIR 

t  N 1 bKrK I bb 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

1  9 

85 

52 

409 

5P 

5P 

c 

H 

MRS  CLYDE  F  JACKSON 

EUFflULR  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8A 

8A 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

27 

86 

56 

220 

7A 

7R 

H 

SAM  P  ROBISON 

CDTDunDC     O  MC 

r  H  1  KnUr  t    tl  Nt 

OQ  1  "3 
<1  O  1  J 

Uo 

DPI    P  1  (  I  M 

oHLUW 1 N 

9 

30 

3  3 

87 

53 

2  3 

7  A 

7A 

7A 

H 

AUBURN  UNIV  EXP  STA 

CQlk\/IIIC      1  C 

rHLr\VlLLc    1  t 

2840 

01 

M  n  D  o  n  M 
nUKUHN 

1  2 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7R 

H 

JOHN  M  DUNRWAY 

C  Q  V  C  T  T  C 
r  H  T  t  1  It 

2883 

03 

FAYETTE 

I  3 

33 

4  1 

87 

49 

365 

7A 

7R 

H 

GORMAN  J  .  BLACK 

Cn(?T  PQYMC 
rUnI  rnllNt 

3043 

02 

n  C     W  Q  1  D 

Ut  nHLo 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

7R 

c 

CARL  PARKER 

CP  T  crn    r  T  T  Y 
r  K  i  OLU    U 1  1  T 

3105 

07 

M  n  M  D  n  c 
nUNKUt 

8 

31 

27 

87 

23 

400 

7A 

/  H 

H 

W  C  MAJORS 

uHUoUtN    oILHn  rLHNI 

3154 

04 

c  T  n  1 1  n  ui 
t 1 UWHn 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6A 

6R 

H 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

bH 1 N t  b  V 1 LL  t 

3160 

05 

C  1  1  M  D  T  C  D 

bUnr 1 1 K 

1  3 

32 

49 

88 

09 

1  30 

7A 

7A 

H 

MACK  C  .   F  I  ELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8A 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 

GENEVA  2 

3251 

07 

GENEVA 

5 

31 

03 

85 

53 

145 

7A 

7fl 

ROBERT  C  REYNOLDS 

GEORGI ANNA 

3271 

07 

BUTLER 

5 

31 

38 

86 

44 

285 

70 

1    •     L  •     1  1  M  O  U  IN 

GlLBERTOWN 

3308 

07 

CHOCTAW 

1  3 

31 

53 

88 

20 

128 

BP 

6P 

H 

ALTON  G.  LAND 
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STRTION  INDEX 


PLfiBRMR 
JULY 


1977 


INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  M  M  T  Y 

U  U  U  IN  1  1 

o 
a 

a 

o 

LATITUDE 

o 

O 

z 
o 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDOLiX  VLr\ 

a. 

*~ 

a: 

Q. 

a. 
<r 

UJ 

SPECIAL 

ISEE  NOTES  1 

3430 

03 

WRLKER 

2 

33 

39 

87 

12 

300 

6fl 

RLRBRMR  POWER  CO. 

351  1 

06 

HOLE 

2 

32 

42 

87 

35 

220 

BP 

6P 

H 

MRS  WILLIE  J.  RRRINCTON 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

50 

86 

36 

430 

6R 

en 

c 

H 

CHUCK  S  HERRTSILL 

3573 

02 

MflRSHfiLL 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

RROIO  STRTION  WGSV 

3578 

02 

MRRSHflLL 

12 

34 

22 

86 

17 

605 

c 

TVR-765 

3620 

03 

2 

34 

15 

87 

35 

950 

5P 

5P 

c 

H 

J  I  M  WRLKER 

U  J 

hflRION 

13 

Uo 

O  1 

Dy 

**  Jo 

7fl 

7fl 

r 
L 

|-| 

EDDIE  L.  PERRCE 

3655 

02 

CULLMRN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

c 

JRMES  E  MC  CRRVY 

3748 

06 

LOWNOES 

1 

32 

1  1 

86 

35 

170 

8R 

8fi 

H 

DIXIE  S  MOORER 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

7R 

7fl 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

3775 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

P  Q 
O  rf 

O  n 

H 

CITY   OF  HEFLIN 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

57 

86 

19 

594 

7fl 

7R 

H 

CHARLES  R.  PORTER 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  175 

7R 

RRLON  L.  OTTS 

3899 

01 

FRflNKL  IN 

13 

34 

20 

87 

56 

840 

7R 

MARY  N.  RVERY 

4064 

01 

MflOISON 

12 

34 

39 

86 

46 

624 

MID 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

4193 

07 

n  flRKF 

L>  L  n  i\  i\  i_ 

1  3 

31 

30 

87 

54 

220 

8R 

c 

All  I  Fn   PRPFR    I  NT 

ni_LlLU      '           1— '»  lilt. 

4  ^  u  y 

n  A 

U  H 

CALHOUN 

7 

J  J 

A  Q 

Q  C 
O  D 

A  1 

con 

D  y  u 

7R 

r 
L 

MRRY   LOU  WILKERSON 

4226 

03 

WRLKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7fl 

7R 

H 

JRMES  R.  BRITRIN 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6R 

RLRBRMR  POWER  CO- 

443  1 

07 

COFFEE 

10 

31 

1  4 

86 

1  1 

270 

7R 

FRED  W.  WOOD 

4502 

05 

CHRMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

O  r 

or 

H 

MISS  MRYMIE  LRNDRUM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

6R 

RLRBRMR  POWER  CO. 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7R 

MRS.   MRRY   K.  LEE 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1  1 

85 

46 

589 

7R 

RUFU5  M.  SEWELL 

4798 

05 

SUMTER 

1  3 

32 

35 

88 

12 

150 

7R 

7R 

H 

B.   B.  WILLIAMSON.  JR. 

4884 

07 

RARRni  IR 

u  n  i\  u  u  u 

5 

31 

47 

85 

33 

480 

8R 

inHN  R  ARn 

Clio 

U  D 

PERRY 

3 

DC 

Q  "J 

7R 

r 
L 

MARION  FISH  HATCHERY 

5121 

06 

DRLLRS 

3 

32 

28 

87 

1  3 

200 

7fl 

7R 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

5140 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

ALABAMA  POWER  CO. 

5172 

06 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

18 

86 

01 

180 

7R 

DIANE  TAYLOR 

5354 

07 

CHOCTRW 

13 

31 

56 

88 

27 

350 

7R 

ERNEST  H.  LAND 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

31 

490 

c 

ALFRED  S.  RDRMS 

5439 

06 

MRCON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

8R 

JRMES  R  MC  INNIS 

5449 

06 

DRLLRS 

1 

32 

06 

87 

02 

370 

7R 

7fl 

H 

HENRY  J.  YATES 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6fl 

ALRBRMR  POWER  CO. 

5478 

08 

MOBILE 

g 

30 

41 

88 

15 

211 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

C  c  ^  "7 

n  A 

U  H 

SHELBY 

3 

3  3 

Ub 

O  D 

c  o 
o  c 

A  cy 

4  D  ^ 

7R 

MURICE  P  JETER  JR 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86 

24 

221 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

5625 

01 

LRWRENCE 

12 

34 

28 

87 

18 

628 

c 

C  C  MONTGOMERY 

5635 

01 

LRWRENCE 

12 

34 

29 

87 

18 

645 

6P 

6P 

H 

JOHN  N  KELLEY 

5749 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

540 

M  I  n 

M  I  n 
n  1  u 

H 

FED.  RVIRTION  RGENCY 

5867 

01 

MRDISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

INRCTIVE  5/31/77 

5875 

07 

DRLE 

5 

31 

20 

85 

37 

260 

7R 

CHRRLES  R  BRACKINS 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7fl 

7fl 

H 

LONNIE  R.  NORRIS 

6129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

750 

8fl 

8fl 

H 

RADIO  STRTION  WJHO 

6218 

07 

DRLE 

5 

31 

31 

85 

4  1 

470 

5P 

5P 

H 

CHARLES  H.  CARROLL 

6226 

02 

JRCKSON 

12 

34 

4  2 

86 

20 

635 

c 

TVA-69 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

46 

86 

40 

798 

7fl 

GEORGE  T.  POSEY 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

5R 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

6370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

c 

MRS.   MINTA  EDDINS 

64  14 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

14 

88 

17 

165 

7  fl 

MRS  GRACE  ONEAL 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

7R 

MRS.   EVA  R.  RAY 

6458 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7R 

MRS  .   ENA  C .  PAUL 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

7R 

7fl 

GH 

FRANK  TURNER 

6508 

03 

RUTRUGR 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7R 

JAMES  E  FISCHER 

6640 

03 

Q  t  1  T  Ql  inp 
n  u  1  n  u  u  n 

[ 

32 

29 

86 

29 

295 

8fl 

8R 

RADIO  STATION  WPXC 

6805 

01 

FRRNKLIN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

WRMG  RADIO  STATION 

6847 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

87 

59 

271 

7R 

RAIFORD  C  .  MC  COOL 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

21 

86 

32 

190 

7R 

W  C  HARRELSON 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

c 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

6988 

08 

BRLOWIN 

9 

30 

34 

87 

44 

155 

6fl 

6R 

H 

JOHN  K  LflSSITTER 

7020 

05 

COOSR 

7 

32 

54 

86 

14 

670 

7R 

7R 

H 

CHRRLES  W.  MCEWEN 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6A 

6R 

H 

JOHN  T.  BRILEY 

7131 

01 

FRRNKL IN 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

7A 

7R 

H 

RROIO  STRTION  WWWR 

7157 

02 

CULLMRN 

2 

34 

10 

86 

49 

802 

7A 

MID 

H 

ST  .  BERNARD  COLLEGE 

7207 

02 

DE  KRLB 

12 

34 

17 

85 

58 

7R 

7R 

H 

SRNO  MTN  SUBSTRTION 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

43 

86 

58 

304 

7R 

MIRRM  w  PRIDMORE 

7304 

02 

JRCKSON 

12 

34 

4  1 

86 

03 

filS 

7R 

7fl 

H 

RADIO  STATION  WCR! 

7366 

06 

DRLLRS 

1 

32 

25 

87 

00 

147 

5P 

7fl 

H 

ROBERT  J.  CHRNDLER 

STRT I  ON 


GORGRS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GUNTERSVILLE 

GUNTERSVILLE  TVR 

HRLEYVILLE  3  NE 

HRMILTON  3  3 

HRNCEVILLE 

HRYNEVILLE 

HERDLRND 

HEFL  IN 

HIGHLRND  HOME 

HIGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLE  WSO  AP 
JRCKSON 
JRCKSONVILLE 
JASPER  4  N 
JORDAN  DAM 
KINSTON 

LAFAYETTE 

LAY  DRM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON  2  SW 

LOUISVILLE 

MRRION  6  NE 

MRRION  JUNCTION  2 

MRRTIN  DRM 

MRTHEWS  2  N 


NE 


MELVIN 

MIDWAY 

MILSTEAD 

MINIER  3  NW 

MITCHELL  DAM 

MOBILE  WSO  AP 

MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WSO  RP 

MOULTON 

MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

ONEONTA 

OPELIKA 

OZARK  6  NNW 

PAINT  ROCK  2  N 

PALMERDALE  2  W 

PERRYVILLE 

PETERMRN 

PICKENSVILLE 
PINE  RPPLE 
PINE  LEVEL 
PITTSVIEW 

PLRNTERSVILLE  2  SSE 

PRRTTV ILLE 

RED  BAY 

REFORM  2  E 

RIVER  FALLS 

RIVER  FALLS  2  NE 

ROBERTSDRLE 
ROrKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SU8STR  AU 
SRYRE 

SCOTTSBORO 
SELMA 


SEE  REFERENCE 
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STRTION  INDEX 


RLRBflMfl 

JULr  1977 


STRTION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TPBLES 


OBSERVER 


SUTTLE 

TflLLFIOEGR 

THOMflSVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 

THURLOW  DflM 

TONEY 

TROY 

TUSCflLOOSfl  Ffifi  FIP 
TUSCflLOOSfl  OLIVER  DRM 
UNION  SPRINGS  4  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  HERD 

VERNON  2  N 

WRDLEY 

WRLLfiCE  2  E 

WRLNUT  GROVE 

WARRIOR  6  W 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHRTLEY 

WINF  lELD  2  SW 

CLOSED  STATIONS 

RLBERTVILLE  2  SE 


7963 
8024 
8178 
8209 
821S 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 

8445 
8469 
8S17 
8605 
8637 
8648 
8670 
8673 
8685 
8809 

8859 
8867 

8998 


0148 


02 


PERRY 

TALLADEGA 

CLRRK 

CHILTON 

ELMORE 

MflOISON 

PIKE 

TUSCALOOSA 
TUSCALOOSA 
BULLOCK 

PERRY 

DE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 
CLARKE 
FAYETTE 


MARSHALL 


12 


32  32 

33  26 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  27 

34  34 

33  48 

33  07 

31  12 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


34  14 


87  1  1 

86  05 

87  44 

86  42 
85  54 
85  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 
85  34 


87 
86 


86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  1  3 

87  43 
87  50 


86  10 


145 

555 
405 
680 
288 
750 
580 
159 
152 
460 

265 
1040 
265 
540 
205 
850 
630 
1  10 
457 
500 

190 
170 
468 


1  140 


5P 
MID 
70 
7R 


IP 


5P 


7A 
7A 
7A 
6P 
5A 

6R 
MID 
7A 
7A 

7A 
7A 
7A 
5A 
7A 
7R 
7A 
6R 
IP 
7R 

8R 
7R 
7R 


5P 


H 

C  H 
CO 

C 

C  H 
H 

C  H 
H 


H 

C  H 


7A 


J.   F.  SUTTLE.  JR. 
JOE  WOODRRD 
LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWER  CO. 
TVA-506 

THOMAS  J.  DILLRRO 
FED.   AVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JERRY  COPE 

MRS  J  C  JRCKSON 
C  «  H  LUMBER  COMPANY 
JOEL  CRMP 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS.  ESSIE  M.  CHRVERS 
WRLTER  PARKER 
GILBERT  C  YARBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 

INACTIVE  10/5/76 
ORR  L  PRPP 

REBECCA  W  STANLEY 
MRS  VRLMR  G  COLEMRN 
ROBERT  R.   MOORE.  JR. 


CLOSED  4/30/77 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAUA 


,   .  ,   ,,„„         _n_.f„  „f  thics  state  mav  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 

288i"°o?\o"anrS-?Seri"JJc"l  0«lc":ea?  Jou^'^Ldiulnarp^^c^pJ^aJton  Lta  are'contalned  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

nruv«<!rn»«i  imiTS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In    F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 

^  fn?       lilll     Monthly  degree  day  totals  kre  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.     In   ■Supplemental  Data"  table 
Sr^ectJons  eSte"i  iHI^res  I"  tens  o?  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

„    ^.       ,    .        u  I  ^  f^moc  In  inmi  titandard  time      Durinc  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

OBSERVATION  TIME:  ™-^^'^^J°^„';^|^,|^°:^,°f ^^^^^^^^  G^o^nd"  "welS  a^obs^Uatlon  tfme  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations, 
saving  time. Snow  on  ground  in  the    bnowjall  ana  snow  on  i,jo  "Extremes"  table.   "Dally  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table, 

?;°EjapraUoi^anrwinrtrbl?:°aSd  ^sni:?ainnihe-"Lo;?ai'=and'snoron  hroZl-  T.lll^'l.e.  published ,  "are  fo?  the  24  hours  ending  at  t.me  of  observation. 

FVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Mjjt  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation      Wind  is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 


Inches  above  the  pan.  ,  .  j      o      ,  . 

.ATFB  mlirvAlFNT  values  oubUshed  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaLfSg  meafll^ementrarftagerfro^^  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include 
snow  and'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  tor  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19«1-19''0. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 

Chesterfield  sandy  loam  Bare  0-2% 


Auburn  Agronomy  Farm 
Brew ton  3  ENE 
Headland 
Marlon  Junction 
Pittsview 

Thornsby  Exp.  Station 
Winfleld  2  SW 


^.ilCOVC.    ii^i*.      _„ 

Smithdale  fine  sandy  loam  Bare  " 

Dothan  sandy  loam  Bare  ""^1°'"' 

Sumter  Clay  Bare  f,Zt„^^n 

Izagara  fine  sandy  loam  Bare  no? 

Fine  Loamy  fare  g„ 

Ora  fine  sandy  loam  Bare  ^°  °* 


All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  Is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  tabic,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  tabic,  "Daily 
Soli  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

«    Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

i     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.    Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

It    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

4   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-CULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  In  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;   40C  single  copy;  30f  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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TEMPERATURE   RND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION: 
LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST    1   DAY  PRECIPITATION: 


MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
FALKVILLE    1  E 
BREWTON  3  SSE 
WAOLEY 
CLAYTON 


102       DATE  07 
56       DATE  19 
14  .69 
.52 

4.20       DATE  03 
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COOEN 

88 

.9 

72 

.8 

80 

9 

92 

15. 

70 

14. 

0 

1  1 

0 

0 

0 

7.14 

1  .90 

3 

.0 

0 

12 

5 

2 

OflUPHIN  ISLAND  2 

87 

.9 

76 

.6 

82 

3 

91 

17. 

71 

3 

0 

6 

0 

0 

0 

1  1  .64 

2.47 

2 

•  0 

0 

17 

7 

4 

FAIRHOPE  2  NE 

88 

.3 

72 

.5 

80 

4 

-  .9 

92 

10. 

69 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

9.33 

2.79 

2.96 

4 

.0 

0 

14 

4 

2 

HOBILE  H50  AP 

90 

.3 

76 

.4 

83 

4 

1  .9 

94 

9. 

74 

3 

0 

21 

0 

0 

0 

5.42 

-  1.51 

I  .47 

4 

.0 

0 

10 

4 

1 

R0BERT5DBLE 

88 

.5 

72 

.4 

80 

5 

.0 

94 

8 

70 

12 

0 

12 

0 

0 

0 

7.61 

.44 

I  .51 

4 

.0 

0 

14 

5 

2 

DIVISION 

81 

3 

-     .  1 

9.12 

2  .50 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOhINO  SIOIION  INDEX 


3 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


NORTHERN  VALLEY 


fflLUVILLE   1  E 


nOULTON  3 

MUSCLE  SH9nLS  fl 

RED  6Ay 

RL'SSEL  L  VILLE  2 

WATCRLOO 


eESSErCR  3  WSW 
BIRMINGMflli  H5t)  I 
BOAZ 

COLLINSVILLE 
FQHT  OftYNE 

GRHOEN  CITY 
GUNTERSvrLLE 
LEEDS 
QMEONTfl 

PflLrCROALE  2  M 

SniNT  BERNARD 
SAND  m  SUBSTA  I 
5AYBE 

SC0T7SB0R0 
VALLEY  HEAD 

WARRIOR  6  U 


UPPER  PI  AINS 

AL ICEvlLLE 
ARLEY  a  S 
AUTAUGAVILLE   3  N 
BANKHEAO  LOCK.  AND  DAH 
BROO^UOOO 

CARBON  HILL 
CENTREVILLE  WSMO 
CL ANTON 
CORDOVA  2  CNE 
DOUBLE  SPRINGS 

EL  ROD 

FAYETTE 

GORGAS 

HALEYVILLE  3  NE 
HAMILTON  3  S 

JASPER  ^  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  DAM 
PICHENSVILLE  2 
PLANTEHSVILLE  2  SSE 

PRATTVILLE 

REFORM  2  E 

TMOaSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

VERNON  2  N 
WEST  6L0CT0N 
WINFIELO  2  SM 


03 


04 


EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AP 
CALERfl  2  SU 
CENTRE  4  SU 
CHILDERSBURG  MTQ  PLANT 
GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACitSONVILLE 
LEESBURG 
MONTEvAllO 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAD 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  2  SSE 

AUBURN   AGRONOMY  FAI 

DADEVILLE 
HEFL  IN 

HIGHTOUER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
MAQTIN  DAM 

OPEL IKA 

flOCKFORD  2  NNW 
aOC<  MILLS 
THURLOU  DAM 
UADLEY 
I.CTU«»itA 


PRAIRIE 


06 


CUBA 

OAYTQW    I  N 

DEnjPOLIS  LOC<  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GHEENSBOaO 

HAYNEVILLE 

L  fvINGSTON  2  SU 

MARION  6  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

mTHEUS  1  S 


DAY   OF  MONTH 


12     3      4     5     6  7 


2.84  .02 


I  .45 
3.20 


9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STflllON  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STRT ION 


PCQRYVILLC 
Plht  LEvtL 

iUTTLE 

UNIQtl  SPDINGS  4  S 

wan  I  OR  Lac«  rno  oam 


COASTAi.  PLAIN  0 

WfiCVILLC  1  NNU 
ALBtSTn 

RhOALUSIA  1  NW 

ATMOaC 

BBEUTOH  3  ENt 
BREUTOn  3  l\E 
BQuNOIOGE 

CHATOn   4  N 

ClAIBOQNC 
CL  AyTBM 

COFTEE   SOaiHGi  a  Nw 
C0TT0NT9M 

ELBA 

ENTEOPRISE 

ClJfAl/LA  UUOl  IFE  RET 

EVERGREEN 

TRISCO  CITV 

□CNEVA  3 
GCMGIAHNA 
CILBERT0M1 
GReCNVtLLC 
He AOL AND 

UtOHLAHO  HOrC 

JACKSON 

MH5T0N 

LOUISVILLE 
fCL  VIN 

NCUTQN 
aZARK  B  NNU 

PINC  APPLE 
PITTSVIEH 
RIVER  FALLS 

TM0liB5VIti.E 
TROV 

WALLACE  2  E 
t^ATLCr 


GULF 

BAV  MINCTTC  3  NNU 
COOCN 

DAUPHIN  ISLAND  3 
FAISHOPE  2  NE 
MOBILE  WSO  AP 

ROBCRTSOAlE 


1  .69 
3.33 
1  .50 

3.60 
3.07 
4.  77 


DAY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


3.07 
.23  4.30 
3.40 
1  .OS 


.3»  1.07 
I. 09  .23 

3.  IB 

1 .65  1 .24  .40 
.32  1 . 02 

t.30 


.»T  .02 
.03  .06 
.33   I.OB  .00 


.07     .82  T 
1 . 30  1 . 20 


II      .40  .04 

35  .  03 

36  1 ■ 3S 


1 . S 1     .05  .30 


.06  .06 


.  r 

.50  .36 

.03  .78 
.3<i 
.06  .30 

.13  .10 

.14  .44 

.33 
.10  .03 
■  10 


.13  .83 


.04     .03  .02 


.11  .15 
.71  .41 


1.00  .15 


.03  .10 
.30  .74 


.40     .50  .03 


.70  .34 

.07  T 


.13     .63  .07 


SEE  REFEResCE  NOTES  FOllOhINC  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STOT ION 

Dfir   OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

. 

NORIMESN  VflLLe' 

01 

0THEK5  2 

HBX 
M|N 

BB 
64 

90 
59 

92 
65 

90 
68 

88 

65 

94 

69 

96 
68 

95 
69 

96 
69 

97 
7  1 

95 
64 

95 
65 

96 
68 

95 
66 

96 
68 

92 
69 

95 
72 

82 
64 

82 
60 

84 

61 

86 
59 

90 
60 

91 
61 

93 
70 

93 
67 

93 
73 

92 
68 

92 
68 

92 
68 

93 
68 

93 
66 

91  .8 

BELLE  MINK  2  u 

MBX 
MIN 

BB 

66 

92 
63 

93 
63 

90 
67 

89 

65 

95 
67 

97 
69 

93 
70 

97 
68 

95 
69 

95 
67 

95 
68 

96 
68 

95 
68 

96 
69 

93 
70 

94 

70 

83 

67 

86 
60 

85 
61 

87 
63 

92 
63 

91 
64 

93 
64 

94 

67 

93 
67 

91 
70 

94 

6B 

94 

67 

95 
67 

94 

67 

92.4 

fHLRVlLLE    1  E 

MBX 

MIN 

B7 
66 

92 
b<) 

93 
63 

90 
67 

85 
65 

93 
70 

95 
67 

93 
67 

97 
70 

98 

72 

96 
63 

95 
63 

96 
66 

96 
69 

96 

67 

92 
70 

94 

73 

93 

67 

83 
56 

90 
64 

90 
65 

93 
66 

95 
62 

93 
67 

95 
64 

91 
66 

BB 

67 

91 
68 

90 
67 

92 
66 

92 
68 

92.4 

HUNISVILLE  HSO  HP 

MBX 

MIN 

92 
72 

94 

65 

91 
67 

89 
69 

94 

68 

96 
70 

93 

71 

98 
68 

97 
68 

97 
70 

92 
68 

95 

70 

92 
70 

93 

71 

91 
70 

94 

71 

85 

72 

85 
69 

83 
63 

65 
66 

89 
65 

90 
68 

91 
67 

91 
69 

92 
67 

89 

72 

90 
70 

91 
70 

92 
70 

92 
69 

94 

70 

91  .5 

nOULION  2 

MBX 
MIN 

92 
66 

95 
63 

89 
67 

87 
70 

94 

68 

97 
70 

96 

71 

99 
71 

98 

71 

97 
67 

94 

66 

94 

70 

95 
69 

92 
70 

91 
70 

94 

72 

82 
74 

88 
68 

88 

61 

89 
63 

91 
63 

94 
64 

95 
65 

96 

70 

95 
67 

93 

71 

92 
73 

93 

70 

96 
69 

97 
68 

99 

67 

93.3 
68.2 

nuSCLE  SMOfllS  FOR 

BP 

MBX 

MIN 

90 
66 

92 
64 

93 
66 

90 
69 

96 
67 

99 

71 

102 
72 

98 

70 

9B 

73 

92 
72 

95 
69 

93 
68 

95 
70 

94 

70 

91 
69 

95 
70 

84 

72 

85 
68 

82 
63 

87 
67 

90 
63 

90 
61 

92 
64 

94 

70 

93 
69 

93 
71 

92 
72 

91 
69 

95 
68 

95 
69 

98 
69 

92  .7 

RED  BBT 

MBX 
MIN 

BB 

65 

91 
63 

65 

89 

70 

92 
66 

96 
70 

97 
71 

97 
70 

95 

94 

67 

95 
68 

95 
69 

95 
74 

94 

71 

82 

73 

89 

70 

90 

92 
68 

94 

65 

93 
69 

96 

70 

96 

70 

94 
74 

89 

72 

98 

97 

99 

93.3 
69.1 

RUSSELLvIllE  2 

MBX 
MIN 

91 
61 

BB 

60 

91 
63 

88 
64 

84 

66 

93 
67 

95 
66 

96 
66 

96 
66 

97 
67 

92 
62 

93 
64 

96 

65 

95 
65 

94 

66 

92 
67 

95 
67 

83 
68 

86 

61 

67 
61 

90 
58 

91 
57 

92 
58 

94 

62 

95 
65 

92 
65 

94 

68 

92 
67 

92 
65 

93 
63 

94 

62 

92.0 
63.9 

MSIERlOO 
• 

MBX 
MIN 

BPPdLBCMinN 
nOUNISINS 

02 

BESSEMER  3  M5H 

MBX 
MIN 

93 
6B 

94 

62 

89 
68 

86 
66 

94 

74 

96 
75 

96 
73 

97 
74 

95 
69 

94 

70 

95 
71 

95 
72 

94 

73 

96 
74 

94 

71 

92 
72 

88 
68 

90 
68 

89 
68 

89 
68 

94 

72 

93 
69 

95 
69 

92 
71 

91 
73 

92 
69 

93 
69 

94 

72 

95 
72 

95 
69 

96 
67 

93.1 
70  .2 

BlRfllNGMBM  HSO  HP 

MBX 
MIN 

92 

71 

91 

71 

BB 

71 

87 
74 

91 
72 

92 
74 

93 
75 

93 
75 

92 
74 

92 
75 

92 
69 

94 

71 

94 

73 

92 
74 

92 
74 

92 
78 

91 
78 

88 

72 

89 

70 

87 
72 

87 

70 

90 
70 

94 

72 

92 
73 

90 
73 

89 

75 

90 
72 

91 
74 

91 
73 

94 

75 

95 

73 

91  .1 
73  .0 

GUNIERSVILLE 

MBX 
MIN 

90 
68 

94 

72 

96 
68 

96 
69 

98 

67 

97 
68 

98 

67 

91 
71 

94 

69 

95 
70 

95 
66 

95 
68 

94 

67 

95 
69 

91 
69 

92 
70 

90 
70 

90 
67 

90 
65 

92 
65 

90 
63 

90 
67 

91 
69 

91 
70 

91 
69 

93 
71 

86 

70 

91 
69 

91 
69 

91 

70 

93 
69 

92.6 
68 . 4 

ONEONTS 

MBX 
MIN 

90 
68 

91 
69 

92 
65 

90 
68 

88 
66 

92 
69 

95 
70 

95 

7  1 

94 

70 

95 
72 

95 
66 

98 
67 

95 
67 

95 
68 

94 

70 

94 

73 

94 

73 

93 
72 

87 
64 

90 
66 

90 
6S 

90 
65 

92 
66 

92 
68 

92 
68 

93 

70 

86 
68 

91 
68 

90 
69 

91 
70 

92 
68 

92  .2 
68  .4 

SAINT  BERNBRO 

MBX 
MIN 

93 
67 

93 
67 

93 

65 

90 
67 

87 
68 

94 

68 

95 
68 

96 
69 

98 

70 

98 
64 

97 
65 

97 
67 

98 
67 

98 
67 

97 
68 

91 
69 

97 
71 

92 

70 

89 
63 

87 
64 

89 
62 

91 
64 

93 
64 

95 
66 

96 
69 

97 
67 

95 
65 

93 
65 

94 

66 

96 
65 

97 
65 

94.1 
66  .5 

SBNO        SUBSIB  Bu 

MBX 

MIN 

86 
68 

92 
66 

94 

66 

94 

66 

86 
70 

90 
70 

92 
70 

87 
69 

86 
68 

92 
69 

90 
66 

92 
68 

92 
69 

90 
70 

89 
69 

89 
69 

88 
72 

85 

71 

85 
61 

85 
65 

85 
64 

88 

67 

86 

69 

89 
68 

91 
69 

91 
71 

86 
69 

88 
69 

90 
68 

90 
68 

89 
69 

89.0 
68.2 

SCOIISBORO 

MBX 
MIN 

90 
67 

93 
63 

94 

66 

88 
65 

89 
67 

93 
69 

95 
68 

93 
70 

95 
67 

94 

66 

94 

64 

92 
66 

93 
67 

93 
68 

93 
69 

91 
70 

86 

70 

87 
66 

87 
58 

86 
59 

88 
59 

91 
61 

92 
63 

91 
64 

93 

67 

94 

67 

89 

71 

91 
66 

90 
67 

91 
66 

92 
65 

91  .2 
65.9 

VBLLEY  HEBD 
• 

MBX 
MIN 

B9 
6S 

91 
63 

93 
63 

84 

67 

87 
68 

89 
67 

90 
67 

87 
67 

88 
67 

90 
67 

90 
63 

90 
65 

91 
67 

91 
71 

89 
67 

89 
68 

88 

70 

83 
70 

82 
5B 

B3 
60 

84 

SB 

87 
58 

89 
53 

86 
67 

89 
67 

89 

70 

85 
72 

88 

71 

87 
67 

89 
67 

90 
66 

88.0 
66.0 

UPPER  PLAINS 

03 

OLICEVILLE 

MBX 
MIN 

97 
72 

91 

70 

92 
68 

87 
70 

87 
67 

93 
69 

94 

72 

96 

71 

97 
70 

94 

70 

94 

65 

93 
67 

92 
69 

94 

69 

95 
72 

95 
73 

94 

75 

91 
70 

85 

67 

89 
68 

88 

65 

90 
67 

92 
68 

93 
71 

95 

7  1 

91 

72 

92 

72 

92 
7  1 

92 

70 

93 

71 

94 

59 

92.3 
69 . 7 

BBNKHEBD  LOCK  BND 

OBn 

MBX 
MIN 

92 
70 

95 
70 

92 
70 

92 
71 

90 
72 

94 
74 

95 
76 

97 
75 

98 
74 

96 
72 

95 
69 

99 
72 

99 
68 

62 

96 
73 

94 
74 

92 
74 

93 
72 

CENTREvlLLE  HSnO 

MBX 
MIN 

87 
70 

91 
7  1 

90 
70 

8B 
67 

88 

67 

90 
70 

93 

7  1 

95 
72 

95 
7  1 

94 

7  1 

91 
66 

91 
67 

93 
69 

92 
70 

93 
70 

90 
71 

93 
72 

91 
73 

86 

71 

87 
67 

89 
67 

91 
71 

91 
7  I 

94 

7  1 

89 
72 

00 
6C 

90 
69 

90 
69 

90 
69 

90 
70 

90.7 
69  .8 

CLBNTON 

MBX 
MIN 

90 
70 

91 

71 

88 

69 

85 

70 

89 

67 

92 
69 

93 
70 

94 

69 

94 

69 

94 

68 

92 
66 

91 
67 

93 
68 

92 
69 

93 
69 

90 
70 

91 
71 

90 
70 

BB 
69 

83 

69 

88 
64 

89 

65 

9; 

68 

90 
70 

90 
71 

89 
71 

90 
69 

88 
68 

90 
55 

90 
68 

91 
67 

90.3 
68.6 

DOUBLE  SPRINGS 

MBX 
MIN 

90 
65 

92 
65 

91 
66 

85 
69 

82 

66 

91 

70 

92 
70 

93 
70 

95 
69 

94 

71 

93 
65 

93 
68 

93 
68 

93 
69 

93 
69 

95 

71 

95 
73 

84 

69 

87 
62 

89 
64 

91 
63 

92 
65 

94 

65 

94 

66 

93 
68 

93 

70 

89 

70 

91 
70 

90 
68 

93 
66 

94 

67 

91  .4 

67  . 7 

FBYEITE 

MBX 
MIN 

mBLETVIllE   3  NE 

MBX 
MIN 

89 
63 

90 
63 

65 

91 

91 
69 

92 
69 

91 
70 

90 
63 

90 
61 

91 
66 

91 
67 

91 
69 

91 
69 

80 
70 

83 
67 

85 

60 

86 
64 

66 
63 

89 

62 

91 
63 

91 
66 

91 
67 

88 
69 

90 
67 

91 
67 

93 
65 

94 

68 

89. 5 
65  .8 

MBMILION    3  S 

MBV 
MIN 

8B 
64 

91 
63 

91 
63 

87 
66 

86 
64 

90 
64 

93 
68 

93 
6B 

94 

67 

95 
67 

94 

64 

92 
64 

91 
65 

93 
65 

95 
67 

95 
68 

95 
68 

81 

70 

88 

59 

87 

89 

60 

89 
60 

92 
60 

93 
63 

94 

67 

92 
67 

92 
69 

93 
67 

93 
66 

95 
65 

95 
64 

91  .5 
65  .  1 

jaSPER  t  H 

MAX 
MIN 

91 
67 

92 
67 

88 
66 

86 

70 

92 
65 

93 
67 

95 
73 

95 
70 

95 

67 

94 
69 

95 
63 

93 
65 

94 

69 

95 
69 

91 
67 

95 
69 

95 
72 

90 
70 

87 
61 

89 
63 

87 
67 

89 
63 

93 
65 

94 

65 

93 
68 

91 
68 

92 
69 

90 
69 

93 
65 

95 
65 

97 
64 

52. 2 
67  .0 

PRBTIVILLE 

MBX 
MIN 

71 

71 

71 

70 

70 

75 

71 

68 

66 

70 

68 

71 

7  1 

72 

66 

66 

62 

70 

70 

70 

69 

69 

65 

69.4 

TMORSBr  EXP  SIBIION 

MBX 
MIN 

88 

69 

85 
71 

81 
67 

83 

70 

87 
66 

89 

70 

91 
70 

91 
69 

90 
70 

88 

67 

87 
64 

BB 

67 

90 
69 

90 
68 

88 

69 

89 

7  1 

87 
7  1 

87 
70 

82 
68 

65 
70 

86 
66 

90 
66 

89 

70 

90 
70 

87 
72 

88 
72 

64 

67 

89 

70 

90 
70 

90 
70 

92 
7  I 

87.8 
69 . 1 

ruSCBLOOSB  FBB  BP 

MBX 
MIN 

B9 

70 

89 
69 

86 
69 

84 

70 

90 
67 

90 
72 

92 
73 

92 
72 

92 

71 

91 
71 

91 
67 

90 
68 

90 
70 

92 
70 

92 
70 

90 
73 

89 
74 

86 
73 

86 
64 

87 
66 

88 

67 

91 
68 

91 
69 

95 
72 

90 
72 

91 
72 

91 
70 

92 
72 

94 

68 

93 
73 

95 
70 

90.3 
70.1 

ruSCBLOOSB  OL IVER 

OBM 

MBX 
MIN 

88 

72 

92 
71 

91 
68 

87 
69 

88 
68 

92 

67 

93 
74 

94 
74 

95 
73 

93 

72 

94 

68 

93 
68 

93 
70 

94 

70 

94 

71 

94 
74 

95 
73 

91 
72 

87 
68 

69 
68 

89 
69 

91 
69 

94 

70 

94 

72 

95 
72 

92 
72 

92 

70 

93 

70 

92 
71 

95 
70 

95 
71 

92.2 
70.5 

VERNON  2  N 

MAX 
MIN 

HINF IElO  2  SH 

MAX 
MIN 

85 
66 

90 
65 

92 
66 

87 
66 

84 
64 

91 
65 

92 
68 

92 
67 

94 

67 

95 
66 

92 
63 

91 
64 

92 
65 

92 
65 

91 
67 

91 
68 

92 
69 

84 

69 

87 
61 

88 

61 

BB 
61 

B7 
61 

90 
62 

92 
63 

95 
67 

90 
67 

91 
68 

92 
66 

90 
66 

92 
65 

93 
63 

90.4 
65.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


OUOUST  ISTI 


DOT   OF  MONTH 

o 
a 

« 

STRT ION 

1 

2 

g 

7 

g 

g 

1 0 

1  ] 

1 2 

]  4 

1  5 

1 6 

]  7 

1 6 

1 9 

20 

2  1 

CC 

£  i 

2^ 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

3 1 

a 

EASTERN  vfiLLt'  04 

ftNNIS'ON  F Ofl  OP 

MAX 

94 

93 

68 

90 

93 

96 

lot 

95 

96 

94 

94 

92 

95 

88 

93 

92 

91 

86 

86 

66 

90 

93 

94 

91 

90 

82 

87 

91 

90 

91 

91 

91  .4 

MIN 

^0 

71 

71 

72 

72 

73 

71 

75 

70 

71 

68 

70 

71 

70 

71 

73 

7  1 

66 

69 

66 

67 

70 

71 

70 

73 

71 

71 

70 

71 

70 

70'6 

CftLERfi  2  SM 

MAX 

MIN 

CENTRE  4  SH 

MAX 

30 

93 

96 

85 

69 

92 

95 

96 

93 

95 

96 

94 

96 

94 

90 

91 

90 

87 

84 

85 

66 

89 

91 

90 

93 

91 

88 

91 

92 

90 

91 

91  ■  1 

MIN 

69 

71 

68 

67 

70 

71 

69 

72 

69 

68 

65 

66 

69 

70 

69 

72 

72 

7 1 

62 

65 

62 

64 

68 

67 

69 

72 

69 

68 

68 

67 

66 

68.2 

CmilDERsburc  htr  Plant 

MAX 

93 

92 

89 

90 

9S 

9S 

95 

97 

97 

97 

95 

95 

96 

95 

93 

93 

92 

97 

87 

87 

89 

92 

93 

95 

94 

90 

90 

90 

91 

92 

94 

92.9 

MIN 

6S 

66 

69 

71 

69 

70 

71 

71 

69 

70 

67 

68 

70 

7  1 

69 

73 

72 

67 

72 

66 

68 

70 

71 

71 

72 

68 

70 

69 

70 

67 

69.6 

CQDSOEN  STEflW  PLANT 

90 

93 

94 

86 

88 

92 

96 

9 1 

91 

95 

94 

95 

94 

95 

89 

91 

87 

86 

84 

84 

86 

89 

9 1 

68 

94 

90 

84 

91 

92 

89 

87 

90  .2 

MIN 

69 

71 

67 

68 

70 

70 

72 

72 

68 

68 

67 

69 

69 

70 

70 

72 

73 

72 

64 

64 

64 

67 

66 

69 

71 

72 

68 

69 

69 

68 

68 

69.0 

TBLLnOECfl 

MAX 

90 

92 

93 

92 

88 

90 

99 

98 

97 

99 

97 

95 

91 

93 

91 

92 

90 

81 

83 

89 

92 

89 

90 

90 

92 

93 

93 

92 

94 

92 

93 

91  .9 

MIN 

70 

70 

65 

66 

70 

66 

67 

65 

56 

66 

65 

68 

72 

72 

70 

72 

72 

70 

67 

73 

70 

73 

73 

73 

72 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

69.5 

PIEDMONT  PLflTEflu  05 

BLEXQNDER  CITt 

MAX 

9 1 

91 

88 

84 

90 

94 

95 

94 

95 

93 

92 

92 

94 

95 

91 

92 

90 

90 

86 

83 

85 

88 

91 

92 

91 

90 

91 

90 

90 

92 

92 

90.7 

MIN 

66 

66 

67 

68 

68 

65 

70 

67 

66 

67 

64 

66 

67 

67 

68 

69 

66 

70 

63 

63 

62 

65 

66 

70 

70 

70 

65 

66 

65 

67 

68 

66.8 

OSmloND  2  SSE 

MAX 

66 

69 

87 

6 1 

86 

89 

9 1 

92 

92 

91 

89 

90 

9 1 

90 

86 

90 

89 

87 

85 

82 

83 

85 

89 

89 

89 

86 

85 

86 

87 

87 

89 

87  .8 

MIN 

69 

67 

68 

67 

69 

68 

69 

69 

70 

69 

67 

63 

66 

67 

67 

67 

7 1 

69 

69 

65 

68 

63 

64 

67 

68 

68 

70 

68 

67 

66 

67 

67.5 

flUBURN  OCRONOMY  FORM 

MAX 

90 

9 1 

86 

78 

87 

90 

9 1 

92 

94 

93 

9 1 

9 1 

91 

90 

88 

92 

90 

92 

87 

77 

83 

86 

92 

90 

91 

89 

90 

87 

88 

88 

89 

88  .6 

MIN 

71 

71 

68 

69 

69 

71 

71 

70 

71 

67 

67 

69 

70 

70 

7  1 

70 

70 

70 

69 

69 

68 

68 

69 

66 

72 

72 

69 

72 

71 

73 

70 

69.8 

HEFLIN 

MAX 

69 

93 

92 

63 

90 

94 

92 

93 

95 

93 

94 

94 

95 

94 

91 

95 

89 

90 

85 

85 

84 

88 

90 

94 

94 

93 

90 

91 

93 

92 

94 

91  .3 

MIN 

67 

66 

6S 

67 

67 

65 

64 

65 

65 

67 

60 

60 

65 

65 

63 

70 

65 

66 

59 

65 

60 

56 

62 

62 

66 

66 

65 

66 

62 

62 

62 

64  . 1 

LflFflTE  T  TE 

MAX 

92 

62 

79 

90 

92 

93 

94 

93 

93 

94 

93 

93 

92 

90 

92 

91 

92 

90 

80 

83 

66 

91 

92 

92 

90 

87 

91 

93 

90 

92 

92 

90  .2 

MIN 

67 

70 

68 

68 

67 

69 

70 

68 

69 

66 

64 

67 

69 

67 

70 

69 

69 

69 

66 

66 

65 

66 

68 

69 

72 

71 

67 

68 

66 

69 

67 

67.9 

HRRTIN  DAH 

MAX 

90 

89 

81 

89 

93 

92 

94 

93 

93 

93 

92 

92 

93 

90 

92 

93 

92 

88 

80 

85 

89 

91 

90 

91 

90 

89 

88 

90 

90 

90 

91 

90 . 1 

MIN 

70 

67 

70 

69 

68 

70 

68 

69 

68 

65 

68 

69 

69 

70 

70 

68 

68 

68 

68 

65 

67 

66 

71 

71 

72 

68 

70 

70 

69 

70 

70 

68  .8 

OPEL IKfi 

MAX 

91 

93 

B6 

78 

87 

91 

90 

93 

94 

95 

92 

93 

91 

91 

84 

90 

91 

92 

87 

77 

83 

86 

89 

90 

91 

89 

82 

88 

89 

88 

89 

88  .7 

MIN 

77 

72 

71 

71 

70 

71 

70 

59 

71 

52 

69 

69 

69 

70 

69 

72 

73 

72 

70 

68 

65 

65 

68 

65 

73 

72 

70 

7C 

69 

69 

70 

69.5 

ROCKFORD   2  NNW 

MAX 

89 

92 

89 

83 

88 

92 

94 

94 

95 

95 

92 

92 

9^ 

93 

93 

90 

90 

90 

87 

84 

86 

88 

89 

91 

89 

88 

89 

90 

91 

90 

91 

90  .2 

MIN 

67 

70 

68 

70 

67 

70 

68 

69 

69 

67 

64 

66 

67 

67 

68 

70 

70 

70 

66 

67 

64 

64 

67 

70 

71 

70 

68 

66 

65 

66 

64 

67.6 

ROCK  niLLS 

MAX 

91 

92 

86 

76 

89 

91 

92 

94 

95 

94 

92 

93 

94 

92 

89 

93 

93 

91 

86 

82 

85 

87 

91 

92 

93 

88 

85 

90 

91 

91 

92 

90.0 

■          ■  ■ 

M  I  N 

67 

67 

66 

67 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

68 

66 

69 

66 

65 

62 

64 

65 

68 

70 

74 

70 

66 

64 

66 

64 

66-2 

PRAIRIE  06 

QflTTON  I  N 

MAX 

BS 

92 

86 

89 

90 

93 

90 

95 

96 

95 

92 

93 

92 

93 

94 

95 

95 

MIN 

69 

74 

68 

66 

68 

69 

74 

70 

72 

70 

67 

69 

72 

70 

70 

70 

0EM0P0LI5  LOCK  AND  DOM 

MAX 

69 

92 

69 

89 

86 

89 

92 

94 

95 

94 

90 

91 

91 

92 

93 

92 

93 

93 

88 

84 

88 

88 

93 

91 

95 

91 

92 

93 

92 

91 

91 

91  .0 

MIN 

66 

66 

66 

66 

65 

66 

63 

69 

70 

68 

67 

65 

67 

68 

69 

69 

70 

70 

68 

68 

66 

66 

68 

69 

70 

70 

68 

67 

69 

69 

70 

67.7 

GAINESVILLE 

MAX 

66 

92 

91 

67 

85 

90 

93 

95 

96 

95 

93 

92 

93 

93 

95 

96 

95 

94 

88 

68 

91 

90 

93 

94 

96 

94 

94 

95 

94 

95 

95 

92  .6 

MIN 

72 

73 

68 

71 

70 

71 

73 

73 

73 

72 

69 

70 

71 

72 

73 

75 

75 

75 

68 

69 

69 

70 

72 

73 

74 

72 

73 

71 

70 

70 

70 

71  .5 

GREENSBORO 

MAX 

93 

93 

89 

89 

92 

96 

95 

97 

95 

94 

94 

94 

94 

95 

96 

95 

94 

89 

86 

92 

93 

94 

93 

96 

94 

94 

94 

95 

95 

95 

97 

93.7 

MIN 

70 

67 

67 

69 

67 

71 

73 

72 

73 

71 

66 

69 

72 

7  1 

73 

74 

74 

73 

70 

70 

68 

70 

72 

74 

74 

74 

69 

71 

70 

71 

70 

70.8 

MflTNEVlLLE 

MAX 

93 

92 

92 

93 

94 

89 

89 

92 

92 

90 

91 

93 

92 

93 

93 

92 

90 

93 

92 

92 

90 

91 

92 

92 

92 

89 

89 

92 

93 

93 

90 

91  .6 

MIN 

72 

72 

73 

73 

71 

71 

73 

74 

74 

73 

71 

72 

72 

7  1 

72 

72 

70 

72 

74 

73 

73 

73 

72 

74 

74 

74 

74 

73 

74 

73 

74 

72.7 

L IVINGSTON  2  SU 

MAX 

91 

93 

85 

88 

86 

93 

96 

94 

95 

91 

90 

92 

92 

94 

97 

95 

93 

93 

95 

64 

89 

90 

94 

96 

98 

93 

93 

93 

93 

92 

91 

92.3 

MIN 

69 

74 

67 

67 

69 

66 

69 

69 

71 

68 

65 

68 

68 

66 

70 

72 

7  1 

63 

70 

68 

63 

67 

69 

70 

74 

70 

72 

71 

69 

70 

71 

69.0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

90 

90 

87 

88 

89 

91 

93 

93 

95 

95 

91 

90 

92 

93 

95 

91 

93 

93 

88 

83 

85 

90 

92 

90 

90 

90 

92 

90 

91 

89 

89 

90  .6 

MIN 

69 

69 

68 

69 

66 

66 

70 

70 

70 

70 

66 

67 

66 

70 

70 

70 

72 

7  1 

71 

71 

67 

71 

70 

70 

72 

70 

68 

68 

69 

69 

69 

69.2 

MINTER  3  NW 

MAX 

92 

91 

90 

90 

89 

92 

92 

95 

96 

95 

91 

91 

93 

94 

93 

94 

90 

93 

9  1 

82 

86 

90 

93 

89 

89 

91 

92 

91 

92 

90 

91 

91  .2 

MIN 

71 

73 

76 

71 

69 

70 

72 

70 

71 

70 

69 

68 

69 

70 

7  1 

72 

73 

72 

72 

73 

67 

69 

70 

72 

71 

71 

68 

68 

69 

69 

70 

70.5 

MONTCOMERT  HSO  AP 

MAX 

91 

88 

82 

88 

91 

92 

93 

93 

92 

92 

91 

92 

92 

91 

90 

92 

93 

88 

83 

87 

90 

91 

91 

89 

90 

93 

91 

92 

92 

92 

94 

90.5 

MIN 

73 

73 

73 

73 

71 

74 

74 

72 

73 

71 

70 

71 

73 

73 

74 

73 

73 

75 

75 

73 

70 

73 

71 

74 

74 

74 

72 

72 

72 

73 

72 

72.7 

SELMfl 

MAX 

93 

92 

92 

91 

92 

95 

95 

95 

95 

93 

94 

94 

94 

93 

95 

93 

86 

89 

60 

84 

88 

92 

92 

93 

93 

93 

94 

94 

92 

95 

95 

92 . 1 

MIN 

71 

76 

71 

72 

67 

72 

75 

72 

72 

72 

69 

70 

74 

73 

75 

74 

74 

70 

72 

71 

73 

73 

72 

74 

73 

74 

71 

72 

71 

73 

72 

72.3 

UNION  SPRINGS  4  S 

MAX 

90 

88 

86 

81 

87 

91 

90 

93 

96 

95 

93 

94 

93 

94 

92 

91 

92 

92 

86 

83 

88 

89 

90 

93 

90 

90 

91 

90 

91 

92 

90 

90.4 

■          ■  ■ 

MIN 

72 

70 

70 

70 

69 

69 

70 

69 

59 

67 

68 

70 

69 

70 

72 

70 

71 

70 

7  I 

58 

66 

70 

67 

68 

71 

71 

70 

69 

70 

69 

70 

69.5 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NH 

MAX 

90 

95 

85 

80 

86 

88 

86 

87 

86 

87 

84 

85 

85 

85 

84 

83 

84 

90 

88 

89 

86 

89 

90 

89 

90 

88 

85 

90 

88 

84 

85 

66  .6 

MIN 

66 

70 

65 

66 

62 

66 

62 

64 

64 

62 

61 

60 

62 

65 

64 

65 

63 

65 

67 

71 

67 

66 

70 

70 

68 

68 

73 

74 

76 

70 

68 

66.5 

AT WORE 

MAX 

90 

90 

89 

81 

88 

91 

90 

93 

94 

93 

88 

89 

90 

91 

92 

90 

90 

92 

92 

90 

88 

90 

89 

90 

90 

90 

89 

90 

88 

88 

89 

89  .8 

MIN 

69 

74 

70 

72 

7  1 

70 

71 

72 

71 

70 

69 

70 

70 

71 

72 

73 

72 

72 

72 

73 

70 

71 

72 

73 

73 

71 

70 

71 

70 

71 

72 

71  .2 

BEATRICE   1  E 

MAX 

90 

89 

89 

88 

88 

92 

92 

94 

95 

94 

93 

92 

92 

94 

93 

94 

92 

89 

88 

68 

89 

90 

90 

89 

90 

89 

90 

89 

90 

92 

94 

90.9 

MIN 

74 

74 

71 

73 

71 

73 

72 

73 

73 

73 

74 

73 

72 

73 

72 

74 

73 

74 

75 

74 

74 

73 

71 

74 

73 

74 

73 

72 

74 

72 

73 

73.0 

BRANTlEt 

MAI 

88 

92 

83 

83 

90 

94 

95 

95 

96 

94 

93 

93 

93 

93 

94 

91 

91 

94 

87 

88 

87 

91 

93 

90 

89 

86 

93 

91 

92 

92 

92 

91  .1 

MIN 

63 

6S 

66 

63 

63 

63 

64 

64 

65 

62 

61 

63 

62 

61 

65 

63 

63 

6S 

66 

66 

61 

66 

63 

G7 

66 

6S 

67 

69 

.6* 

63 

63 

64.1 

BREhTON  3  ENE 

MAX 

90 

92 

85 

82 

89 

93 

92 

94 

96 

94 

92 

91 

93 

93 

91 

89 

91 

91 

89 

88 

87 

91 

90 

91 

89 

89 

87 

90 

90 

89 

90 

90.3 

MIN 

66 

68 

70 

70 

67 

68 

68 

70 

67 

68 

66 

66 

68 

69 

69 

70 

69 

68 

69 

71 

67 

67 

69 

69 

71 

69 

67 

69 

69 

70 

70 

68.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
7 


DniLY  TEMPERnTURES 


STOT ION 

DRY   OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

■7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

U 

16 

16 

\1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ti 
a 

BREHTON  3  SSE 

MAX 

92 

88 

80 

89 

93 

91 

95 

95 

94 

90 

91 

91 

93 

92 

9 1 

92 

92 

93 

90 

87 

90 

9 1 

94 

90 

88 

87 

90 

89 

89 

89 

9 1 

90 

.5 

MIN 

69 

71 

70 

69 

67 

67 

67 

69 

68 

67 

67 

67 

69 

69 

69 

70 

69 

69 

71 

71 

69 

72 

69 

71 

71 

69 

67 

70 

68 

68 

68 

68 

cnnoEN  3  NM 

Max 

89 

90 

88 

83 

89 

92 

94 

95 

95 

94 

91 

92 

93 

94 

93 

94 

92 

92 

89 

83 

85 

9 1 

93 

92 

92 

90 

94 

93 

92 

92 

93 

91 

.3 

MIN 

6S 

6S 

6< 

66 

65 

66 

66 

66 

68 

65 

63 

63 

66 

65 

67 

66 

68 

67 

68 

68 

65 

66 

66 

65 

68 

68 

65 

65 

64 

64 

66 

65 

,  9 

CmBION  t  H 

Max 

92 

91 

88 

85 

90 

92 

95 

95 

94 

93 

92 

90 

93 

96 

93 

92 

94 

92 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

92 

93 

92 

9 1 

90 

90 

90 

91 

.4 

MIN 

66 

69 

69 

72 

70 

69 

70 

70 

71 

69 

67 

68 

70 

69 

71 

72 

72 

71 

73 

.2 

70 

72 

70 

73 

72 

71 

71 

70 

69 

70 

70 

70 

.  3 

Max 
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MILSTERD 

54  39 

06 

MRCON 

1 1 

32 

27 

85 

54 

20  1 

sn 

JAMES  R  MC  INNIS 

M  I  NTER  3  NW 

5449 

06 

DRLL AS 

1 

32 

06 

8  7 

02 

370 

7R 

7R 

H 

HENRY  J .  YATES 

MITCHELL  DAM 

5455 

03 

CHI L  TON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6R 

ALABRMA  POWER  CO . 

MOBILE  WSO  RP 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

4  1 

88 

1  5 

2  1  1 

M  I  D 

M  I  0 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

MONTEVALLO 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7R 

MURICE  P  JETER  JR 

MONTGOMERY  WSO  RP 

R 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86 

24 

221 

M  I  D 

M  I  D 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

MOUL  TON 

5625 

0  I 

LAWRENCE 

12 

34 

28 

87 

1  8 

628 

c 

C  C  MONTGOMERY 

MOULTON  2 

56  35 

0  I 

LAWRENCE 

1  2 

34 

29 

8  7 

1  8 

64  5 

6P 

5P 

H 

JOHN  N  KELLEY 

MUSCLE  SHORLS  FAR 

RP 

574  9 

0 1 

COLBERT 

12 

34 

45 

8  7 

37 

54  0 

M  I  D 

M  I  D 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

NEW  MARKET  2 

5867 

0 1 

MAD  I  SON 

1  2 

34 

55 

86 

2  7 

7?R 

5P 

5P 

H 

INACTIVF  5/31/77 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

3 1 

20 

85 

3  7 

260 

7A 

CHARLES  R  BRACKINS 

ONEONTA 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

3  3 

57 

86 

29 

870 

7R 

7R 

H 

LONN ! E  R  .  NORR  1 5 

OPEL IKR 

6  1  29 

05 

LEE 

1  I 

32 

38 

85 

2  3 

7mi 

BR 

8R 

H 

RADIO  STATION  WJHO 

OZRRK  6  NNW 

62  1  8 

07 

DALE 

5 

3  1 

3  I 

85 

4  J 

470 

5P 

5P 

H 

CHARLES  H.  CRRROLL 

PRINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

c 

TVR-69 

PALMERDRLE  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

46 

86 

40 

798 

7  A 

GEORGE  T .  POSEY 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

0  9 

n  n 
0  u  u 

7R 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMRN 

6370 

07 

MONROE 

1 

3  1 

35 

8  7 

1  6 

1  3  O 

c 

MRS  .   M I NTR  EDO  I NS 

PICKENSVILLE 

64  1  4 

03 

P  I  CKENS 

1  3 

3  3 

1  4 

88 

I  7 

1  / 

1  DO 

7R 

rinsFn  ^/i/77 

PICKENSVILLE  2 

54  18 

03 

PICKENS 

1  3 

3  3 

1  4 

88 

]  7 

1  O  U 

7fl 

RFS   FNG  HF-US   fORP   FN  P. 

PINE  APPLE 

54  36 

07 

WILCOX 

I 

3  I 

5  3 

87 

00 

9  n 

7R 

MRS  .   EVfl  R  .  RRY 

PINE  LEVEL 

6468 

05 

MONTGOMERY 

5 

32 

04 

O  0 

u 

O  UD 

7  A 

MRS     FNR  r  PAIII 

PI  TTSVIEW 

650  I 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  J 

85 

1  0 

J  o  u 

7R 

7  A 

GH 

FRRNK  TURNER 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

03 

AUTRUGR 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7  A 

JRMES  E  FISCHER 

PRATTVILLE 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

29 

86 

29 

295 

8A 

8R 

RROIO  STRTION  WPXC 

RED  BAY 

6805 

01 

FRRNKL I N 

1  2 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

REFORM  2  E 

5847 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

23 

87 

59 

271 

7R 

Rfl I  rnRD  r    nr  mm 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

21 

86 

32 

190 

7  A 

UJ    r    HRRRFI  ^HN 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COV I NGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

C 

nunoniin     lLCL  LUU' 

ROBERTSDRLE 

6988 

08 

BRLDW I N 

9 

30 

34 

87 

44 

155 

5R 

5A 

H 

iriHM    K    1  fi^*^  I  T  TFR 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

05 

COOSR 

7 

32 

54 

86 

14 

670 

7R 

7A 

H 

PHfiRl   FS     Ui  MPrUlFM 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RRNDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6A 

6A 

H 

jnHN    T      RP  M  F  Y 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRRNKL IN 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNRRO 

7157 

02 

CULLMRN 

2 

34 

10 

86 

49 

802 

7R 

MID 

H 

ST.   BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

7207 

02 

DE  KRLB 

12 

34 

17 

85 

58 

7R 

7R 

H 

SAND  MTN  SUBSTATION 

SAYRE 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

43 

86 

58 

304 

7R 

MIRRM  W  PRIDMORE 

SCOTTSBORO 

7304 

02 

JACKSON 

12 

34 

4  1 

86 

03 

615 

7A 

7A 

H 

RROIO  STRTION  WCRI 

SELMA 

7366 

06 

DALLAS 

I 

32 

25 

87 

00 

147 

5P 

7R 

H 

ROBERT  J.  CHRNDLER 

SEE  REF'RENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


PLOBOMO 

AUGUST  1977 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  RND 
TABLES 


OBSERVER 


SUTTLF 

TflLLfiDEGR 

THOMRSVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 

THURLOW  DOM 

TONEY 

TROY 

TUSCALOOSf:  ■'Afi  RP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DRM 
UNION  SPRINGS  4  S 

UN  I  ONTOWN 

VALLEY  HERD 

VERNON  2  N 

WflDLEY 

WALLACE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  6  W 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 
WHATLEY 
WINFIELD  2  SW 

CLOSED  STATIONS 

BILLINGSLEY    1  SE 
PICKENSVILLE 

NEW  STATIONS 

PICKENSVILLE  2 


7963 
8024 
8178 
8209 
8215 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 

8446 
8469 
8517 
8605 
8637 
8648 
8670 
8673 
8686 
8809 

8859 
8867 
8998 


0823 
6414 


54  18 


03 


PERRY 

TRLLRDEGR 

CLARK 

CHILTON 

ELMORE 

MADISON 

PIKE 

TUSCALOOSA 
TUSCALOOSA 
BULLOCK 

PERRY 

DE  KALB 

LRMRR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 
CLARKE 
FAYETTE 


flUTAUGA 
PICKENS 


PICKENS 


13 


32  32 

33  25 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  27 

34  34 

33  48 

33  07 

31  12 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


32  39 

33  14 


87  1  1 

86  05 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 
85  34 
87  1  1 

85  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

85  13 

87  43 

87  50 


86  42 
88  17 


33 


17 


145 
555 
405 
580 
288 
750 
580 
159 
152 
460 

265 
1040 
265 
640 
205 
850 
630 
1  10 
457 
500 

190 
170 
468 


420 

165 


180 


6P 
MID 
7fl 
7R 


7A 
7R 
7fl 
5P 
6R 

6fl 
MID 
7R 
7R 

7A 
7A 
7A 
6A 
7A 
7A 
7R 
6R 
IP 
7A 

8A 
7A 
7A 


H 

C  H 
CG 

C 

C  H 
H 

C  H 
H 


H 

C  H 


7A 


J.   F.  SUTTLE.  JR. 
JOE  WOOOARD 
LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWER  CO. 
TVA-506 

THOMAS  J.  DILLARO 
FED.   flVlRTION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JERRY  COPE 

MRS  J  C  JACKSON 
C  4  H  LUMBER  COMPANY 
JOEL  CAMP 
ALABAMA  POWER  CO- 
MRS.  ESSIE  M.  CHRVERS 
WALTER  PARKER 
GILBERT  C  YARBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 

INACTIVE  10/5/75 
ORR  L  PRPP 

REBECCR  W  STANLEY 
MRS  VALMA  G  COLEMAN 
ROBERT  fl .  MOORE  .  JR  . 


CLOSED  5/30/77 
CLOSED  5/1/77 


RES  ENG  OF-US  CORP  ENG 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE      NOTES  ALABAMA 

*i.       1-4.       «  cfnta  Ko  >^Hi-9in^H  hv  writine  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 

5r8il!°:?\rarwea?;;erierJj"l  ITnll'Zlt  ?L!'''L^irio„:rprIcn"a?!^n''Lra'JJrc^:t^jLf       the  "HOURLV  PRECIPITATION  DATA"  for  ti.s  State. 

OIMK.S.ONA.  UNITS:     "--^^°--«.se  t„a.catea    ai.e„s.o„a^  ^^^^^^Ir^^^.^^^^J^rl^i^^^r:  'T.  ^^^^J^^'l^  ""^ 

S?^ect?ons  eSierei  In  ?J^Ls  f^e  tens  o?  degrees.     LsuU ant  wind  d  the  vec?or  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

«?^^o.r.^^u^nn'?^r4rL?r:nr^i^w^nroind 

savini;  time.     SnoM  on  ground  in  tne     snowiaii  ana  onow  ou  ■'Extremes"  table     "Dally  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 

^^^^^IJTt^^:^  Z^ntr^l^'^^^l^ki^^i'krJr^  Croin:"  fa^^r^he^^^i^iished . "are  fo?  the  24  hours  endin,  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 

-    Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

'time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan.  j       o       n  * 

«ATFR  FOlJIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaLlng  lea^ementragftagertrl  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and "sleet.     Entries  o£  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  igAl-l'^O. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  So^l  Cover  Degree  of  Slope 

Chesterfield  sandy  loam  Bare  0-2% 

Smithdale  line  sandy  loam  Bare 
Dothan  sandy  loam 


Auburn  Agronomy  Farm 
Brewton  3  ENE 
Headland 
Marion  Junction 
Pi  t  tsview 

Thornsby  Exp.  Station 
Winfield  2  SW 


0-2% 

Baj-e  Unknown 

Sumter  Clay''  Bare  n"uLu,n 

Izagara  fine  sandy  loam  Bare  JJ  52 

Bare  ^'fZ  c» 


Bare 


2  to 


All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  Is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

f     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING; 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin, 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:      i-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11- TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;   40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801,       Attn:  Publications. 
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Climatological  Data 


RLnBHMfl 


TEMPERATURE   RND  PREC I P  I  TflT I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERfiTURE: 
LOWEST  TEMPERRTURE: 
CREHTEST   TOTAL  PRE C 1 P I T fi T I  ON  ; 
LEAST   TOTRL  PREC I P I Tfl TI ON : 
GRERTEST    1   DRY  PREC  I  P I TRT I  ON : 


6  STRTIONS 
VHLLEr  HERD 
FRLKVILLE    1  E 
TROY 
ONEONTR 


MIND 

I  SPEED   -  M.P.M.  I 


CBTIVE  HUMIDITY 
flVERRGES- 
PERCENT 


STflNDfiRD  OF  TIME 

CENTRRL 


00     06  12 


NUMBER  OF  DRTS  WITH 
PRECIPITATION 


BIRMINGHRM  WSO  RP 

HUNTSVILLE  WSO  RP 

MOBILE  WSO  RP 

MONTGOMERY  WSO  RP 


1  .4 
2.5 
1  .5 


5.3 
7.4 
6.6 
5.6 


33 
28h 
23i 
29 


84 
89 
84 
82 


86 
91 
87 
84 


66 
69 
63 
58 


69 
75 
74 
71 


48 


57 


5.8 
5.8 
6.3 
6  .6 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

OflY  OF  MONTH 

o 

(Z 

q: 
ct 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■        ■  ■ 

NORTHERN  VBLLEr 

01 

BIHENS  2 

MAX 

9S 

93 

93 

91 

90 

68 

82 

76 

82 

87 

87 

87 

84 

66 

87 

87 

6 1 

80 

65 

82 

87 

80 

80 

79 

53 

64 

.6 

niN 

6S 

68 

68 

68 

67 

65 

65 

66 

54 

62 

62 

62 

68 

65 

61 

63 

55 

54 

56 

61 

51 

67 

55 

55 

58 

62 

.0 

BELLE  MIND  2  N 

MBX 

95 

96 

95 

95 

83 

92 

83 

76 

87 

B9 

88 

82 

87 

87 

68 

85 

79 

84 

85 

78 

60 

8 1 

84 

87 

82 

78 

80 

79 

79 

63 

84 

.3 

MIN 

68 

67 

66 

66 

70 

70 

68 

66 

53 

64 

56 

54 

57 

65 

64 

65 

66 

63 

64 

62 

55 

55 

56 

56 

62 

63 

65 

56 

55 

57 

62 

.3 

FRLKVILLE   1  E 

Max 

95 

93 

93 

95 

61 

90 

81 

75 

81 

69 

86 

82 

85 

84 

87 

86 

78 

84 

88 

80 

8 1 

8 1 

85 

87 

83 

60 

6 1 

80 

79 

64 

83 

.6 

MIN 

66 

62 

63 

54 

66 

69 

68 

63 

61 

62 

53 

53 

57 

63 

63 

66 

65 

61 

63 

58 

54 

52 

53 

58 

64 

63 

64 

57 

53 

58 

60 

.8 

HUNTSVILLE  WSO  BP 

MAX 

93 

93 

94 

82 

92 

83 

76 

B5 

87 

86 

81 

65 

85 

65 

85 

79 

84 

65 

78 

60 

80 

83 

84 

8 1 

78 

79 

79 

64 

75 

82 

.6 

MIN 

■70 

70 

68 

69 

70 

71 

70 

65 

65 

67 

51 

56 

66 

66 

69 

68 

58 

65 

65 

61 

56 

56 

60 

66 

65 

64 

64 

58 

67 

62 

64 

•  6 

flOULION  2 

MBX 

9B 

97 

96 

91 

93 

86 

80 

89 

91 

89 

65 

87 

88 

87 

81 

79 

84 

86 

77 

82 

6 1 

87 

86 

82 

77 

62 

8 1 

80 

76 

85 

.2 

MIN 

67 

67 

66 

68 

70 

71 

70 

67 

65 

72 

57 

50 

72 

70 

57 

69 

57 

64 

68 

63 

56 

56 

58 

68 

67 

66 

66 

58 

56 

62 

64 

.8 

MUSCLE  SHOBLS  fBB 

BP 

MBX 

97 

95 

96 

85 

93 

82 

87 

92 

92 

9 1 

83 

90 

90 

89 

63 

8 1 

83 

86 

78 

62 

62 

86 

89 

78 

83 

82 

8 1 

64 

78 

85 

.2 

MIN 

68 

69 

69 

70 

72 

72 

70 

68 

57 

59 

50 

50 

68 

67 

68 

70 

67 

64 

69 

63 

57 

56 

59 

63 

63 

66 

64 

59 

59 

63 

65 

.4 

RED  BBt 

MAX 

98 

97 

98 

92 

85 

86 

86 

89 

89 

89 

88 

86 

84 

68 

82 

82 

63 

67 

68 

64 

68 

68 

89 

68 

82 

88 

.0 

MIN 

70 

71 

70 

73 

72 

70 

75 

58 

60 

64 

64 

65 

69 

65 

65 

60 

58 

56 

59 

68 

64 

66 

68 

59 

61 

66 

65 

.7 

RUSSELLVILLE  2 

MBX 

86 

89 

78 

82 

87 

90 

66 

84 

86 

84 

83 

80 

65 

87 

75 

79 

60 

64 

86 

76 

8 1 

79 

79 

64 

82 

.1 

•          ■  ■ 

MIN 

64 

69 

69 

63 

62 

63 

52 

53 

57 

64 

65 

66 

60 

60 

60 

51 

51 

52 

64 

63 

66 

52 

S3 

se 

59 

•  9 

BPPflLBCHIBN 

MOUNTAINS 

02 

BESSEMER  3  WSW 

MAX 

95 

96 

95 

88 

89 

81 

78 

87 

89 

88 

88 

88 

85 

87 

89 

84 

66 

89 

82 

84 

86 

67 

89 

84 

87 

86 

84 

86 

68 

64 

86 

.4 

MIN 

76 

67 

68 

74 

73 

70 

69 

68 

70 

69 

66 

69 

69 

64 

66 

68 

66 

66 

64 

65 

57 

61 

62 

67 

64 

64 

64 

59 

62 

62 

66 

.4 

BIRMINGHBM   HSO  BP 

MBX 

93 

92 

92 

84 

86 

76 

76 

85 

68 

85 

84 

65 

85 

86 

66 

8 1 

85 

87 

6 1 

80 

82 

84 

65 

62 

86 

65 

62 

83 

66 

60 

83 

.7 

MIN 

73 

69 

71 

74 

72 

73 

73 

70 

68 

70 

63 

60 

73 

72 

71 

71 

70 

68 

67 

64 

60 

58 

62 

69 

67 

67 

66 

62 

63 

64 

67 

.7 

DUNTERSVILLE 

MBX 

94 

92 

95 

94 

93 

85 

81 

85 

89 

67 

83 

86 

85 

68 

67 

67 

87 

68 

60 

63 

8 1 

84 

66 

84 

82 

79 

80 

75 

76 

65 

.4 

MIN 

68 

65 

66 

63 

S3 

69 

55 

67 

67 

55 

67 

66 

66 

66 

64 

68 

67 

63 

59 

57 

61 

67 

59 

64 

64 

59 

57 

56 

63 

.5 

ONEONTB 

MBX 

94 

92 

92 

94 

80 

92 

80 

75 

64 

86 

84 

82 

65 

84 

69 

87 

80 

85 

87 

79 

81 

82 

84 

88 

85 

84 

80 

60 

62 

65 

84 

.2 

MIN 

66 

65 

64 

67 

70 

59 

70 

66 

65 

67 

64 

54 

56 

67 

69 

68 

67 

65 

64 

52 

55 

55 

56 

50 

65 

64 

64 

54 

57 

59 

63 

.2 

SfllNT  BERNBRO 

MAX 

97 

98 

97 

96 

94 

80 

78 

87 

9C 

86 

84 

87 

84 

88 

87 

78 

85 

83 

79 

83 

62 

66 

68 

63 

82 

65 

8 1 

6 1 

65 

65 

.3 

MIN 

65 

64 

63 

65 

67 

69 

69 

66 

62 

67 

59 

53 

54 

65 

57 

66 

51 

64 

50 

55 

55 

56 

60 

64 

61 

63 

58 

55 

56 

62 

.2 

SBNO  MI   SUBSIB  BU 

MAX 

92 

90 

9 1 

92 

79 

88 

80 

77 

86 

87 

63 

82 

64 

63 

84 

65 

78 

84 

85 

77 

79 

78 

82 

82 

61 

79 

78 

77 

77 

62 

82 

.1 

MIN 

68 

65 

65 

69 

70 

69 

70 

67 

66 

68 

60 

57 

63 

67 

67 

65 

58 

66 

68 

62 

55 

S3 

59 

60 

66 

63 

67 

SB 

55 

58 

53 

.9 

SCOTISBORO 

MAX 

93 

93 

94 

95 

B3 

89 

84 

75 

89 

89 

88 

84 

85 

85 

87 

69 

80 

88 

89 

79 

83 

83 

85 

86 

84 

79 

77 

78 

BO 

64 

84 

■  6 

MIN 

56 

66 

64 

66 

70 

71 

70 

57 

65 

65 

63 

54 

55 

65 

66 

67 

68 

67 

66 

60 

55 

53 

53 

56 

64 

62 

62 

55 

53 

55 

62 

.3 

VBLLEr  HEBD 

MAX 

90 

90 

91 

91 

82 

87 

83 

83 

87 

87 

63 

79 

88 

83 

84 

86 

78 

84 

85 

78 

80 

89 

83 

84 

8  1 

79 

78 

76 

77 

63 

83 

.0 

■          ■  ■ 

MIN 

66 

64 

63 

65 

68 

67 

70 

67 

65 

66 

55 

50 

55 

65 

65 

66 

68 

64 

63 

62 

53 

49 

53 

55 

64 

60 

62 

58 

49 

54 

61 

.1 

UPPER  PLBINS 

03 

BLICEVILLE 

MAX 

95 

94 

95 

94 

92 

88 

76 

84 

89 

86 

88 

86 

89 

88 

87 

81 

64 

83 

90 

60 

80 

64 

87 

88 

83 

91 

62 

82 

86 

71 

86 

.  1 

MIN 

67 

67 

67 

69 

71 

70 

72 

68 

67 

69 

66 

59 

59 

68 

70 

69 

69 

65 

69 

62 

56 

59 

59 

60 

67 

69 

67 

61 

62 

63 

65 

.6 

BBNKHEBD  LOCK  BNO 

OBM 

MAX 

80 

89 

88 

89 

87 

89 

85 

88 

86 

86 

88 

92 

79 

84 

87 

85 

89 

85 

84 

89 

69 

86 

70 

85 

.8 

MIN 

69 

68 

6B 

67 

50 

61 

69 

69 

69 

69 

67 

65 

64 

62 

63 

60 

65 

68 

68 

60 

69 

67 

66 

65 

.8 

CENTREVILLE  WSMO 

MAX 

91 

91 

92 

87 

88 

87 

74 

81 

86 

85 

86 

85 

85 

87 

87 

61 

86 

68 

84 

83 

84 

85 

86 

81 

88 

80 

83 

87 

70 

84 

.8 

MIN 

70 

67 

67 

69 

70 

71 

71 

68 

67 

67 

68 

59 

50 

68 

68 

66 

67 

65 

67 

65 

63 

58 

60 

61 

63 

68 

68 

65 

63 

63 

65 

.7 

CLBNTON 

MAX 

92 

9  I 

92 

6B 

89 

87 

80 

81 

85 

90 

89 

89 

86 

88 

87 

87 

82 

87 

87 

83 

85 

85 

86 

85 

83 

68 

84 

66 

90 

72 

86 

.2 

MIN 

64 

63 

66 

69 

69 

59 

70 

66 

63 

65 

63 

54 

58 

66 

66 

65 

65 

64 

64 

61 

62 

58 

58 

59 

55 

66 

60 

61 

60 

61 

63 

.5 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

96 

95 

95 

95 

80 

90 

78 

78 

87 

89 

86 

82 

85 

86 

87 

87 

87 

83 

89 

77 

83 

82 

85 

87 

80 

82 

83 

83 

83 

65 

B4 

.8 

MIN 

67 

67 

66 

70 

70 

70 

70 

65 

65 

55 

59 

55 

58 

60 

67 

66 

63 

64 

69 

61 

58 

56 

57 

61 

66 

63 

55 

59 

60 

60 

63 

.5 

FBrEITE 

MAX 

98 

96 

95 

94 

85 

92 

86 

93 

89 

90 

85 

91 

91 

88 

85 

82 

87 

85 

82 

64 

85 

67 

69 

81 

87 

61 

61 

65 

86 

67 

.6 

MIN 

61 

62 

63 

65 

69 

70 

70 

65 

65 

66 

62 

56 

56 

68 

69 

67 

68 

65 

62 

57 

55 

55 

55 

57 

53 

66 

62 

60 

60 

63 

62 

7 

HBLETVILLE  3  NE 

MAX 

93 

93 

93 

92 

91 

83 

79 

B6 

68 

85 

81 

85 

89 

85 

81 

79 

81 

87 

83 

60 

80 

62 

64 

80 

80 

81 

81 

79 

73 

78 

83 

7 

MIN 

66 

65 

64 

66 

69 

68 

67 

64 

63 

55 

58 

56 

66 

63 

64 

65 

66 

64 

64 

60 

55 

53 

56 

64 

63 

62 

63 

56 

55 

61 

52 

4 

HBMILTON  3  S 

MAX 

98 

97 

96 

97 

83 

93 

77 

84 

89 

89 

88 

85 

88 

88 

86 

83 

83 

86 

89 

73 

62 

84 

87 

86 

79 

83 

88 

8  I 

85 

71 

85 

9 

MIN 

63 

62 

62 

62 

66 

69 

70 

63 

63 

64 

57 

52 

54 

64 

67 

67 

67 

60 

60 

61 

52 

52 

53 

55 

60 

62 

63 

57 

57 

60 

60 

8 

JASPER  4  N 

MAX 

97 

97 

94 

94 

80 

90 

78 

78 

87 

92 

88 

84 

88 

86 

88 

85 

80 

90 

90 

78 

62 

83 

86 

84 

62 

87 

84 

82 

83 

66 

85 

5 

MIN 

54 

63 

62 

65 

68 

68 

70 

64 

62 

63 

61 

51 

52 

67 

55 

66 

67 

64 

65 

59 

54 

54 

56 

67 

62 

62 

63 

57 

56 

59 

61 

5 

PRBTTVILLE 

MBX 

77 

79 

88 

87 

86 

87 

86 

84 

64 

62 

62 

83 

82 

84 

86 

88 

92 

MIN 

67 

67 

69 

69 

68 

65 

58 

68 

71 

70 

71 

60 

70 

69 

65 

64 

62 

72 

66 

62 

64 

63 

66 

5 

THQRSBT  EXP  STATION 

MBX 

92 

92 

90 

87 

B2 

77 

77 

84 

67 

87 

64 

85 

65 

84 

84 

79 

82 

66 

66 

65 

85 

85 

83 

85 

85 

82 

83 

89 

88 

81 

64 

6 

MIN 

69 

68 

68 

70 

59 

5B 

70 

67 

68 

55 

64 

60 

69 

70 

69 

68 

68 

67 

69 

64 

64 

6  1 

62 

68 

65 

66 

57 

65 

52 

64 

66 

5 

TUSCBLOOSfl  FAA  AP 

MBX 

95 

95 

93 

89 

86 

75 

81 

87 

65 

84 

84 

85 

63 

85 

82 

83 

84 

67 

76 

81 

82 

83 

85 

80 

87 

82 

80 

83 

69 

84 

83 

9 

MIN 

67 

64 

55 

72 

70 

72 

72 

67 

68 

70 

65 

57 

70 

69 

68 

68 

69 

65 

68 

62 

59 

59 

59 

65 

65 

65 

67 

62 

63 

65 

65 

9 

TUSCALOOSA  OLIVER 

OAK 

MBX 

96 

95 

94 

94 

91 

89 

78 

83 

88 

86 

88 

66 

90 

89 

88 

84 

84 

66 

84 

79 

83 

84 

85 

88 

82 

89 

83 

66 

67 

80 

86 

7 

MIN 

70 

56 

67 

71 

71 

69 

71 

6S 

66 

68 

66 

50 

59 

59 

69 

68 

66 

67 

57 

64 

61 

61 

62 

63 

69 

69 

68 

66 

66 

64 

66 

2 

VERNON  2  N 

MBX 

95 

95 

94 

96 

85 

89 

76 

82 

89 

87 

89 

87 

88 

88 

86 

84 

63 

67 

89 

74 

82 

84 

87 

87 

89 

85 

86 

81 

85 

72 

66 

0 

MIN 

63 

51 

61 

62 

70 

69 

70 

54 

63 

66 

59 

54 

55 

64 

68 

67 

66 

59 

61 

59 

53 

54 

56 

56 

59 

64 

65 

SB 

61 

65 

61 

B 

HINFIELD  2  SW 

MAX 

94 

93 

95 

94 

79 

88 

77 

85 

90 

88 

90 

85 

87 

87 

87 

62 

82 

85 

89 

74 

82 

65 

88 

65 

79 

65 

87 

81 

86 

69 

85 

3 

MIN 

62 

60 

62 

67 

68 

67 

68 

62 

63 

66 

58 

52 

53 

64 

65 

65 

66 

60 

66 

59 

53 

54 

53 

55 

60 

50 

62 

56 

55 

SB 

60 

6 
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DRILY  TEMPERRTURES 


DiaBRMR 

SEPIEHBEB  1977 


STFIT  ION 

DRY   OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a: 

EflSIERN  VBLLET  04 

RNNISTON  FQA  HP 

MAX 
MIN 

90 
69 

96 
66 

88 
68 

81 

71 

88 

70 

81 

70 

80 

71 

85 
70 

91 
69 

86 

71 

85 
59 

87 
57 

90 
70 

88 
67 

90 
68 

85 
69 

88 

70 

88 
69 

81 
66 

81 
64 

82 

61 

85 
56 

86 
62 

86 

67 

87 
69 

80 
64 

84 

66 

83 
62 

70 
58 

75 
62 

84  .9 

66.0 

CBLERH  2  SH 

MAX 
MIN 

61 

S9 

60 

66 

65 

66 

67 

68 

67 

54 

58 

50 

65 

62 

65 

63 

63 

59 

59 

57 

85 
59 

86 

SS 

86 
56 

86 
64 

88 

65 

88 
64 

87 
66 

88 
59 

86 

61 

88 

63 

61  .9 

CENTRE  *  SH 

MAX 

MIN 

94 

66 

92 
64 

93 
65 

94 

69 

80 
68 

88 

67 

81 
70 

79 
69 

86 
65 

88 
69 

84 

62 

82 
53 

87 
57 

68 
65 

87 
65 

87 
67 

81 
68 

84 

66 

86 
65 

78 
64 

80 
56 

81 
53 

82 
58 

86 

62 

83 
65 

84 

62 

78 
6S 

77 
59 

80 
54 

65 
59 

83.8 
63.2 

CHILOERSBURC  HTR  PLRNT 

MAX 
MIN 

93 
66 

93 
66 

92 
67 

SB 

71 

69 
70 

82 
69 

79 
74 

86 

70 

90 
65 

88 

70 

86 
64 

87 
53 

BB 

70 

89 
69 

89 
69 

86 
67 

88 

67 

89 
66 

85 
66 

83 
65 

84 

62 

86 

57 

87 
59 

86 
66 

88 
66 

90 
64 

85 
69 

86 
60 

86 
59 

82 
62 

87.0 
65.6 

OSDSDEN  STEBH  PLBNT 

MRX 
MIN 

92 
69 

87 
66 

89 
66 

94 

69 

78 
69 

92 
68 

77 
70 

78 
64 

86 
66 

89 

72 

86 
65 

82 
55 

87 
57 

87 
65 

86 
55 

87 
67 

80 
67 

87 
68 

87 
67 

79 
64 

82 
58 

81 
56 

81 

60 

86 
63 

83 
66 

83 
63 

80 
67 

79 
62 

80 
55 

63 
59 

83.6 
64.3 

TBLLBOEGB 

MAX 
MIN 

94 

73 

95 
72 

90 
70 

89 

71 

85 
70 

81 

71 

83 
69 

86 

70 

87 
69 

85 

70 

87 
65 

86 
52 

84 

63 

83 

72 

87 
69 

84 

67 

87 
69 

89 
69 

87 
69 

79 
57 

78 
69 

79 
67 

80 
69 

80 

69 

82 
69 

79 
69 

81 

67 

86 
58 

80 
S6 

66 

57 

84.6 

67.2 

PIEDMONT  PLBTEflU  05 

BLEXBNOER  CITY 

MAX 
MIN 

93 
66 

93 
64 

92 
66 

90 
67 

89 
6S 

SB 

65 

86 
67 

78 
65 

82 
63 

88 
64 

89 
61 

BB 
53 

87 
57 

90 
65 

87 
62 

91 
65 

85 
64 

85 

62 

88 

65 

83 
60 

85 
58 

86 

55 

87 
60 

87 
60 

85 
62 

89 
65 

85 
64 

84 

58 

89 

55 

75 
58 

86.8 
62.0 

BSHLBNO  2  SSE 

MAX 
MIN 

B9 
65 

89 
65 

89 
63 

85 
65 

82 
69 

84 

68 

81 
66 

74 

69 

80 
68 

87 
63 

85 
68 

84 

62 

85 
54 

86 
68 

84 

66 

86 
63 

80 
66 

84 

67 

84 

65 

82 
67 

80 
62 

81 
60 

82 
56 

84 

59 

81 
64 

85 
63 

81 
62 

82 
65 

81 
63 

66 
56 

82.8 
63.9 

BUBURN  BGRONOMT  FBRM 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
68 

87 
71 

84 

70 

84 

70 

84 

70 

83 
71 

83 
70 

77 
66 

88 
69 

87 
67 

87 
65 

85 
68 

86 
69 

87 
66 

88 

69 

83 
69 

85 
58 

87 
70 

85 
64 

86 

65 

86 

62 

85 
65 

85 
65 

83 

67 

86 
68 

83 
65 

86 
66 

87 
61 

75 
62 

85. 1 
67.2 

HEFL IN 

MAX 
MIN 

94 

94 

94 

93 

89 

88 

85 

77 

85 

90 

86 

85 

87 

86 

87 

90 

82 

86 

88 

87 

80 

86 

85 

87 

65 

83 

77 

80 

80 

68 

86. 5 

LRFBTETIE 

MAX 
MIN 

91 
66 

92 
64 

88 
67 

85 
68 

86 
68 

84 

67 

82 
69 

77 
68 

90 
65 

89 
67 

87 
64 

87 
57 

89 
67 

89 
66 

90 
64 

85 
67 

85 
66 

90 
65 

85 
67 

88 
61 

86 
58 

85 
50 

85 
58 

88 
61 

88 
55 

84 

65 

86 
61 

88 

59 

80 
58 

75 
60 

86  . 1 
63.6 

MBRIIN  OBtl 

MBX 
MIN 

90 
69 

89 
71 

85 
72 

87 
70 

85 
70 

85 
70 

82 
70 

81 
66 

88 
67 

86 
66 

85 
59 

88 

70 

88 

67 

89 
55 

89 
68 

85 

67 

85 
65 

87 
68 

63 
65 

85 
64 

as 

58 

84 

64 

88 
62 

es 

66 

89 

65 

86 
65 

88 

69 

88 

63 

75 
64 

84 

65 

85.8 
66.3 

OPELIKB 

MBX 
MIN 

91 

71 

89 
70 

89 
71 

86 
70 

35 
69 

83 
70 

80 
72 

82 
70 

76 
66 

88 
6S 

88 
67 

89 
62 

86 
62 

85 
71 

85 
67 

87 
67 

82 
68 

84 

58 

84 

67 

85 
64 

88 
63 

87 
54 

84 
64 

85 
52 

86 
62 

88 

59 

84 
64 

86 
63 

87 
63 

75 
61 

85.1 
55.7 

ROCKFORD  2  NNH 

MBX 
MIN 

93 
63 

93 
63 

93 
61 

90 
68 

87 
69 

85 
66 

64 

67 

77 
66 

84 

63 

87 
65 

87 
62 

87 
52 

86 
56 

85 
65 

85 
64 

87 
64 

82 
64 

86 
62 

88 
63 

83 
59 

83 
58 

84 

55 

86 

56 

86 
61 

82 
65 

84 

62 

83 
61 

84 

58 

87 
55 

73 
56 

85.3 
61  .6 

ROCK  MILLS 

MAX 
HIN 

92 
63 

92 
62 

91 
67 

88 

70 

88 
67 

87 
69 

83 
71 

82 
70 

77 
63 

90 
65 

88 
64 

88 
53 

87 
62 

88 
65 

88 
63 

90 
65 

84 

66 

83 
64 

89 
67 

84 

62 

87 
59 

86 
53 

66 
57 

86 
58 

84 

61 

88 
63 

79 
62 

82 
57 

86 
56 

70 
58 

85. 8 
62.7 

PRBIRIE  06 

OBTTON  I  N 

MBX 
MIN 

72 

95 
74 

94 

69 

91 

71 

92 

72 

87 
71 

81 

71 

84 

68 

89 
66 

88 
68 

87 
68 

90 
65 

90 
70 

91 
69 

90 
68 

es 

68 

87 
67 

86 
66 

89 

70 

89 
68 

83 
63 

87 
61 

87 
60 

88 
68 

85 

70 

91 

70 

87 
66 

88 

66 

89 

65 

80 

67 

88.0 

67.9 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DBM 

MAX 
MIN 

92 
68 

91 
65 

91 
66 

89 
SB 

90 
69 

85 
66 

79 
68 

8S 
64 

88 
66 

84 

66 

86 
65 

88 
62 

88 
61 

87 
64 

87 
65 

86 
65 

84 

65 

87 
64 

88 
63 

83 
61 

85 
60 

85 
58 

86 
58 

95 
60 

85 
65 

89 
68 

83 

63 

86 
62 

87 
63 

77 
61 

86.5 
64  .0 

CRINESVILLE 

MBX 
MIN 

97 
69 

95 
68 

96 
68 

95 
70 

93 
72 

90 
70 

77 
72 

85 
69 

89 

70 

84 

70 

87 
69 

88 
64 

90 
62 

88 
69 

87 
70 

83 
70 

83 
70 

85 
68 

89 

70 

85 
64 

84 

61 

86 
61 

87 
61 

88 
62 

86 
68 

91 

70 

81 
68 

84 

65 

88 
65 

73 
65 

87.  1 
67.3 

GREENSBORO 

MBX 
MIN 

96 
70 

97 
69 

96 
70 

97 
69 

96 
69 

96 
68 

84 

72 

90 
68 

87 
69 

87 
70 

88 
68 

91 
62 

86 
69 

89 
68 

89 
70 

82 
69 

88 

69 

89 
68 

83 
69 

86 
64 

87 
63 

88 
60 

88 

61 

84 

68 

91 
70 

82 
69 

86 
68 

89 
63 

88 

65 

88 
69 

88.9 
67.5 

MBVNEVILLE 

MAX 
MIN 

89 

73 

89 
74 

91 
74 

90 
74 

92 
73 

92 
74 

86 

75 

89 
74 

88 
72 

90 
72 

89 
71 

90 
69 

91 
71 

90 
72 

92 
73 

89 
69 

90 
70 

89 
71 

89 

70 

88 

70 

88 
65 

89 
66 

88 
62 

89 
62 

90 
65 

91 
65 

90 
67 

90 
58 

88 
69 

99 
70 

89.5 
70.0 

LIVINGSTON  2  SH 

MBX 
MIN 

94 

66 

96 
65 

95 
66 

92 
73 

91 
75 

85 
55 

85 
60 

89 
68 

90 
69 

88 
69 

90 
68 

90 
61 

86 
66 

88 
68 

84 

65 

83 
68 

87 
68 

88 
66 

87 
64 

85 
60 

87 
60 

85 
60 

87 
59 

88 

52 

89 
67 

88 
69 

83 
67 

89 
63 

84 

68 

84 

67 

87.9 
65.4 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

91 
69 

90 
68 

92 
68 

90 
70 

90 
71 

85 
68 

78 
72 

83 
66 

88 
67 

69 
68 

88 
68 

83 

61 

89 

61 

90 
67 

90 
67 

88 

67 

82 
67 

87 
66 

88 
66 

84 

62 

84 

63 

85 
59 

86 
58 

87 
59 

84 

65 

90 
69 

82 
66 

87 
63 

89 
63 

78 
63 

86.6 
65.6 

niNTER  3  NH 

MAX 
MIN 

92 
69 

92 
69 

94 

67 

90 

71 

93 
73 

88 

73 

80 
73 

84 

69 

89 

70 

91 
67 

90 
71 

90 
55 

92 
66 

93 
71 

92 
68 

94 

70 

85 
67 

89 
68 

90 
67 

90 
65 

85 
65 

86 
61 

86 
64 

88 
62 

87 
67 

92 
69 

88 
68 

88 
66 

90 
67 

85 
66 

89  . 1 
67.8 

MONTGOMERY  HSO  BP 

MAX 
MIN 

93 
71 

92 
71 

90 
75 

92 
7S 

86 
73 

87 
74 

84 
74 

87 
72 

89 
70 

91 
70 

90 
69 

90 
65 

93 
72 

91 
72 

91 
72 

87 
72 

89 
71 

90 
70 

88 

71 

87 
69 

87 
69 

86 
65 

88 
66 

86 
67 

91 
70 

86 

70 

89 
68 

91 
67 

80 
65 

88 

59 

88.6 
70.1 

SELMB 

MAX 
MIN 

97 
71 

95 
70 

94 
74 

93 
72 

89 
72 

87 
74 

83 
75 

90 
71 

90 
71 

90 
70 

90 
71 

89 
63 

92 
71 

95 
70 

88 
70 

85 
70 

89 
70 

88 
68 

88 
71 

86 
64 

88 
52 

87 
65 

89 
62 

87 

67 

92 
69 

91 
73 

87 
69 

90 
65 

86 
66 

88 

67 

89.4 

69. 1 

UNION  SPRINGS  4  S 

MAX 
MIN 

92 
69 

93 
69 

90 
67 

92 
70 

88 
70 

86 
69 

83 

70 

83 

69 

80 
67 

88 

67 

88 

69 

88 
66 

69 
64 

89 

67 

89 
67 

89 

67 

83 
66 

85 
66 

88 

70 

83 
66 

84 

65 

85 
65 

85 
61 

86 
64 

88 
66 

88 

67 

82 
66 

89 
66 

86 
60 

80 
61 

86.6 
66.6 

COBSTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   I  NU 

MAX 
MIN 

66 

65 

70 

70 

84 

70 

80 
72 

88 
75 

83 
69 

83 
63 

85 
66 

85 
63 

es 

69 

85 
65 

93 
67 

84 

66 

86 
65 

80 
66 

82 
65 

81 
65 

83 
64 

81 
62 

85 
59 

84 

60 

87 
58 

85 
59 

86 
64 

8S 
64 

66 
63 

87 
57 

61 

84.4 

65.1 

B  T  MORE 

HIN 

B9 

70 

89 
70 

89 
71 

81 
73 

90 
73 

84 

72 

84 

72 

88 

71 

90 
71 

93 
69 

89 
68 

89 
68 

91 
70 

91 
70 

85 
70 

90 
69 

85 
70 

88 
69 

89 
69 

89 
68 

86 
56 

90 
65 

88 
68 

89 
66 

89 
71 

90 
70 

90 
69 

91 
72 

91 
69 

71 

88. 4 

69.7 

BEATRICE   I  E 

MAX 
MIN 

94 

73 

93 
72 

93 
73 

91 
74 

69 
74 

66 
74 

BB 
73 

BB 
74 

86 
70 

88 
69 

89 
70 

68 
69 

90 
70 

88 

71 

86 
72 

85 
71 

88 

70 

88 

71 

87 
72 

85 
70 

B5 
68 

85 
66 

84 
64 

87 
67 

89 
67 

89 
69 

86 
68 

87 
65 

86 
66 

87 
69 

87.9 
70.0 

BRANTLEY 

MAX 
MIN 

93 
63 

92 
64 

91 
64 

90 
65 

88 

66 

86 
66 

87 
66 

68 

62 

90 
61 

93 
62 

91 
61 

91 
59 

92 
60 

91 
62 

90 
61 

92 
63 

87 
62 

87 
60 

89 
62 

90 
61 

88 
57 

85 
S4 

87 
52 

90 
56 

90 
SB 

91 
60 

88 
59 

91 
60 

91 
56 

88 
64 

89.6 
60.9 

BREHTON  3  ENE 

MAX 
MIN 

90 
69 

91 
67 

69 

67 

82 
71 

91 
72 

88 

72 

83 
69 

86 

67 

89 
67 

89 
66 

88 
64 

91 
65 

91 
67 

90 
68 

90 
69 

91 
71 

85 
69 

86 
68 

90 
68 

89 
68 

87 
64 

89 

62 

88 
61 

88 
61 

90 
66 

92 
69 

89 
66 

91 
67 

92 
68 

86 
68 

88.8 
67.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 

7 


DniLY  TEMPERRTURES 


SEPTENBER  1977 


STflT  ION 


DRY  OF  MONTH 


10    11  12 


13    14  15 


~90 

~88 

81 

~90 

84 

89 

~91 

92 

^lo 

~91 

92 

9 1 

9 1 

90 

95 

83 

88 

87 

87 

89 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

91 

86 

91 

88  .7 

MIN 

66 

65 

70 

72 

70 

71 

74 

69 

67 

69 

65 

66 

67 

67 

67 

69 

67 

66 

66 

67 

61 

60 

58 

62 

67 

70 

55 

68 

67 

67 

66.6 

CfiMDEN  3  NW 

90 

9 1 

89 

69 

89 

82 

87 

88 

89 

84 

87 

96 

89 

87 

90 

86 

87 

89 

64 

87  .7 

MIN 

63 

63 

63 

67 

68 

68 

68 

63 

63 

63 

63 

59 

59 

65 

64 

63 

61 

59 

62 

60 

60 

56 

57 

58 

61 

64 

60 

62 

50 

60 

62.1 

L  HH  1  Un    *  ri 

85 

88 

82 

80 

86 

90 

9 1 

87 

68 

99 

90 

69 

9 1 

92 

9 1 

90 

9 1 

9 1 

99  .6 

MIN 

70 

67 

69 

70 

72 

70 

71 

70 

70 

69 

69 

69 

68 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

66 

55 

62 

63 

66 

71 

72 

69 

70 

57 

70 

66.5 

86 

85 

ei 

86 

68 

86 

88 

87 

88 

88 

63 

83 

84 

64 

84 

63 

65 

83 

97 

95 

87 

96 

77 

85  .0 

MIN 

66 

66 

67 

69 

69 

70 

69 

68 

66 

69 

69 

66 

66 

70 

67 

68 

67 

67 

69 

55 

66 

63 

64 

66 

68 

66 

65 

65 

60 

62 

66.7 

t  N  '  t  KrK  lot. 

MIN 

90 

90 

90 

92 

91 

67 

66 

67 

89 

9 1 

90 

90 

99 

90 

9 1 

9 1 

90 

89 

84 

89  .5 

MIN 

67 

65 

64 

63 

64 

66 

70 

67 

65 

64 

62 

58 

69 

66 

64 

66 

66 

64 

65 

64 

63 

60 

56 

64 

63 

61 

63 

61 

53 

62 

63.5 

Cue  Dror  c  u 
t  V  t  KOKt  t  N 

69 

88 

84 

85 

89 

99 

97 

86 

97 

98 

87 

99 

87 

89 

90 

84 

87  .8 

niN 

69 

69 

68 

72 

73 

74 

72 

69 

68 

69 

67 

68 

69 

70 

70 

69 

68 

67 

66 

67 

64 

63 

61 

65 

66 

68 

65 

66 

66 

70 

68.0 

88 

69 

89 

67 

86 

88 

87 

99 

95 

95 

85 

85 

86 

85 

87 

86 

89 

87 

88 

87  .4 

MIN 

70 

70 

71 

69 

70 

69 

69 

72 

69 

68 

68 

68 

67 

68 

71 

69 

67 

68 

69 

65 

66 

70 

69 

65 

66 

68 

68 

69 

66 

68 

66.4 

PF  WF  UQ  5 
wt  NC  VH  £ 

90 

91 

90 

91 

91 

91 

92 

89 

69 

97 

90 

99 

89 

89 

89 

96 

90 

90 

69 

9 1 

87 

88  .7 

MIN 

69 

67 

71 

74 

72 

73 

7? 

69 

68 

67 

68 

69 

71 

69 

68 

70 

67 

70 

66 

68 

64 

63 

64 

67 

72 

66 

69 

65 

65 

69.4 

r 1 1  QF  p  T  nuu 

87 

84 

81 

89 

90 

69 

96 

99 

89 

88 

98 

89 

9  1 

89 

99 

84 

90 

86 . 3 

MIN 

64 

63 

65 

72 

72 

70 

72 

68 

69 

70 

70 

64 

66 

69 

70 

69 

69 

70 

66 

66 

60 

57 

58 

63 

70 

68 

66 

55 

66 

67 

66.6 

roc  c  ki  If  1 1  1  c 

83 

96 

97 

95 

84 

88 

85 

88 

95 

97 

69 

63 

MIN 

68 

69 

69 

67 

65 

68 

66 

64 

60 

58 

62 

65 

67 

63 

65 

63 

65 

HC  HUL  MMU 

90 

83 

80 

79 

80 

99 

97 

86 

87 

88 

89 

85 

90 

89 

93 

95  .4 

MIN 

69 

68 

71 

70 

71 

73 

73 

7? 

70 

70 

58 

65 

70 

69 

67 

70 

68 

68 

70 

67 

67 

63 

64 

65 

65 

67 

67 

69 

62 

65 

69.1 

u  1  rui  Qkin  uriMc 

65 

85 

90 

89 

90 

90 

87 

89 

84 

96 

99 

87 

95 

87 

86 

89 

87 

90 

65 

87 

9 1 

9 1 

97  .7 

MIN 

66 

66 

65 

71 

70 

71 

71 

67 

68 

67 

69 

61 

62 

68 

67 

67 

67 

66 

69 

66 

65 

64 

63 

63 

62 

65 

65 

66 

61 

61 

66.0 

OZflRK  6  NNW 

88 

84 

86 

84 

87 

86 

88 

87 

87 

85 

89 

88 

88 

90 

65 

85 

86.9 

MIN 

69 

68 

71 

71 

71 

72 

72 

69 

70 

70 

66 

66 

70 

69 

68 

68 

68 

67 

70 

69 

69 

65 

65 

66 

68 

68 

68 

69 

64 

67 

66.5 

PITTSVIEW 

MfiX 

91 

90 

89 

84 

87 

87 

85 

87 

60 

89 

89 

89 

88 

87 

88 

90 

83 

94 

89 

95 

86 

88 

86 

87 

86 

89 

87 

69 

90 

76 

86.9 

MIN 

63 

63 

64 

69 

66 

66 

68 

6B 

65 

65 

64 

56 

67 

66 

63 

66 

66 

66 

68 

65 

62 

56 

56 

58 

65 

67 

64 

60 

56 

64 

63.7 

IHOMfiSVILLE 

MAX 

94 

94 

94 

90 

69 

89 

60 

85 

89 

90 

88 

90 

91 

83 

87 

87 

82 

90 

91 

68 

87 

88 

88 

89 

86 

91 

68 

69 

91 

94 

99.4 

MIN 

66 

65 

55 

69 

70 

71 

70 

66 

56 

67 

68 

63 

67 

67 

68 

66 

65 

65 

67 

61 

61 

60 

60 

60 

64 

70 

64 

65 

64 

65 

65.5 

TROT 

MUX 

93 

90 

83 

86 

89 

85 

67 

79 

91 

90 

69 

91 

89 

89 

90 

85 

85 

89 

87 

87 

87 

87 

89 

95 

90 

88 

90 

90 

82 

65 

97.6 

MIN 

70 

68 

71 

71 

71 

70 

72 

66 

69 

89 

70 

67 

70 

71 

68 

69 

68 

67 

70 

67 

66 

63 

67 

67 

69 

68 

67 

67 

63 

67 

68.3 

HHfl  T  L  E  Y 

93 

89 

89 

88 

89 

91 

90 

85 

89 

89 

90 

85 

91 

92 

92 

93 

92 

91 

90.0 

MIN 

66 

65 

67 

66 

72 

73 

72 

67 

66 

65 

69 

66 

65 

64 

65 

65 

66 

65 

67 

63 

60 

61 

56 

60 

67 

62 

61 

67 

69 

75 

65.9 

PI  II  c  no 

QflT   M  I NE T T E   3  NNH 

69 

89 

87 

90 

84 

96 

90 

88 

97 

89 

99 

89 

89 

91 

90 

91 

99  7 

MIN 

7? 

70 

70 

72 

70 

72 

73 

70 

71 

68 

66 

70 

69 

69 

71 

69 

68 

68 

70 

66 

64 

62 

63 

66 

7I 

67 

70 

71 

67 

72 

68.9 

COOEN 

MIN 

71 

70 

73 

74 

74 

73 

77 

72 

7? 

68 

69 

69 

72 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

71 

67 

66 

65 

66 

75 

74 

75 

74 

69 

77 

7U0 

OnuPMlN  ISLAND  2 

MfiX 

86 

87 

89 

83 

87 

85 

85 

87 

89 

86 

85 

86 

89 

90 

86 

87 

86 

86 

87 

87 

85 

99 

96 

86 

88 

98 

87 

90 

89 

90 

87.2 

MIN 

78 

75 

75 

76 

78 

72 

76 

78 

77 

77 

76 

78 

80 

74 

71 

72 

72 

71 

76 

74 

76 

77 

76 

77 

80 

78 

78 

78 

76 

76 

76.0 

E  P I RHOPE  2  NE 

MIN 

72 

72 

71 

73 

71 

72 

75 

74 

74 

70 

69 

70 

70 

7° 

72 

70 

69 

71 

70 

68 

67 

67 

66 

67 

71 

71 

76 

76 

70 

76 

71  .2 

nOBILE  HSO  flP 

MfiX 

92 

93 

62 

89 

87 

85 

91 

92 

92 

87 

89 

89 

86 

80 

86 

81 

89 

90 

86 

89 

89 

99 

89 

89 

92 

94 

92 

90 

97 

99 

99.5 

MIN 

75 

74 

75 

77 

76 

76 

78 

75 

72 

71 

70 

70 

72 

72 

74 

72 

73 

73 

72 

71 

71 

69 

59 

71 

76 

77 

78 

72 

69 

75 

73.2 

ROBERTSDSLE 

MOX 

90 

92 

91 

60 

89 

86 

83 

87 

90 

90 

86 

68 

90 

89 

84 

89 

84 

89 

87 

38 

88 

89 

89 

89 

89 

88 

88 

89 

92 

87 

98.1 

MIN 

72 

70 

70 

72 

74 

72 

73 

73 

73 

70 

68 

68 

70 

71 

72 

71 

70 

72 

70 

69 

67 

66 

65 

65 

67 

71 

71 

73 

70 

70 

70.2 

19   20  21 


28   29    30  31 
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DAILY  SOIL  TEMPERRTURES 

SEPTEMBER  1977 


z 

Oflr   OF  MONTH 

a 

Sini ION 

OEPT 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

12 

1  3 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

£ 

a 

RUBURN  PGRONOnr  FARM 

1  IN  1 

nnx 
niN 

10? 

103 

98 

95 

92 

89 

84 

61 

65 

90 

92 

93 

90 

93 
75 

90 

72 

69 

72 

87 

87 
72 

90 

85 

90 
69 

90 
68 

90 

91 

65 

91 

65 

87 

68 

77 

89.6 
71  .7 

4 

MAX 
HIN 

BO 

79 

79 

77 

76 

74 

76 

77 

73 

72 

86 

72 

89 
70 

88 

72 

90 
77 

87 
74 

87 
74 

84 

73 

85 
73 

87 
76 

64 

73 

86 

73 

88 
71 

88 
71 

87 
71 

84 

72 

68 
73 

63 
74 

72 

87 
70 

70 

66  .9 
73.8 

8 

nflx 

MIN 

92 

93 

92 

90 

86 

85 

81 

79 

76 

64 

65 

86 

63 

85 

64 

82 

82 

83 

77 

65 

79 

80 

83 

73 

83 
74 

83 

8S 

82 

75 

85 
76 

80 

60 

62 

75 

,  83.7 
76  .0 

BREHION  3  EN[ 

1  INI 

4 

nnx 

MIN 

93 

98 

94 

81 

94 

89 

61 

85 

93 

90 

93 

91 

94 

95 

91 

92 

84 

85 

90 

92 

90 

96 

96 

93 

93 

92 

93 

94 

99 

69 

91  .3 
75  .2 

MEBOLBNO 

1  INI 

4 

nnx 

M  I  N 

97 

97 

90 

65 

83 

84 

85 

65 

85 

68 

90 

93 

91 

69 

90 

90 

64 

95 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

65 

91 

65 

66 

87 

80 

87.9 
75 . 8 

flPRlON  JCT  2NE 

1  INI 

4 

HfiX 
MIN 

6B 

BB 

90 

BB 

88 

64 

60 

61 

86 

66 

86 

87 

85 

87 

85 

83 

81 

87 

86 

80 

63 

64 

64 

84 

61 

65 

6C 

62 

65 

78 

64.4 

78  .0 

PITTSVIEH 

1  IN  1 

4 

MAX 
M  I  N 

9S 

95 
79 

90 
79 

B7 
79 

88 
7B 

86 
77 

63 

75 

86 
76 

62 
76 

89 
76 

90 
76 

89 

73 

87 
73 

86 

75 

86 
74 

87 
75 

83 
76 

84 

77 

87 

77 

85 
76 

88 

75 

68 

73 

66 

72 

85 
72 

63 

73 

67 

75 

66 

75 

66 
74 

87 
72 

77 
71 

86.6 
75  .2 

TH0R5BY  EXP  STBTION 

1  INI 

4 

MBX 
MIN 

99 
81 

99 
80 

99 
80 

99 
80 

B9 
79 

81 
78 

60 
77 

65 
75 

65 
72 

90 
72 

86 
73 

90 
74 

88 

75 

85 
76 

86 
76 

84 

75 

85 
79 

85 
80 

84 

76 

85 
75 

85 
74 

85 
73 

85 
71 

85 
74 

85 
75 

65 
74 

62 
75 

64 

73 

84 

73 

61 
73 

66.9 
75.6 

HINFIELD  2  SH 

1  INI 

4 

MBX 
MIN 

94 

82 

94 
80 

94 

80 

98 
79 

81 

77 

89 
78 

78 

75 

62 
74 

86 

75 

65 
76 

86 
73 

87 
70 

88 
76 

86 

75 

83 
75 

80 
75 

80 
75 

84 

73 

85 
75 

76 
71 

82 
70 

64 

70 

84 

70 

88 
74 

76 
70 

80 
71 

63 
74 

78 
70 

62 

57 

72 
70 

64  .2 
74.0 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


DRY  OF  MONTH 

STqT ION 

IT  o 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

■      •  ■ 

NORTHERN  VOLLE"  01 

HUNISVILLE  HSO  np 

EVBP 

.27 

.28 

.31 

.13 

.20 

.11 

.18 

.19 

.15 

.27 

.21 

.23 

.36 

.16 

.14 

.12 

.16 

.16 

.13 

.17 

.17 

.16 

.16 

.20 

.07 

.18 

.17 

S.62S 

HIND 

52 

S7 

66 

58 

61 

66 

183 

105 

33 

37 

75 

57 

97 

62 

75 

42 

3( 

26 

44 

42 

37 

30 

41 

65 

48 

SO 

4S 

S3 

53 

83 

1  772 

MBX 

93 

90 

90 

BE 

93 

es 

77 

88 

92 

91 

85 

87 

87 

87 

85 

79 

90 

90 

83 

84 

84 

87 

86 

82 

74 

79 

77 

82 

77 

72 

84  .8 

MIN 

7C 

70 

70 

70 

71 

72 

70 

66 

68 

72 

62 

59 

69 

67 

68 

69 

70 

69 

70 

67 

61 

60 

63 

6f 

66 

64 

67 

62 

60 

60 

66 .6 

.       .  . 

UPPER  PLAINS  03 

HINF lELD  2  SH 

EVBP 

.30 

.29 

.26 

.  14 

.24 

.  1  3 

.18 

.  1  I 

.17 

.19 

.15 

.26 

.20 

.19 

- 

.07 

.12 

.17 

.08 

.15 

.16 

.17 

.16 

.05 

_ 

_ 

.18 

' 

5 . 188 

PIEDnONT  PLflTEfiU  OS 

BUBURN  BORONOfIT  FBRM 

EVBP 

.29 

.30 

.22 

.17 

.06 

.10 

.09 

.12 

.05 

.15 

.17 

.23 

.16 

.19 

.31 

.26 

.  1  3 

.10 

.20 

.10 

.19 

.20 

.21 

.20 

•  10 

.18 

•  14 

.14 

•  24 

•  15 

5.15 

UINO 

30 

44 

53 

49 

16 

17 

60 

78 

17 

39 

33 

36 

34 

30 

38 

28 

13 

21 

22 

21 

25 

25 

19 

15 

25 

20 

32 

42 

19 

9328 

nflx 

94 

94 

91 

90 

69 

85 

84 

83 

76 

92 

92 

93 

89 

89 

89 

89 

85 

8* 

93 

85 

91 

90 

89 

91 

86 

91 

83 

88 

90 

74 

88.1 

MIN 

70 

60 

71 

72 

72 

69 

70 

70 

68 

69 

68 

62 

71 

71 

67 

67 

71 

72 

74 

66 

66 

63 

63 

67 

71 

70 

66 

66 

61 

60 

68.1 

MBRI IN  OBn 

EVBP 

.19 

.14 

.IS 

.09 

.10 

.03 

.10 

.07 

.  1  1 

.18 

.19 

.16 

.13 

.  1 1 

.21 

_ 

.10 

.06 

.08 

.  1  4 

.15 

.20 

•  15 

.08 

26 

■  07 

.07 

.23 

.07 

.  1  1 

3  .868 

NINO 

20 

3C 

24 

17 

IB 

49 

29 

17 

12 

22 

26 

30 

33 

24 

29 

19 

16 

16 

20 

20 

27 

20 

20 

18 

30 

20 

32 

34 

18 

42 

740 

■        ■  ■ 

PRB I R I E  06 

DEMOPOLIS  LOCK  BNO  OBM 

EVBP 

.27 

.1! 

.25 

.25 

.23 

.13 

.07 

.07 

.28 

.15 

.20 

.18 

•  17 

.13 

.  1  1 

.07 

•  15 

.12 

•  07 

•  26 

.21 

.  1  3 

.27 

.08 

.18 

.26 

.14 

.04 

4  .998 

NINO 

51 

45 

51 

76 

24 

1  10 

lOS 

50 

42 

18 

24 

28 

32 

35 

44 

34 

22 

16 

1 1 

35 

27 

23 

28 

1  1 

25 

25 

20 

23 

15 

22 

1086 

HBX 

9S 

97 

98 

93 

92 

69 

73 

86 

94 

84 

92 

98 

94 

89 

89 

85 

66 

95 

92 

81 

92 

93 

95 

95 

97 

95 

88 

88 

96 

77 

90  .6 

MIN 

72 

72 

71 

72 

74 

73 

72 

71 

69 

72 

72 

69 

68 

72 

72 

70 

71 

71 

72 

63 

68 

58 

68 

66 

70 

72 

52 

68 

72 

67 

69  .6 

GULF  08 

FBIRMOPE  2  NE 

EVBP 

.20 

.22 

.22 

.07 

.17 

.08 

.09 

.18 

.21 

.23 

.11 

.16 

.20 

.13 

.04 

.15 

.17 

.14 

.17 

.20 

.20 

.19 

.14 

.22 

.17 

.16 

.19 

.09 

4  .826 

MIND 

21 

5 

32 

34 

4 

21 

36 

34 

1  1 

18 

13 

10 

3 

5 

4 

16 

13 

5 

7 

12 

9 

13 

10 

7 

2 

9 

10 

24 

17 

7 

412 

MBX 

97 

96 

97 

92 

9S 

87 

90 

95 

100 

101 

90 

96 

103 

98 

81 

90 

83 

93 

98 

92 

9S 

96 

95 

95 

96 

98 

99 

96 

98 

91 

94.6 

MIN 

72 

71 

71 

71 

7; 

73 

7S 

75 

74 

72 

71 

70 

73 

72 

72 

73 

70 

71 

73 

71 

70 

70 

70 

69 

71 

73 

73 

76 

75 

71 

72.0 

• 
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STATION  INDEX 


Q  T  P  T  T  n  M 
O  1  n  1  1  U  In 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  M  M  T  Y 

L  U  U  IN  1  I 

o 
a 

LfiTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UdOLnVtrx 

z: 
•- 

a. 

01 

Q. 

> 

SPECIAL 
(SEE  NOrESI 

RBBEVILLE   1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

17 

465 

7  A 

C 

JOHN  5  RICHBURG 

ROD  I  SON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

1  3 

87 

1  1 

795 

c 

PROF.   PALMER  GOOSEY 

RLBERTR 

0140 

07 

WILCOX 

1 

32 

14 

87 

25 

175 

7A 

C 

SIDNEY  J  HARDY  JR 

RLEXRNDER  CITY 

0160 

05 

TALLAPOOSA 

1  I 

32 

57 

85 

57 

660 

7R 

7A 

H 

HENRY  0.  OENHAM 

RLICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

13 

33 

08 

88 

10 

135 

7R 

7A 

H 

W  MORRIS  TAYLOR 

0252 

07 

C 
D 

31 

19 

86 

30 

242 

8R 

8A 

H 

OtWHUt    U  1  or  UoHL  rLHiNi 

RNNISTON  FRR  flP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

3  3 

35 

85 

5 1 

6  1  1 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

RRLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

7R 

MRS.   DORA  R.  DAVIS 

flSHLRND  2  SSE 

0369 

05 

CLAY 

1  1 

33 

15 

85 

50 

1091 

6A 

6A 

c 

H 

LOWELL  SMITH 

ATHENS  2 

0395 

01 

L  IMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9A 

9fl 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

RTMORE 

0407 

07 

ESCAMBIA 

8 

31 

01 

87 

30 

294 

9A 

9A 

c 

H 

RADIO  STATION  WATM 

AUBURN  RGRONOMY  FRRM 

0430 

05 

LEE 

I  1 

32 

36 

85 

30 

652 

8A 

8A 

8A 

GH 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

RUTRUGRVILLE  3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

4  1 

200 

6A 

JAMES  B  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LOCK  RND  ORM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

27 

87 

21 

280 

7A 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE   3  NNW 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

55 

87 

47 

278 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  E  MILLER  JR 

RFQTRirF     1  f 

0616 

07 

1 1  u  IN  r\  u  c 

1 
1 

31 

44 

87 

12 

178 

7A 

7R 

rlHKT    L  lJHTLlo 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

0  I 

LIMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

500 

7A 

7A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

c 

VONDLEE  STOUGH 

BESSEMER  3  WSW 

0764 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

24 

87 

00 

445 

MID 

MID 

H 

VALLEY  CRK  W-TRTMT  PLT 

BIRMINGHAM  WSO  RP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BORZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

1  3 

86 

10 

1070 

7A 

c 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRRNTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

35 

85 

16 

274 

8A 

8A 

H 

R.  E.  HENDERSON 

BREWTON  3  ENE 

1080 

07 

ESCAMBIA 

6 

31 

07 

87 

02 

160 

7A 

7A 

G 

AUBURN  UNIVERSITY 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

ESCAMBIA 

6 

31 

04 

87 

03 

85 

6P 

7A 

H 

MRS.   CLARA   T.  PEAVY 

BROOKWOOO 

I  143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

17 

606 

7A 

JOE  K  STYRON 

RR 1 1  wn  I  nr,F 
□  nursu  1  UuC 

1  178 

07 

c 
D 

31 

43 

85 

49 

510 

7A 

UtUKL^t    L  HlLKb 

CRLERfl  2  SW 

I  288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

47 

540 

5P 

5P 

H 

FAYE  G  FAUST 

CRMOEN  3  NW 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

19 

235 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CRRBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7A 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  4  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

07 

85 

44 

617 

7R 

7A 

H 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE  WSMO 

1525 

03 

BIBB 

3 

32 

54 

87 

15 

456 

7fl 

7A 

H 

WEA  SERV  MET  OBS 

CHRTOM  4  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

13 

31 

32 

88 

15 

285 

5P 

5P 

H 

ALABAMA  FORESTRY  COMM 

CHILDERSBURG  WTR  PLRNT 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86 

20 

418 

5P 

5P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

CLRIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

7A 

TOLLIE  L.  HRSKEW 

CLRNTON 

1594 

03 

CHILTON 

7 

32 

51 

85 

38 

580 

7A 

7A 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

r  1  Q  Y  T  nM 

L  L  n  I  1  U  IN 

1725 

07 

D  H  "  D  U  U  n 

C 

31 

53 

85 

28 

596 

BR 

8fl 

H 

MDC     CI    T'ZQDCTU     M  llCCTrtM 

nKo    tLlzHBttn    n  WtolUN 

CODEN 

I  803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

1  4 

1  2 

7R 

7fl 

H 

LEWIS  M  DEGEER 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVA 

5 

31 

1  1 

85 

56 

250 

7R 

HENRY  F.  KELLEY 

COLBERT  STERM  PLRNT 

IB19 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

51 

470 

c 

JAMES  E  EDISON 

COLLINSVILLE 

1849 

02 

DE  KRLB 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

5P 

R  0  HEARD 

CORDOVA  2  ENE 

1940 

03 

WALKER 

2 

33 

45 

87 

09 

320 

7R 

EDWARD  A  BARTON 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7R 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32 

26 

88 

23 

215 

7R 

REUBEN  P.  HARRIS 

DRDEVILLE 

2119 

05 

TALLRPOOSR 

1  1 

32 

49 

85 

45 

630 

7R 

WILLIAM  L  .  BARTLETT 

OROEVILLE  2 

2124 

05 

TRLLRPOCSfl 

1  I 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

RUFUS  P.  PLESS 

UnUrniPJ     loLrtfNU  c. 

2172 

08 

nutj  1  L  t 

Q 

30 

15 

88 

05 

8 

8A 

8R 

c 

H 

nonPulM    ici  OMn   ceo   i  qd 
UHUrnilN    IbLHNU    OtH  LHD 

DRYTON   I  N 

2 188 

06 

MRRENGO 

13 

32 

22 

87 

39 

230 

7A 

7R 

H 

R  N  HEREFORD 

OELTR 

2235 

05 

CLRY 

1  1 

33 

26 

85 

42 

1030 

7A 
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DEMOPOLIS  LOCK  RND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

1  3 

32 

31 

87 

50 

100 

5A 

6A 

6A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

1  2 

85 

24 

275 

c 

M  H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

09 

87 

25 

810 

7A 

7R 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7A 

ARTHUR  C .  BRUNSON 

ELROD 

2632 

03 

TUSCRLOOSR 

13 

33 

15 

87 

48 

252 

7A 

MRS  HELEN  E  FAIR 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

409 

5P 

5P 

c 

H 

MRS  CLYDE  F  JACKSON 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

BA 

8A 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

L  V  C  n  ljr\  L  L  ri 

2758 

07 

L UN L  L  Un 

D 

31 

27 

86 

56 

220 

7A 

7A 

H 

COM    D  DnoTcr^ki 
oHn   r   KUD 1 oUN 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

08 

BRLDW I N 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

7A 

7fl 

7A 

H 

AUBURN  UNIV  EXP  STA 

FALKVILLE    1  E 

2840 

01 

MORGRN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7R 

H 

JOHN  M  DUNAWHY 

FAYETTE 

2883 

03 

FRYETTE 

1  3 

33 

41 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KRLB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

7A 

c 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

27 

87 

23 

400 

7R 

7A 

H 

W  C  MAJORS 

GADSDEN  STERM  PLANT 

3154 

04 

ETOWRH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6A 

6A 

H 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88 

09 

1  30 

7A 

7A 

H 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMRN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8A 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 

GENEVA  2 

3251 

07 

GENEVA 

5 

31 

03 

85 

53 

145 

7A 

7A 

ROBERT  C  REYNOLDS 

GEORGI ANNA 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

85 

44 

285 

7A 

T .  E .  MASON 

GILBERTOWN 

3308 

07 

CHOCTRW 

13 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

BP 

H 

ALTON  G.  LAND 

GORGAS 

3430 

03 

WRLKER 

2 

33 

39 

87 

12 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREENSBORO 

351  1 

06 

HRLE 

2 

32 

42 

87 

35 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE  J.  RRRINGTON 
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GREENVILLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

50 

86 

37 

525 

7fi 

7A 

c 

H 

MICHAEL  L  FINDLEY 

GUNTERSV ILLE 

3573 

02 

MRRSHRLL 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

RADIO  STRTION  WGSV 

GUNTERSVILLE  TVFl 

3578 

02 

MRRSHRLL 

12 

34 

22 

86 

17 

605 

c 

TVR-765 

HfiLEYVILLE  3  NE 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

16 

87 

35 

950 

5P 

5P 

c 

H 

JIM  WRLKER 

HRMILTON  3  S 

3645 

03 

MRR I  ON 

1  3 

34 

06 

87 

59 

435 

7R 

7A 

c 

H 

EDDIE  L.  PERRCE 

HflNCEVlLLE 

3655 

02 

rill  1  M  □  Ki 
L  U  L  L  riHiN 

o 
C. 

34 

03 

86 

46 
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c 

IQMFQ     F     Mr  ri?D\/V 

HHTNtVlLLt 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32 

1  1 

86 

35 

1  70 

8  A 

8  A 

H 

DIXIE  S  MOORER 

HEflDLRND 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

7A 

7A 

7A 

GH 

RUBURN  UNIVERSITY 

HEFL  IN 

3775 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

8A 

8A 

H 

CITY   OF  HEFLIN 

HIGHLRND  HOME 

3816 

07 

CRENSHRW 

6 

31 

57 

86 

19 

594 

7A 

7A 

H 

CHARLES  R.  PORTER 

HIGHTOWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  175 

7R 

ARLON  L  .  OTTS 

HODGES 

3899 

01 

FRRNKL IN 

1  3 

34 

20 

87 

56 

840 

7R 

MARY  N.  AVERY 

HUNTSVILLE  WSO  fiP 

4064 

01 

MADISON 

12 

34 

39 

86 

46 

624 

MID 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JACKSON 

4193 

07 

CLARKE 

1  3 

31 

30 

87 

54 

220 

8R 

c 

ALLIED  PAPER  INC 

JFICKSONVILLE 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7R 

c 

MARY  LOU  WILKERSON 

JASPER  4  N 

4226 

03 

I.I  Q 1  k  F  P 
W  H  L  r\  t  K 

o 

33 

54 

87 

16 
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7R 

7R 

H 

IQMFC     Q  ODTTQTM 
JHnto     H.  tJKIIHlIN 
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05 

ELMORE 

1 

32 

37 

86 

1 5 
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6R 

ALABAMA  POWER  CO. 

KINSTON 

443  1 

07 

COFFEE 

10 

31 

1  4 

86 
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7R 

FRED  W.  WOOD 

LRFRYETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MISS  MAYMIE  LANDRUM 

LAY  DRM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

6R 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 
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MRS.   MARY   K.  LEE 

LEESBURG 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1  1 

85 

46 

589 
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RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON  2  SW 
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06 

SUMTER 

1  3 

32 

35 

88 

12 

160 

7fl 

7R 

H 

B.   B.   WILLIAMSON.  JR. 

LOUISVILLE 
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07 

BARBOUR 

5 

31 

47 

85 

33 
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BR 

JOHN  B.  RRO 
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06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 
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c 
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NE 

5I2I 

06 
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32 

28 
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5140 

05 
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40 
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55 
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6P 
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H 
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06 
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15 
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00 
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7A 
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5354 

07 

CHOCTAW 

13 

31 
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88 

27 
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7A 

ERNEST  H.  LRNO 

MIDWAY 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

31 
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c 

ALFRED  S.  ADAMS 

MILSTEAO 

5439 

06 

MRCON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

8A 

JAMES   A  MC  INNIS 

MINTER  3  NW 

5449 

06 

DRLLRS 

1 

32 

06 

87 

02 
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7R 

7A 

H 

HENRY   J.  YATES 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6A 

RLRBRMR  POWER  CO. 

MOBILE  WSO  RP 
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08 
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9 

30 
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88 

15 
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c 

HJ 
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04 

SHELBY 

3 
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06 
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52 
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7A 
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06 
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1 

32 
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86 
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MID 
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c 

HJ 
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MOUL  TON 
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28 

87 
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c 

C  C  MONTGOMERY 

MOULTON  2 
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01 
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12 

34 

29 

87 

18 
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6P 

6P 

H 

JOHN   N  KELLEY 
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RP 

5749 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 
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FED.   AVIATION  AGENCY 
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5867 

01 
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86 

27 
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07 
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31 

20 

85 

37 
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7A 

CHRRLES  R  BRRCKINS 
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02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7R 

7A 

H 

LONNIE  R.  NORRIS 

OPELIKA 

6129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 
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8R 

8A 

H 

RRDIO  STRTION  WJHO 

OZARK  8  NNW 

6218 

07 

DALE 

5 

31 

31 

85 

4  1 
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5P 

5P 

H 

CHRRLES  H.  CRRROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86 

20 
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c 

TVA-69 

PRLMERDALE  2  W 

6246 

02 

Jtr  r  LKoUN 

2 

33 

46 

86 

40 
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7A 

GEORGE  T .  POSEY 

PERRYV I LLE 
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06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 
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MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMRN 
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07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

16 
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c 

MRS.   MINTfl  EDDINS 

PICKENSVILLE  2 
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03 

PICKENS 

1  3 

33 
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88 

17 
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RES  ENG  OF-US  CORP  ENG 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 
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7R 

MRS.   EVA  R.  RAY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7fl 

MRS.   ENR  C.  PAUL 

PITTSVIEW 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

7R 

7R 

OH 

FRANK  TURNER 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

03 

RUTRUGH 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7R 

JAMES  E  FISCHER 

PRRTTVILLE 

6640 

03 

RUTRUGA 

1 

32 

29 

86 

29 

295 

8R 

8R 

RADIO  STATION  WPXC 

RED  BAY 

6805 

01 

FRRNKL I N 

12 

34 

26 

88 

08 
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5P 

5P 

H 

WRMG  RRDIO  STRTION 

REFORM  2  E 
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03 

P  I  r  K  F  M  Q 

r  1  L  r\  L  IN  o 

1  J 

33 

23 

87 

59 

271 

7R 

KH  1  f-  OKD  C  .    MC  COOL 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

21 

86 

32 

190 

7R 

W  C  HRRRELSON 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

c 

RLRBRMR  ELECTRIC  COOP 

ROBERTSDRLE 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

34 

87 

44 

155 

6fl 

6R 

H 

JOHN  K  LRSSITTER 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

1  4 

670 

7R 

7A 

H 

CHRRLES  W.  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6R 

6A 

H 

JOHN  T.  BRILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRRNKL IN 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

7A 

7R 

H 

RRDIO  STATION  WWWR 

SflINT  BERNARD 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34 

10 

86 

49 
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7A 

MID 

H 
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SAND  MT  SUBSTA  AU 

7207 

02 

DE  KALB 

12 

34 

17 

85 

58 
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7A 

7R 

h 

SAND  MTN  SUBSTATION 

SAYRE 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

43 

86 

58 

304 

7R 

MIRAM  W  PRIOMORE 

SCOTTSBORO 

7304 

02 

JACKSON 

12 

34 

4  1 

86 

03 

615 

7A 

7R 

H 

RADIO  STATION  WCRI 

SELMfl 

7356 

06 

DRLLRS 

1 

32 

25 

87 

00 

147 

5P 

7R 

H 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SUTTLE 

7963 

06 

PERRY 

3 

32 

32 

87 

1  1 

145 

7R 

J.   F.   SUTTLE.  JR. 

TRLLRDEGfl 

8024 

04 

TRLLROEGR 

7 

33 

26 

86 

05 
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7A 

7A 

H 

JOE  WOODARD 
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THOMflSVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 

THURLOW  DPIM 

TONEY 

TROY 

TUSCFILOOSfl  Ffifi  RP 
TUSCRLOOSR  OLIVER  ORM 
UNION  SPRINGS  4  S 
UNIONTOWN 
VALLEY  HERD 

VERNON  2  N 

WRDLEY 

WRLLRCE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WRRRIOR  6  W 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHRTLEY 

WINFIELD  2  SW 

CLOSED  STATIONS 

WATERLOO 
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8209 
8215 
8259 
8323 
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8385 
8438 
8446 
8469 
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8605 
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8648 
8570 
8673 
8686 
8809 
8859 
8867 

8998 


8586 


01 


CLARK 

CHILTON 

ELMORE 

MADISON 

FIKE 

TUSCRLOOSA 

TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KRLB 

LRMRR 

RRNDOLPH 

ESCRMBIR 

ETOWRH 

JEFFERSON 

GREENE 

LRUOEROALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FAYETTE 


LAUDERDALE 
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31  55 

32  53 

32  32 
34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  27 

34  34 

33  48 

33  07 

31  12 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


34  55 


87  44 
85  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87   1  1 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 

87  50 


88  04 


405 
680 
288 
750 
580 
169 
152 
460 
265 
1040 

265 
640 
205 
850 
530 
1  10 
457 
500 
190 
170 

468 


457 


6P 
MID 
7A 
7A 

7A 

7R 


IP 


5P 


7R 


1  P 


7A 
6P 
6A 

6A 
MID 
7A 
7A 
7A 
7R 

7fl 
6R 
7R 
7R 
7R 
6fl 
IP 
7fl 
8fl 
7R 

7R 


IP 


C  H 
CO 


C  H 


LEROY  GRTES 
AUBURN  UNIVERSITY 
RLRBAMA  POWER  CO. 
TVA-506 

THOMAS  J.  DILLARD 

FED.   AVIATION  AGENCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JERRY  COPE 

MRS  J  C  JACKSON 

C  S  H  LUMBER  COMPANY 

JOEL  CAMP 
RLRBRMR  POWER  CO- 
MRS.   ESSIE  M.  CHRVERS 
WRLTER  PARKER 
GILBERT  C  YRRBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CLOSED  8/23/77 
ORR  L  PAPP 
REBECCA  W  STANLEY 
MRS  VALMA  G  COLEMAN 

ROBERT  A .   MOORE .   JR  . 


CLOSED  8/23/77 
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,  .  -        .•  — ji-„  th.  „n,,»t<.  r.f  this  State  mav  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 

288i"°or\rfnr5-?Seri"JJcl  ITftllTelt  ^^u^^AddJtion^r pr'LipUatfon  5ata  are'contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

^jjg^SIONAI^:     «nles.  otherwise  ^f-f^-^r^Je  "n^ratlee^St^ar^iJ^r S/"eraIrraUr ^Uerl^ir^li^ fs^?"  Tn  ZZTlllTtA^itTl.^t 

"TLTZilSd  .TtlV^LTllTttll  ^rdrgr:e:.''Res:Tta:^  lTnrinVe%tllTt:T o°f\.n.  dfrectioL  anS  speeds  divided  b,  the  number  of  observations. 

,   J  „„  (n  in,-!>l  standard  time      Durlne  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

OBSERVATION  TIME;     The  Station  Index  shows  observation  '^"^J^,';"  1,°"'  J'-^"''?^"'^^^^^- ^t°on  ?! m"        all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations, 
saving  time.     snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground     table  is  at  observation  J^^^  'Of,  ^JJ     Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 
^l^apora?iorl;r«inrtaEli:°rd  "sniwrairL\'he-"SnowfaIl^a:i'snow"n  ^^o^nd"  Sbir^hen  puhUshed.^are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  ^aporation  and  Wind  table 

Ma-  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

'."atTr  f^^TaleOT  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,   or  ice  on  the  ground      Samples  for 

obta?n!^g  lea^ementl  are  t^en  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and 'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cltmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1'5''0. 


DIV 


ISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 


STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES.  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  C""'^''  Degree  of  Slope 

Chesterfield  sandy  loam 


Auburn  Agronomy  Farm 
Brewton  3  ENE 
Headland 
Marion  Junction 
Pittsview 

Thornsby  Exp.  Station 
Winfield  2  SW 


i-ci.  ±  ±t;jLu  .i.wHui  Bare  o— 9^ 

Smithdale  fine  sandy  loam  Bare  " 

BQPe  Unknown 

3-5% 
Unknown 


Dothan  sandy  loam 

Svimter  Clay  Bare 


Izagara  fine  sandy  loam  Bare 
Fine  Loamy  Bare  „  to  6% 

Ora  fine  sandy  loam  Bare  ^  °* 


All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LAj£  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  Lhe  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table.   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 


I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month . 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Cllmatologl cal  Data"  bulletin  they  arc  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  obseivation  column  in  Station  latfex  means  variable. 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

4  DRAINAGE  CODE:     1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;   40<p  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville.  N.  C.   28801.       Attn:  Publications. 
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HIGHEST   TEMPERRTURE:  WHRTLEY  95 

LOWEST   TEMPERRTURE:                              3     STRTIONS  27 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION:  GORGAS  10.57 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION:  GENEVA  2  1.31 

GREATEST    1   DRY  PRECIPITATION:  TUSCALOOSA  FAA  RP  5.73 


I  CERTIFY  THRT  THIS  IS  ON  OFFICIAL  PUBLICATION  OF  THE  NATIONAL  OCEANIC 
RND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  AND  IS  COMPILED  FROM  RECORDS  ON  FILE  RT 
THE  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER.  flSHEVILLE.   NORTH  CAROLINA  28801. 
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5 

88 

2 

28 

17 

224 

0 

G 

0 

7  .77 

2.90 

9 

.0 

0 

4 

4 

3 

HINFIELD  2  SH 

71 

.5 

42 

.4 

57 

0 

87 

2 

27 

17 

260 

0 

0 

4 

0 

6.76 

4.39 

2.56 

9 

.0 

0 

5 

4 

3 

DIVISION 

59 

0 

-  4.5 

6  .73 

4  .28 

.0 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

71 

.7 

48 

■  2 

60 

0 

91 

1 

33 

17 

167 

1 

0 

0 

0 

6.30 

3.96 

8 

.0 

0 

3 

2 

2 

CBLERA  2  SH 

76 

.9M 

45 

.3 

6 1 

1  M 

90 

1 

29 

17 

162 

1 

0 

3 

0 

5.35 

2.97 

3.27 

25 

.0 

0 

3 

3 

2 

CENTRE   *  SH 

70 

.2 

44 

.8M 

57 

5M 

86 

2 

31 

17 

237 

0 

0 

1 

0 

7.04 

2.63 

9 

.0 

0 

6 

4 

2 

CHILOERSauRG  HIR  PLANT 

•  9 

46 

•  1 

60 

5 

90 

1 

3  1 

1  7 

1  53 

1 

0 

1 

0 

5.18 

2  .73 

3  . 30 

25 

.0 

0 

4 

2 

2 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

69 

.6 

47 

.8 

58 

7 

-  3.3 

87 

2 

35 

17 

208 

0 

0 

0 

0 

6.52 

3.97 

3.00 

26 

.0 

0 

4 

4 

2 

TALLADEGA 

70 

.9 

46 

.2 

58 

6 

-  4.5 

84 

2 

33 

19. 

203 

0 

0 

0 

0 

4  .93 

2.61 

3  .42 

25 

.0 

0 

2 

2 

2 

DIVISION 

59 

4 

-  3.2 

5.89 

3.40 

.0 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

75 

.DM 

48 

.OM 

61 

SM 

89 

2 

35 

17 

127 

0 

0 

0 

0 

3.92 

1  .26 

1  .50 

26 

.0 

0 

5 

3 

1 

ASHLAND  2  SSE 

69 

.2 

58 

3 

85 

2 

3 1 

1 8 

2  1  4 

0 

0 

1 

0 

4  -89 

2  .62 

9 

.0 

0 

5 

2 

2 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

72 

.4 

49 

.5 

61 

0 

-  4.1 

84 

2 

35 

18 

152 

0 

0 

0 

0 

3.36 

.85 

1  .41 

9 

.0 

0 

6 

3 

1 

70 

.6 

42 

.en 

56 

7M 

84 

3. 

29 

17 

260 

0 

0 

5 

0 

5.23 

9 

.0 

0 

LAFAYETTE 

74 

.2 

47 

.5 

60 

9 

88 

1 

31 

17. 

149 

0 

0 

2 

0 

4  .09 

2.26 

25 

.0 

0 

4 

2 

2 

MARTIN  DAM 

72 

•  6 

50 

.9 

61 

8 

88 

1 

35 

1  7 

1  32 

0 

0 

0 

0 

3.49 

1  . 34 

1  .85 

8 

.0 

0 

4 

3 

1 

OPELIKA 

72 

.8 

47 

.4 

60 

1 

86 

2 

31 

18 

172 

0 

0 

1 

0 

3.64 

2.05 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

nuLnrunu  c  nnH 

73 

.OM 

45 

.9M 

59 

SM 

87 

2 

32 

18. 

183 

0 

0 

3 

0 

3.76 

1  .00 

25. 

.0 

0 

5 

4 

2 

ROCK  MILLS 

72 

.9 

45 

.4 

59 

2 

-  3.4 

67 

2 

30 

17 

193 

0 

0 

2 

0 

3.50 

I  .09 

1  .14 

26 

.0 

0 

5 

4 

2 

DIVISION 

59 

9 

-  3.7 

3.83 

1  .31 

.0 

PRAIRIE  06 

DAYTON  1  N 

75 

.6 

49 

.6 

62 

6 

92 

2 

33 

17 

125 

2 

0 

0 

0 

2.36 

.07 

1  .30 

25 

.0 

0 

3 

2 

1 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

73 

.8 

45 

.5 

59 

7 

90 

2 

30 

18 

190 

1 

0 

3 

0 

4.56 

2.06 

1  .74 

26 

.0 

0 

3 

3 

3 

GAINESVILLE 

74 

.4 

48 

.5 

61 

5 

90 

1 

35 

17 

147 

1 

0 

0 

0 

6.05 

3.86 

3.86 

25 

.0 

0 

5 

2 

2 

GREENSBORO 

74 

.7 

50 

2 

62 

5 

-  4.0 

90 

1 

33 

17 

122 

I 

0 

0 

0 

5.18 

2.70 

3.70 

25 

.0 

0 

3 

2 

2 

HAYNEVILLE 

78 

IM 

49 

.5 

63 

8M 

89 

2* 

33 

17 

69 

0 

0 

0 

0 

2.31 

.16 

.78 

25. 

.0 

0 

3 

3 

0 

LIVINGSTON  2  SH 

76 

.IM 

45 

.9M 

61 

on 

91 

1 

30 

17 

168 

1 

0 

2 

0 

6.90 

4  .45 

4  .96 

25 

.0 

0 

2 

2 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

74 

.2 

46 

.3 

60 

3 

91 

2 

33 

18. 

182 

Q 

0 

Q 

2.19 

-  .24 

1  .02 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

MINTER  3  NH 

75 

1 

49 

.4 

62 

3 

92 

2 

33 

17. 

135 

2 

0 

0 

0 

2.35 

.79 

26 

.0 

0 

5 

3 

0 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOHING  StBIlON  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  blbbb-,.. 

OCTOBER  197-7 


StOI ION 

TEMPERRTURE 

PRECIPITRTION 

a  ^ 

1  i 

o 

s 

c 

o 
S 

1  1 

£  o 

O  u. 

r 

r 

o 

_ 

X 

o 

■c 

z 

s 

NO 

OF 

OflYS 

1 

1  1 

i 

w 

5 

g 

SNOH.  SLEET 

NO. 

OF 

DOTS 

Mn>  . 

niN. 

o 

X 

«.  z 

o  o 

2  o 

a 

1 

2 

1 
g 

O 

w 

s 
s 

? 

°? 

°  S 

It  s 

^  5 

s  i 

h  i 

MONTCOHERif  HSO  OP  R 

7S.7 

52 

.2 

64.0 

-   1  .8 

91 

1 

38 

17 

87 

1 

0 

0 

0 

2.60 

.36 

1  .27 

25 

.0 

0 

S 

1 

I 

76.3 

51 

.5 

63.9 

-  2.9 

92 

1 

34 

17 

95 

1  .47 

-   1  .09 

.49 

9 

.0 

0 

4 

0 

0 

UNION  SPRINGS  4  S 

73.1 

48 

.4 

60.8 

-  5.2 

87 

2 

36 

19- 

159 

0 

0 

0 

0 

2.97 

.63 

1  .32 

3 

.0 

0 

4 

2 

1 

PIVISION 

62.0 

-  3.9 

3.54 

;  .16 

.0 

COWSTftL  PLfilN  07 

nNOOLusin  t  nh 

73.9 

43 

.7M 

58. 8M 

-  8.1 

87 

1 

28 

18- 

224 

0 

0 

5 

0 

2.66 

.31 

.85 

25 

.  0 

0 

4 

3 

0 

BIMORE 

77.2 

53 

.0 

65.  1 

92 

1 

38 

17. 

82 

2 

0 

0 

0 

3.44 

1  .30 

26 

.0 

0 

5 

3 

1 

BEBIRICE   1  E 

51 

'  ' 

66 

40 

17. 

96 

0 

0 

0 

0 

2-07 

.04 

1.29 

9 

.0 

0 

2 

2 

1 

BRBNTLEr 

77.2 

M 

89 

1 

0 

0 

0 

2.62 

.66 

1  .04 

26 

.0 

0 

3 

3 

1 

BREHTON  3  ENE 

76.9 

47 

.9 

62.4 

91 

1 

33 

IB* 

139 

' 

° 

° 

° 

3.67 

1  .83 

26 

.0 

0 

5 

3 

1 

BREHION  3  SSE 

76.7 

48 

.5 

52.6 

-  3.3 

88 

1 

30 

17 

133 

0 

0 

4 

0 

1  .71 

-   1  .09 

.84 

25 

■  0 

0 

3 

2 

0 

CAMDEN  3  NH 

75.3 

46 

.8M 

61  .IM 

90 

2 

30 

15. 

159 

1 

0 

2 

0 

1  .55 

.77 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

CHBION  4  N 

32 

88 

2 

0 

2 

0 

3.06 

1.12 

9 

.0 

0 

5 

3 

1 

CLBTION 

73.4 

49 

.4 

61  .4 

85 

2 

36 

17. 

136 

0 

0 

0 

0 

1  .71 

-  .42 

.53 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

ENTERPRISE  S  NNH 

M 

M 

M 

37 

17. 

° 

° 

" 

.0 

0 

EUFRULB  WILDLIFE  REF 

77.3 

45 

.OM 

61  .2M 

-  4.9 

88 

1 

34 

16 

142 

0 

0 

0 

0 

1  .60 

-  .34 

.80 

26 

.  0 

0 

4 

1 

0 

EVERGREEN 

77.1 

49 

.7 

63.4 

-  2.2 

90 

2. 

33 

17 

116 

2 

0 

0 

0 

2. 75 

.63 

1  .23 

26 

.0 

0 

3 

3 

1 

FRISCO  CUT 

88 

37 

1  7. 

1 09 

0 

0 

0 

0 

2 . 90 

•  1  4 

1  .00 

25 

.0 

0 

5 

3 

1 

GENEVA  2 

77.5 

48 

.9M 

63. 2M 

90 

2 

?1 

17 

1  16 

1 

0 

0 

0 

1  .31 

.68 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

r.  1 1  RFR  TnuN 

76. 6M 

46 

.7M 

61  .2M 

92 

1 

30 

17 

164 

2 

0 

2 

0 

3.65 

1  .05 

9 

•  0 

0 

5 

3 

2 

GREENVILLE 

74.8 

•  3 

61.1 

-  5.7 

90 

1 

32 

1 7 

1 69 

1 

0 

1 

0 

2.23 

.08 

■  93 

25 

.0 

0 

3 

3 

0 

HEBDLBND 

73.5 

49 

.8 

61  .7 

90 

2 

30 

14 

145 

1 

0 

1 

0 

1  .81 

1  .25 

26 

.0 

0 

2 

1 

1 

HIGHLBND  HOME 

75.2 

49 

.0 

62.1 

-  4.3 

89 

2 

34 

;s. 

131 

0 

0 

0 

0 

2.02 

-  .22 

.86 

25 

.0 

0 

4 

2 

0 

OZBRK  6  NNH 

75.4 

53 

.4 

64  .4 

-  3.2 

87 

2 

39 

15. 

81 

0 

0 

0 

0 

1  .91 

.01 

1  .03 

25 

.  0 

0 

3 

1 

1 

PITT5VIEH 

75.2 

43 

.3 

59.3 

88 

2 

27 

17 

203 

0 

0 

5 

0 

1  .40 

.75 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

TMOMBSVILLE 

76.7 

«7 

.4 

62.1 

-  3.9 

92 

2 

32 

18. 

133 

2 

0 

2 

0 

1  .79 

-1.17 

1  .22 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

74  .8 

52 

.8 

63.8 

-  3.2 

86 

1 

37 

14. 

92 

0 

0 

0 

0 

1  .74 

-  .52 

.88 

25 

.0 

0 

2 

2 

0 

HMBTLET 

79.5 

42 

.9M 

61  .2M 

95 

1 

28 

17 

148 

2 

0 

7 

0 

2.48 

-  .05 

1  .70 

9 

.0 

0 

I 

D I  V 1 S  I  ON 

62.2 

-4.3 

2.28 

•  .07 

.0 

mil  f  nfl 

PQY    MtMPTTF  hlhJU 

77  .7 

S3 

•  5 

65.6 

-  3.3 

90 

1 

35 

13 

75 

1 

0 

0 

0 

3  .28 

.44 

1  .90 

25 

.0 

0 

S 

2 

1 

CODEN 

75.2 

55 

.0 

65.  1 

90 

2 

38 

17. 

64 

1 

0 

0 

0 

3.97 

1  .59 

25 

.0 

0 

4 

3 

2 

DBUPHIN   ISLRNO  2 

75.2 

H 

n 

90 

1 

1 

0 

0 

0 

2  .79 

1  .20 

12 

.0 

0 

6 

2 

1 

FBIRHOPE  2  NE 

MOBILE  HSO  BP 

75.9 

54 

.4 

65.2 

-  3.7 

89 

1 

40 

14 

73 

0 

0 

0 

0 

4  .57 

2  .02 

1  .92 

25 

.0 

0 

5 

3 

2 

ROBERTSOBLE 

77  . ; 

52 

.BM 

65. OM 

-  3.2 

90 

1 

39 

18. 

84 

1 

0 

0 

0 

6.36 

3.40 

2.89 

26 

.0 

0 

6 

5 

2 

DIVISION 

55  .2 

-  3.9 

4.19 

1  .37 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  SIBIION  INOEX 


3 


DniLY  PRECIPITATION 


STHT ION 


03 


NOBTMEBIi  VftLLEV 


ATHENS  2 
BELLE  MINR  2  H 
F«LHVILLE  J  C 
HODGES 

HUnTSVILLE  WSO  I 

MOULTON  2 
I^SCLE  SMOfilS  ff 
RED  BAY 
BUSSELLVILLE  2 


BESSEMEO  3  WSW 
BIRMINGHAM  WSO  I 
B0A2 

COLL INSVILLE 
FORT  PAYT1E 

GARDEN  CITY 
GUNTEHSVILLE 
LEEDS 
ONEQNTA 

PALrCROALE  2  U 
SAINT  BERNARD 


UPPER  PLAINS 

AL  ICEVILLE 
AHLEY  3  S 
AUTAUGftVILLE  3  N 
BANKHEAO  LOCK   AND  OAFl 
BROOK UOOD 

CARBON  HILL 


EL  ROD 

FAYETTE 

GORGAS 

HALEYVILLE  3  NE 
HAMILTON  3  S 

JASPER  ^  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLE  2 
PLANTERSVILLE   2  SSE 

PRATTVILIE 

REFORM  2  E 

TH0RS6Y  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OL  IVER  dai 

VERNON  2  H 

WEST  6L0CT0N 
MINFIELD  2  SW 


EASTERN  VALLI 

ANNISTON  FAA  i 
CALERA  2  SU 
CENTRE   4  SH 
CHILOERSBURG  I 
GADSDEN  STEAM 

JACKSONVILLE 
LEESBURG 
MONTEvALLO 
TALLADEGA 
UAL NUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  2  SSE 
AUBURN  AGRONOMY  FAI 
OAOEVILLE 
HEFL IN 

HiGHTObCR 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
rWOTIN  DAM 
OPEL IKA 

HOCKFORD  2  NNU 
HOCK  MILLS 
THURLOM  DAM 
WAOLEY 
kCTUMPKA 


PRAIRIE  01 
CUBA 

OAYTON    I  N 

OEWPOIIS  LOCK  AND  DAI 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

HATNEVILLE 

L IVINGSTON  2  SW 

r«RION  6  NE 

PWRION    JUNCTION    2  ME 

MATHEWS  1  S 


MIL  STEAD 


MJNTGOrCQY  USO  AP 


DAY   OF  MONTH 


1     2  3 


5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21 


.22  3.1 
15  3. 
.46  3.' 


.20  2.1 
.30  4. 
.34  4.- 


.94  2.90 
.05  2 
1.02  2. SB 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


1 .83 
1  .29 
2. SI 
2.  SO 


2.09 
I  2.70 

'  1 .79 
.OS 

•  2.32 
1.B4 
1.50 


2.53  2.03 


2.46 

2.D5  2.25 
2.05  .21 


.54  3.00  .01 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INOEX 
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DRILY  PRECIPITRTION 


STflT  I  ON 


PINt  LtVCL 

SELMA 

SUTTLE 

UNIOK  SPHIHQS  4  S 


LOC«  AND  DAM 


COASTAL    PL  AIM  0 

ABBtvULE    1  HHU 
ALBCBTA 

ANDALUSIA    I  HU 
ATMOHE 

eCATQice  1  c 

BBAHTtEY 
BREUTDN  3  ENC 
BflEUTOn  3  SSE 

eauNoiDQC 

CArCCN  3  hu 

CHATOli  A  h 
CLAIBORAC 
CL  AVTOri 

COFFEE  SPQIfiCS  3  NW 

COTTON TON 

ELBA 

CNTERPRISe   S  NNU 
EUFAULA  HILOl IFE  BEF 
EVCRGRECN 
FRISCO  CITV 

GENEVA  3 

GEORGIANNA 

GILBERTOUN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HC**: 

JACASON 

HINSTON 

LOUISVILLE 

fCLVIN 

NEWTON 
OZURR  6  NHU 
PIHC  APPLE 
PITTSVIEM 
RIVER  FALLS 

TMOmSVILLE 

WALLACE  2  E 
tMATlEY 


OULF 

BAY  MIHETTE    3  NNM 

CODEN 

DAUPHIN    ISLAND  2 
FAIQhDPE  2  NE 
noaiLE  WSO  AP 

ROBERTSOALE 


DRY  OF  MONTH 


1     2    3     4    5  6 


9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


I  .Q2 

I .Ot  2.6 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONiNG  STfiTlON  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STPT  ION 

DAY   OF  MONTH 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

. 

NORTHERN  VBLLEt  01 

ATHENS  2 

nRX 
niN 

eo 

S9 

86 
63 

68 
38 

70 
40 

74 
49 

73 
49 

74 

54 

67 
45 

65 
42 

65 
42 

64 

36 

59 
34 

60 
31 

70 
31 

71 
37 

70 
30 

70 
38 

71 
38 

70 
35 

69 
37 

75 
39 

75 
52 

74 

59 

6S 
55 

70 
50 

56 
50 

75 
55 

73 
49 

73 
57 

70.1 

BELLE  MINfl  2  N 

MAX 

niN 

76 
60 

66 

70 

70 
45 

67 
4  1 

71 
4  1 

75 
43 

74 

49 

75 
48 

67 
48 

64 
44 

65 
45 

65 
38 

S9 
36 

61 
34 

65 
32 

73 
36 

58 
32 

66 
38 

70 
35 

69 
37 

69 
37 

74 

39 

75 
42 

76 
45 

73 
55 

73 
54 

70 
52 

67 
52 

73 
5S 

70 
50 

74 

51 

70.0 

FRLRVILLE    1  E 

MAX 

niN 

ei 

60 

80 

57 

73 
44 

66 
36 

71 
37 

75 
40 

74 
45 

75 
43 

68 
49 

64 

42 

63 
43 

68 
38 

58 
30 

59 
29 

65 
29 

72 
36 

59 
29 

67 
30 

73 
36 

70 
33 

70 
34 

74 

38 

75 
41 

74 

50 

75 
56 

65 
S3 

70 
S2 

67 
SI 

73 
55 

68 
50 

74 

51 

69.9 

HUNTSVILLE  WSO  flP 

nRx 
niN 

es 

71 

77 
52 

66 
47 

71 
43 

74 

45 

72 
50 

73 
49 

68 
59 

66 
49 

64 
46 

65 
48 

58 
40 

59 
35 

64 
34 

73 
40 

59 
39 

64 

34 

71 
4  1 

68 
40 

68 
39 

73 
42 

73 
45 

74 
48 

73 
55 

66 
59 

70 
55 

66 
52 

73 
52 

68 
54 

72 
52 

68 
56 

69.1 

MOULTON  2 

MAX 

riN 

66 

71 

82 
59 

67 
44 

72 
40 

76 
42 

75 
50 

74 

49 

69 
62 

68 
46 

67 
45 

63 
43 

59 
38 

64 

33 

65 
33 

71 
39 

64 
40 

68 

31 

72 
40 

70 
39 

71 
38 

72 
36 

74 
46 

76 
48 

74 

53 

69 
59 

71 
56 

70 
52 

69 
46 

71 
53 

77 
S3 

69 
58 

70.8 

nuSCLE  SHOBLS  FBB  BP 

MBX 

niN 

86 
71 

78 
53 

66 
48 

72 
45 

78 
45 

76 
53 

76 
51 

72 
65 

66 
SO 

70 
47 

60 
43 

63 
43 

64 
40 

68 

37 

75 
42 

63 
40 

7  1 
3S 

75 
45 

72 
41 

70 
38 

75 
40 

78 
45 

80 
48 

76 
55 

68 
60 

72 
57 

73 
54 

75 
48 

55 

80 
SO 

72 
SS 

72.4 
48.4 

RED  BBY 

riBx 

MIN 

80 
62 

84 

61 

70 
46 

74 
41 

76 
47 

77 
52 

74 
53 

72 
48 

57 
42 

67 
48 

60 
34 

64 

35 

68 

35 

72 

38 

69 
33 

74 

42 

72 
43 

73 
40 

78 
44 

77 
43 

80 
48 

76 
58 

74 

61 

71 
55 

69 
S3 

75 
49 

80 
SS 

74 

61 

73.1 
47.4 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

80 
63 

85 
63 

72 
44 

64 
4  1 

70 
37 

73 
38 

72 
47 

74 

51 

72 
46 

61 
4  1 

54 

4  1 

58 
34 

56 
31 

58 
28 

67 
28 

70 
35 

56 

27 

65 
28 

69 
36 

66 
32 

67 
34 

76 
35 

75 
36 

74 
42 

71 
58 

63 
56 

68 
48 

67 
4  1 

69 

50 

72 
43 

75 
44 

68.7 

flPPBLBCHinN 
nOUNIfllNS  02 

BESSEHER  3  HSU 

MBX 
MIN 

88 

72 

78 
53 

69 
45 

75 
45 

72 
42 

78 
53 

78 
54 

72 
60 

72 
44 

72 
49 

73 
SO 

62 
4  I 

61 
39 

67 
38 

75 
40 

63 
38 

68 
38 

76 
36 

75 
36 

73 
45 

77 
44 

78 
44 

78 

52 

78 
60 

70 
55 

71 
54 

72 
48 

76 
SO 

78 
54 

79 
56 

74 
54 

73.5 

BIRHINCHBM   HSO  BP 

MBX 
MIN 

67 
74 

80 
54 

66 
48 

70 
43 

74 

48 

74 

51 

75 
56 

69 
65 

69 
48 

66 
48 

70 
53 

58 
40 

58 
36 

53 
36 

72 
42 

59 
39 

63 
36 

73 
40 

70 
43 

67 
42 

73 
45 

72 
44 

74 

55 

75 
61 

68 
62 

67 
56 

67 
54 

74 
54 

74 

56 

74 

58 

68 
57 

70.0 
49.8 

GUNTERSVILLE 

MBX 
MIN 

62 
64 

86 
66 

67 
50 

66 
46 

71 
46 

76 
49 

84 
48 

80 
49 

75 
52 

64 
46 

69 
50 

71 
35 

58 

59 
32 

69 
37 

72 
43 

59 
33 

69 
40 

73 
42 

69 
40 

69 
43 

75 
43 

75 
44 

75 
37 

74 

35 

65 
52 

70 
54 

68 

52 

76 
54 

71 
55 

74 

52 

71  .3 
46.3 

ONEONTB 

MAX 
MIN 

75 
62 

85 
64 

73 
47 

64 
40 

72 
4  1 

73 
43 

76 
45 

77 
50 

67 
SB 

66 
43 

68 
46 

71 
46 

60 
36 

58 
32 

64 
34 

74 
38 

60 
32 

64 
34 

75 
39 

71 
36 

70 
35 

75 
38 

75 
42 

75 
46 

77 
56 

67 
56 

65 
54 

68 

52 

73 
52 

71 
52 

70 
54 

70.3 
4S .  3 

SBINT  BERNBRO 

MBX 
MIN 

76 
60 

86 
69 

73 
46 

66 
40 

72 
41 

75 
44 

75 
46 

75 
47 

66 

52 

65 
42 

65 
45 

67 
40 

58 
37 

59 
32 

64 
34 

67 
35 

69 
37 

58 
29 

65 
30 

75 
37 

69 
35 

69 
36 

72 
40 

74 
42 

76 
44 

65 
53 

68 

S3 

66 
53 

67 
SI 

75 
49 

75 
SO 

69. S 
4  3.5 

SBND  HT  SUBSTfl  BU 

MBX 
MIN 

84 

60 

84 

60 

72 
46 

64 

39 

71 
42 

72 
45 

72 
49 

71 
52 

65 
52 

64 
43 

65 
44 

69 
42 

55 
37 

57 
35 

6i 
35 

72 
41 

56 
33 

62 
33 

71 
41 

66 
35 

69 
37 

72 
41 

72 
47 

72 
53 

72 
55 

63 
56 

67 
52 

70 
53 

76 
51 

72 
52 

64 
54 

68.5 
45  .6 

SCOTTSBORO 

MBX 
MIN 

77 
60 

85 
68 

75 
46 

68 
38 

73 
39 

74 
44 

75 
46 

78 
50 

67 
49 

66 
4  1 

65 
42 

71 
42 

59 
36 

60 
30 

65 
30 

71 
36 

59 
30 

66 
30 

73 
36 

69 
33 

70 
34 

75 
36 

77 
37 

73 
40 

75 
55 

65 
55 

73 
56 

73 
47 

BO 
48 

77 
49 

69 

S3 

71.1 
43.1 

VBLLET  HEBD 

MBX 
MIN 

73 
60 

86 
60 

72 
4  1 

60 
35 

69 
37 

72 
38 

75 
43 

72 
44 

65 
53 

68 
37 

60 
41 

70 
40 

57 
28 

55 
29 

60 
29 

72 
32 

56 
28 

61 
28 

72 
33 

66 
33 

68 
31 

73 
36 

73 
37 

72 
39 

73 
49 

63 
57 

68 
49 

70 
SO 

76 
46 

75 
47 

67 
55 

68.4 
40.8 

UPPER  PLSINS  03 

BLICEVILLE 

MBX 
MIN 

90 
67 

90 
75 

76 
49 

70 
42 

73 
42 

78 
48 

78 
52 

78 

55 

72 
52 

68 
46 

70 
46 

70 
44 

61 
35 

63 
33 

68 
34 

71 
39 

64 

32 

69 
33 

79 
38 

75 
40 

72 
39 

75 
39 

76 
44 

78 
SO 

80 

57 

70 
56 

71 
SI 

67 
48 

74 
48 

74 
54 

79 
55 

73. S 
46  .5 

BBNKHEBD   LOCK   BNO  DBM 

MAX 
MIN 

8S 
63 

86 
63 

70 
50 

66 
4  1 

72 
45 

70 
45 

75 
53 

77 
54 

68 
54 

66 
49 

67 
52 

67 
48 

58 
40 

58 
36 

63 
39 

70 
41 

59 
36 

66 
35 

72 
44 

71 
43 

69 
43 

75 
45 

73 
48 

75 
52 

75 
60 

65 
60 

68 
55 

67 
52 

72 
53 

76 
53 

76 
53 

70.2 
48  .5 

CENTREVILLE  HSrO 

MAX 
MIN 

85 
67 

88 

75 

76 
48 

67 
45 

72 
45 

74 
48 

77 
53 

75 
53 

71 
56 

67 
44 

72 
45 

73 
47 

61 
38 

61 
34 

66 
3S 

75 
39 

63 
34 

68 
34 

75 
4  1 

74 

42 

72 
44 

75 
45 

75 
46 

76 
48 

77 
57 

72 
57 

70 
53 

70 
52 

75 
53 

79 
58 

79 
SB 

72.9 
48  .2 

CLBNTON 

MAX 
MIN 

85 
66 

88 
74 

80 
49 

71 
4  I 

74 
43 

75 
46 

60 
50 

79 
52 

71 
60 

70 
43 

74 
46 

74 
4B 

65 
38 

63 
33 

67 
35 

76 
38 

64 

32 

68 
35 

75 
37 

76 
37 

73 
38 

76 
38 

76 
40 

76 
48 

77 
SB 

72 
56 

""3 
4  J 

72 
51 

78 
53 

77 
55 

78 
55 

74  .3 
46  .5 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

79 
65 

85 
64 

65 
45 

65 
4  1 

70 
4  1 

75 
45 

74 
49 

73 
50 

68 
49 

65 
43 

62 
45 

6S 
33 

57 
35 

59 
32 

65 
33 

72 
35 

66 
32 

68 

35 

74 

40 

67 
39 

70 
4  1 

74 
44 

75 
42 

73 
41 

76 

75 
48 

70 
52 

71 
47 

72 
51 

73 
52 

78 
50 

70.4 
44.1 

FBTEITE 

MAX 
MIN 

80 
64 

90 
65 

70 
47 

69 
40 

75 
45 

77 
49 

72 
49 

76 
50 

71 
52 

65 
'8 

68 
47 

63 
34 

64 

35 

62 
33 

77 
40 

64 

32 

70 
38 

78 
38 

79 
38 

73 
37 

77 
38 

78 
39 

80 
4  1 

79 
62 

68 

53 

70 
49 

72 
48 

75 
53 

80 
50 

82 
53 

73.5 
45  -5 

HBLETVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

84 

68 

83 
56 

64 
43 

69 
40 

73 
4  1 

73 
47 

72 
47 

68 
58 

68 
45 

63 
4  I 

62 
46 

56 
35 

58 
32 

63 
30 

70 
39 

67 
35 

64 

30 

70 
4  I 

68 
40 

67 
37 

70 
4  I 

73 
42 

73 
5 1 

69 
56 

68 
54 

68 

50 

69 
48 

73 
S3 

75 
49 

79 
55 

69.3 
45  .0 

HAMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

85 
65 

88 

70 

71 
43 

68 
36 

73 
36 

76 
39 

78 
45 

74 
46 

69 
45 

67 
42 

67 
43 

62 
35 

59 
30 

62 
29 

67 
29 

73 
34 

61 
28 

68 
28 

74 

35 

72 
33 

70 
33 

76 
35 

78 
37 

79 
4  I 

76 
S3 

69 
54 

70 
50 

71 
44 

75 
44 

79 
45 

80 
45 

72.2 
4  1.1 

JBSPER  4  N 

MAX 
MIN 

84 

62 

84 

bS 

68 
46 

67 
40 

72 
40 

72 
42 

76 
44 

76 
49 

68 
51 

67 
43 

56 
45 

66 
40 

66 
33 

60 
30 

66 
33 

72 
37 

61 
29 

67 
33 

75 
34 

72 
35 

72 
38 

74 

38 

75 
44 

76 
51 

77 
53 

67 
53 

69 
5 1 

68 
52 

72 
49 

77 
S  I 

76 
56 

71  .2 
44  .  1 

PRBTTVILLE 

MBX 
MIN 

THORSBr  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

87 
63 

81 
67 

71 
49 

75 
44 

75 
47 

80 
54 

78 
53 

78 
65 

75 
63 

75 
46 

75 
55 

69 
48 

62 
37 

68 

36 

75 
39 

70 
4  I 

70 
35 

71 

4  I 

71 
44 

70 
42 

73 
42 

72 
42 

72 
SO 

75 
56 

71 
62 

71 
57 

70 
52 

77 
53 

77 
60 

77 
58 

71 
56 

73.6 
SO  .2 

lUSCBLOOSB  FBB  BP 

MAX 

niN 

87 
74 

77 
61 

67 
47 

72 
41 

73 
45 

75 
50 

75 
51 

70 
63 

66 
49 

68 
46 

68 
48 

60 
35 

61 
35 

65 
33 

72 
37 

61 
35 

65 
31 

75 
36 

73 
39 

69 
36 

73 
38 

74 

39 

75 
46 

76 
55 

68 
54 

70 
54 

70 
48 

71 
48 

76 
S4 

77 
53 

72 
57 

71.0 
46  .4 

TUSCALOOSA  OLIVER  OAH 

MAX 
MIN 

81 
65 

89 
65 

77 
51 

69 
45 

73 
46 

77 
47 

68 
54 

77 
56 

72 
56 

63 
49 

71 
49 

71 
4B 

67 
38 

62 
38 

67 
37 

76 
41 

62 
37 

68 
37 

77 
42 

74 
43 

71 
41 

77 
44 

77 
44 

78 

51 

78 
62 

71 
S7 

69 
53 

71 
52 

70 
S3 

79 
55 

80 
53 

73.0 
48.7 

VERNON  2  N 

MBX 
MIN 

86 
65 

88 
66 

70 
45 

78 
37 

74 
42 

76 
45 

79 
48 

75 
61 

69 
48 

68 
42 

66 
45 

65 
36 

59 
31 

63 
29 

73 
34 

79 
29 

66 
28 

68 
35 

77 
34 

74 

36 

72 
35 

72 
37 

76 
39 

78 
SO 

76 
56 

76 
SO 

70 
47 

70 
45 

76 
52 

75 
48 

79 
58 

73.3 
43.6 

HINF lELO  2  SH 

MAX 
MIN 

84 

62 

87 
66 

71 
44 

68 
37 

73 
40 

75 
44 

79 
45 

71 
58 

65 
46 

68 
41 

64 
43 

G5 
35 

59 
30 

61 
28 

67 
32 

74 

37 

62 
27 

67 
35 

7S 
35 

72 
34 

70 
35 

75 
37 

75 
39 

76 
45 

74 

57 

57 
SI 

70 
46 

72 
47 

7S 
49 

78 
45 

78 
45 

71  .5 
42  .4 

SEE  RlFERENCE  notes  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


RLRBONH 

OCTOBER  1977 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

Q 

a 

oc 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

. 

EnSIERN  VBLLE»  04 

nNNlstON  ran  dp 

nan 
niN 

91 
71 

80 
56 

68 
48 

73 
42 

78 
45 

76 
48 

79 
52 

68 

61 

69 
50 

71 
46 

74 

55 

60 
44 

S9 
38 

63 
36 

75 
37 

60 
38 

66 
33 

75 
35 

74 
43 

72 
38 

78 
43 

75 
42 

75 
48 

74 

55 

68 
61 

70 
56 

72 
SS 

78 
S3 

72 
S3 

67 
59 

64 
54 

71  .7 
46.2 

CfiLERH  2  SH 

NBX 

niN 

90 
72 

89 
66 

47 

75 
38 

75 
42 

78 
46 

78 
SO 

78 
63 

77 
56 

75 
45 

73 
41 

70 
40 

77 
34 

73 
30 

72 
33 

72 
32 

72 
29 

77 
33 

77 
39 

77 
34 

77 

36 

77 
37 

77 
40 

78 
47 

79 
62 

79 
54 

79 
42 

79 
48 

79 
55 

72 
59 

77 
SS 

76.9 
45. 3 

CENTRE  4  SH 

nB> 

tllN 

79 
56 

86 

75 
47 

67 
39 

69 
43 

74 
45 

75 
48 

77 
51 

67 
55 

65 
43 

64 
46 

70 
46 

60 
37 

59 
34 

63 
34 

71 
40 

60 
31 

63 
35 

75 
40 

69 
35 

67 
39 

72 
38 

72 
41 

73 
51 

74 

57 

6S 
56 

71 
SI 

75 
SO 

76 
51 

73 
50 

67 
56 

70.2 
44  .8 

CMILDERSBURC  HTR  PLSNI 

MBX 
MIN 

90 
61 

89 
61 

70 
49 

73 
40 

77 
40 

77 
48 

78 
49 

77 
49 

78 
49 

72 
46 

75 
53 

72 
46 

61 

36 

66 
33 

76 
35 

71 
42 

67 
31 

76 
35 

76 
40 

72 
36 

76 
39 

77 
38 

77 
45 

77 
52 

77 
52 

70 
5S 

76 
51 

77 
49 

78 

55 

7S 
SS 

70 
55 

74.9 
46.1 

CBDSOEN  STEBU  PLSNI 

HBX 

niN 

74 

S9 

87 
72 

72 
SO 

66 
42 

71 
43 

7S 
47 

75 
48 

76 
SO 

66 
59 

64 
44 

64 
49 

72 
46 

59 
37 

59 
38 

63 
39 

70 
43 

S9 
35 

66 
37 

75 
45 

68 
39 

69 
41 

74 
40 

73 
43 

7S 
51 

74 

52 

62 
SS 

69 
66 

69 
54 

76 
56 

71 
55 

64 

56 

69.6 
47.8 

IflLLSOEOn 
• 

MBX 
KIN 

73 
52 

84 

63 

70 
S3 

69 
43 

75 
41 

73 
38 

76 
48 

70 
48 

70 
60 

68 
48 

68 
46 

67 
49 

64 

35 

65 
33 

65 
40 

62 
40 

74 

33 

74 

33 

72 
33 

72 
34 

76 
37 

75 
39 

75 
45 

75 
54 

71 
59 

67 
59 

69 
48 

70 
59 

70 
58 

70 
54 

69 
50 

70.9 
46.2 

PIEDMONT  PLBTEflu  05 

SLEXflNDER  CUT 

nflx 
niN 

80 
60 

89 
69 

80 
48 

40 

75 
45 

79 
48 

SO 
52 

80 
55 

75 
45 

75 
52 

73 
50 

67 
40 

63 
36 

68 
39 

77 
44 

65 
35 

69 
36 

78 
40 

75 
40 

76 
43 

78 
43 

78 
46 

79 
49 

77 
56 

71 
55 

70 
52 

72 
S3 

78 
54 

77 
58 

71 
56 

75.0 
48  .0 

BSHLBND  2  SSE 

MBX 

niN 

72 
59 

85 
66 

76 
53 

66 
46 

69 
42 

73 
43 

75 
45 

74 

52 

69 
59 

64 
46 

68 
42 

70 
51 

59 
42 

56 
37 

61 
38 

73 
38 

58 
42 

62 
31 

73 
37 

69 
43 

70 
40 

73 
43 

73 
40 

72 
46 

72 
52 

66 

59 

66 
56 

70 
53 

76 
54 

73 
SS 

63 
56 

69.2 
47.4 

BUBURN  BGRONOnr  FBRn 

HBX 

niN 

80 
67 

84 
74 

60 
46 

71 
45 

73 
49 

74 

51 

78 
56 

77 
58 

71 
62 

73 
46 

74 

51 

72 
51 

65 
38 

62 
36 

64 
40 

72 
4  1 

61 
36 

66 
35 

72 
44 

74 
43 

72 
47 

72 
4  1 

75 
43 

73 
44 

73 
51 

70 
57 

72 
54 

75 
53 

75 
56 

7S 
61 

69 
56 

72.4 
49  .5 

HEFL IN 

MBX 
MIN 

73 

84 

84 
45 

65 
37 

72 
50 

72 
40 

75 
44 

72 
47 

77 
57 

65 
42 

71 
45 

70 
45 

60 
38 

60 
32 

62 
32 

70 
33 

60 
29 

64 

32 

71 
40 

70 
32 

71 
38 

75 
35 

76 
37 

7S 
43 

73 
SO 

68 
59 

70 
52 

73 
SO 

77 
50 

72 
53 

64 
54 

70.6 
42  .8 

LBFBYEITE 

MBX 

niN 

68 

67 

84 

70 

74 

47 

74 
4  1 

77 
45 

79 
47 

79 
51 

74 

57 

74 

57 

73 
4  1 

71 
52 

67 
48 

63 
35 

62 
31 

75 
34 

75 
40 

65 
31 

76 
37 

7S 
45 

74 

36 

76 
43 

78 
45 

76 
46 

78 
49 

70 
60 

73 
55 

77 
49 

78 
50 

77 
53 

72 
57 

67 
52 

74.2 
47  .5 

nnRTiN  OBn 

MBX 

niN 

88 
74 

82 
52 

69 
50 

72 
45 

75 
SO 

77 
58 

80 
58 

73 
64 

72 
62 

72 
54 

70 
52 

64 
43 

60 
39 

65 
37 

74 
45 

62 
36 

65 
35 

74 
43 

74 
42 

69 
44 

76 
44 

76 
49 

76 
56 

78 
SB 

71 
58 

70 
56 

71 
S6 

75 
60 

77 
60 

74 

55 

72 
52 

72.6 
50  .9 

OPELIKB 

nnx 

(1IN 

7S 
67 

86 
72 

81 
SO 

69 
45 

73 
45 

74 
44 

79 
50 

78 
56 

72 
60 

74 
47 

74 
48 

72 
51 

65 
40 

62 
36 

66 
36 

74 

37 

62 
34 

66 
31 

72 
35 

75 
40 

72 
42 

74 
42 

76 
42 

74 
41 

75 
55 

64 

52 

70 
55 

76 
54 

76 
53 

73 
52 

77 
S6 

72.8 
47.4 

ROCKFORD  2  NNH 

MBX 

niN 

83 
58 

87 
70 

79 
41 

70 
40 

73 
42 

73 
46 

78 
46 

77 
52 

70 
57 

70 
39 

73 
43 

72 
47 

63 
35 

61 
32 

74 

37 

62 
32 

67 
32 

73 
44 

73 
40 

73 
40 

75 
42 

76 
42 

75 
49 

77 
53 

71 
54 

70 
49 

70 
52 

77 
52 

73 
57 

74 

55 

73.0 
45.9 

ROCK  HILLS 
. 

nflx 
niN 

76 
61 

87 

70 

79 
46 

70 
43 

74 
4  I 

77 
42 

79 
47 

77 
56 

70 
60 

72 
42 

72 
49 

70 
47 

66 
40 

63 
33 

66 
33 

76 
36 

63 
30 

67 
31 

75 
37 

74 

35 

74 

36 

75 
36 

75 
37 

76 
46 

75 
S3 

68 

56 

72 
S3 

77 
52 

79 

SO 

73 
56 

63 
53 

72.9 
45.4 
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OBTTON  1  N 

MBX 

niN 

90 
73 

92 
71 

78 
49 

71 
44 

74 
46 

78 
55 

81 
54 

79 
54 

74 

58 

71 
42 

75 
46 

70 
48 

65 
37 

64 
34 

76 
37 

78 
41 

70 
33 

70 
40 

79 
45 

79 
4  1 

73 
42 

76 
45 

78 
54 

77 
59 
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75 
58 
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51 

67 
52 

74 
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79 
55 

81 
SB 

75.6 
49 .6 
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nflx 
niN 

88 
64 

90 

72 

78 
48 

69 
43 

74 

39 

75 
45 

79 
52 

78 
52 

74 

57 

68 
43 

73 
43 

72 
46 

62 
33 

62 
33 

32 

77 
34 

63 
32 

70 
30 

77 
37 

76 
39 

71 
37 

76 
39 

77 
51 

76 
SO 

77 
56 

72 
54 

73 
49 

67 
48 

71 
48 

78 
53 

79 
S3 

73.8 
45 .5 
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niN 

90 
69 

89 
75 

77 
51 

71 
45 

74 
46 

78 
50 

79 
54 

77 
54 

72 
55 

69 
45 

72 
46 

73 
46 

62 
38 

63 
37 

69 
38 

77 

42 

65 
35 

70 
36 

79 
42 

76 
40 

71 
40 

76 
4  1 

78 
45 

78 
52 

78 
57 

72 
57 

73 
53 

67 
51 

72 
51 

78 
54 

80 

57 

74.4 
48 .5 
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nBx 
niN 

90 
74 

81 

65 

72 
49 

76 
41 

80 
48 

81 

56 

79 
54 

71 
49 

68 
44 

72 
57 

74 

55 

63 
49 

64 

37 

70 
34 

77 
39 

66 
43 

71 
33 

78 
39 

78 
44 

73 
43 

78 
44 

79 
47 

79 
53 

76 
58 

73 
63 

73 
59 

68 
54 

71 
51 

80 
57 

80 
58 

75 
SB 

74  .7 

SO  .2 

MBYNEylLLE 

nnx 
niN 

89 
70 

89 
70 

80 
52 

79 
48 

78 
49 

80 
SO 

85 
50 

81 
49 

79 
48 

75 
45 

79 
46 

48 

42 

38 

75 
38 

76 
39 

76 
33 

79 
34 

76 
37 

77 
38 

80 
43 

78 
49 

79 
55 

75 
56 

75 
59 

74 

60 

73 
57 

74 

57 

75 
SB 

75 
57 

75 
58 

78.1 
49  .5 

LIVINGSTON  2  SH 

nnx 
niN 

91 
70 

85 

70 

84 

82 

80 

79 
SO 

78 

77 

75 

69 
42 

74 
45 

46 

64 

37 

62 
33 

78 
38 

73 
40 

67 
30 

7S 
32 

77 
40 

75 
38 

74 

39 

76 
39 

78 
44 

78 
SO 

78 

53 

74 

51 

68 
51 

76 
49 

62 
53 
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53 
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55 

76.1 
45.9 
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nBx 
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66 

67 

91 
74 

78 
48 

69 
40 
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77 
44 

60 
52 

79 
52 

73 
56 

70 
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49 
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37 
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33 
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54 

75 
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67 
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77 
56 

75.1 
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75 

84 

61 

73 
53 

75 
48 

76 
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57 
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64 

75 
54 

75 
48 

73 
59 

67 
46 

66 
42 

70 
40 

79 
40 

67 
44 

69 
38 

76 
39 

78 

50 

7  J 
43 

77 
45 

78 
45 

78 
53 
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60 
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75 
SB 

73 
54 

78 
54 

7B 
61 

76 
62 

74 

55 

75.7 
52.2 
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92 
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60 

71 
50 

75 
43 

78 
47 

61 
54 
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66 

76 
46 

75 
52 
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51 
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36 
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45 

70 
34 
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41 

79 
46 
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44 

80 
47 

75 
51 

78 
60 

78 
63 

75 
60 

70 
S3 

78 
54 

80 
61 

77 
65 

74 

57 

76.3 
51  .5 
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nnx 
niN 

67 
68 

86 
68 

84 

50 

70 
39 

74 
41 

77 
46 

78 
45 
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47 

82 
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40 

74 

39 

65 
51 

65 
35 

61 
30 

66 
30 

74 

64 

28 

62 
28 

72 
32 

79 
37 
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36 

75 
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74 
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66 
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57 
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50 
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48 

77 
48 
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47 
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48 

73.9 
43.7 
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MBX 

niN 

92 
73 
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66 
53 
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46 

76 
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56 

82 
55 
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46 

77 
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52 
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40 
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38 

70 
40 

77 
46 
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38 

72 
41 

7S 
52 

82 
47 

75 
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78 
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81 
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74 
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75 
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57 

79 
62 
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77.2 
S3.0 
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70 

83 
67 
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52 
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46 
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50 
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52 

81 
SB 

81 
57 

75 
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49 
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SI 

65 
56 
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40 
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74 
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66 
43 

70 
40 

77 
41 

72 
61 

78 
46 

76 
46 

78 
47 
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45 

77 
47 

78 
SB 

76 
S3 

75 
S3 

79 
55 

79 
59 

77 
57 

76 
59 

75. 5 
51.1 

BRBNTLET 

nBi 
niN 

89 

88 

87 

71 

77 

80 

83 

84 
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82 

76 
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78 
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78 

81 

7S 
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77.2 
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nBx 
niN 

91 
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44 

77 
45 
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50 

82 
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86 
64 

77 
42 

78 
42 

65 
54 

66 
38 
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34 

68 
34 

78 
36 

68 
33 

70 
33 

76 
3S 

82 
41 
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40 
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40 

81 
44 

76 
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74 

51 

78 
SI 

81 
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47.9 
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DniLY  TEMPERATURES 


STflT  ION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BREHTON  3  SSE 

MBX 

86 

87 

78 

75 

78 

82 

82 

87 

81 

76 

70 

66 

64 

68 

77 

73 

70 

73 

81 

77 

77 

61 

76 

74 

76 

77 

73 

76 

80 

80 

76 

76 

7 

MIN 

69 

73 

52 

39 

41 

52 

47 

57 

65 

39 

57 

52 

35 

31 

32 

43 

30 

32 

47 

38 

38 

39 

46 

55 

64 

64 

47 

48 

SS 

60 

56 

48 

5 

CAMDEN  3  NH 

MBX 

B9 

90 

BO 

71 

74 

78 

80 

80 

80 

72 

74 

70 

64 

64 

68 

78 

65 

69 

75 

BO 

71 

7B 

80 

78 

75 

76 

74 

68 

76 

80 

76 

75 

3 

MIN 
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68 

46 

39 

39 

44 

49 

56 

52 

40 

46 

35 

30 

30 

38 

35 

34 

40 

44 

44 

46 

47 

47 

59 

60 

51 

52 

S3 

57 

56 

46 

8 

CHOTOri  4  N 

MBX 

93 

92 

85 

74 

75 

80 

81 

82 

81 

80 

76 

68 

64 

69 

78 

73 

71 

78 

BI 

BO 

77 

80 

77 

72 

76 

77 

75 

75 

60 

8  1 

76 

77 

7 

MIN 

73 

72 

50 

44 

49 

59 

S3 

64 

60 

44 

59 

50 

32 

32 

42 

42 

36 

42 

51 

45 

44 

47 

54 

59 

64 

56 

50 

50 

55 

55 

59 

51 

4 

CLBTTON 

MBX 

81 

85 

83 

70 

72 

74 

78 

79 

79 

75 

71 

72 

64 

60 

64 

74 

73 

64 

72 

76 

70 

73 

78 

73 

73 

71 

72 

72 

74 

76 

77 

73 

4 

niN 

61 

74 

50 

45 

45 

45 

44 

54 

62 

45 

46 

52 

38 

36 

39 

45 

36 

37 

47 

45 

48 

50 

51 

56 

56 

57 

SI 

51 

52 

53 

53 

49 
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MBX 

66 

63 

66 

75 

67 

69 

75 

79 

72 

75 

7B 

76 

71 

72 

75 

72 

79 

76 

78 

MIN 

38 

37 

39 

45 

37 

4  1 

45 

47 

48 

49 

53 

54 

59 

SB 

51 

SI 

54 

60 

57 

EUFflULS  WILDLIFE  REF 

MBX 

88 

85 

82 

75 

79 

8? 

62 

81 

BO 

80 

BO 

72 

67 

68 

68 

75 

68 

72 

79 

79 

78 

79 

79 

80 

78 

77 

78 

74 

80 

77 

75 

77 

.3 

MIN 

67 

47 

39 

39 

44 

44 

54 

38 

3B 

50 

38 

36 

35 

42 

4  1 

34 

4  1 

36 

36 

37 

42 

49 

52 

61 

54 

51 

53 

S3 

54 

45 

0 

EVERCREEN 

MBX 

90 

90 

85 

72 

76 

79 

81 

B2 

81 

76 

77 

69 

67 

65 

68 

7B 

69 
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77 

81 

75 

77 

80 

76 

79 

77 

B2 

74 

78 

80 

78 

77 
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71 

71 

51 

43 

47 

53 

55 

58 

65 

46 

49 

52 

35 
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36 

43 

33 

36 

39 

42 

40 

43 

52 

55 

60 

60 

51 

52 

53 

58 

57 

49 

7 
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MBX 

87 

88 

88 

69 

76 

77 

79 

79 

82 

79 
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75 
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66 
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76 
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73 
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75 

79 

77 

75 

.5 

MIN 
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72 

51 

44 

49 

53 

56 
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64 

45 

48 

45 

37 
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40 
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37 
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42 

46 

49 
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52 
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52 

55 

SB 

58 

SO 
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MBX 

89 

90 

80 

77 

80 

82 

85 

67 
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63 
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76 

61 

77 
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73 
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69 

47 

46 
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44 
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50 
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61 

59 
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51 

51 

60 

58 

48 
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79 

82 

80 
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67 

71 
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72 

75 

76 

75 

75 
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72 

65 

50 

39 

43 
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64 
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46 
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SS 
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46 
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47 

3 

MEflDLflND 

MBX 

81 

90 

BO 

72 

75 

78 

60 

81 

63 

70 

68 

64 

57 

55 

67 

74 

67 

67 

75 

78 

72 

76 

78 

77 

72 

72 

71 

74 

70 

77 

79 

73 

5 

MIN 

70 

71 

53 

45 

46 

50 

54 

57 

61 

44 

47 

57 

37 
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38 

45 

33 
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55 

49 
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52 
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48 
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54 

57 
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S2 

58 

54 

49 
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MBX 

86 

87 
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75 
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BO 
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45 
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56 
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67 

45 
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54 

40 

39 

39 

46 
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46 
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53 

58 

63 

SB 

53 
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64 

56 

53 
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80 

88 

83 
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75 
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78 
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MIN 
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72 

49 

37 

39 

39 

45 

46 

64 

37 

37 

52 
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34 

27 

28 

37 
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35 

35 

39 

51 

52 

57 

47 

48 

47 

52 

49 

43 
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THOMflSVlLLE 
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90 

92 

79 

73 

77 
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75 

7 

MIN 

65 

72 

47 

42 

45 

47 

51 

51 

58 

41 

4  1 

46 

35 

34 

34 

38 

32 

32 

37 

43 

43 

44 

46 

56 

56 

60 

52 

52 

52 

57 

57 

47 

4 

TROT 

MAX 

86 

81 

76 

75 

76 

SI 

80 

78 

76 

75 

71 

66 

62 

66 

77 

66 

67 

76 

79 

73 

77 

79 

76 

74 

71 

73 

70 

79 

60 

78 

72 

74 

8 

MIN 

71 

75 

51 

45 

53 

54 

55 

62 

66 

45 

59 

52 

37 

37 

4  1 

45 

38 

42 

49 

45 

47 

54 

53 

59 

63 

57 

52 

53 

58 

61 

57 

52 

8 

HHflTLEY 

MBX 

95 

93 

79 

76 

80 

80 

60 

B3 

79 

63 

69 

75 

74 

69 

69 

73 

70 

80 

85 

65 

79 

BI 

60 

83 

85 

84 

79 

79 

80 

78 

80 

79 

5 

a            ■  ■ 

MIN 

68 

65 

47 

39 

39 

46 

47 

49 

55 

38 

4  1 

30 

29 

30 

31 

26 

30 

32 

37 

42 

45 

46 

48 

48 

49 

49 

47 

47 

42 

9 

GULF  OB 

BSr  MINEIIE  3  NNH 

MAX 

90 

86 

78 

76 

7B 

81 

82 

85 

78 

76 

77 

65 

65 

69 

77 

76 

72 

75 

82 

80 

76 

81 

79 

72 

80 

79 

75 

75 

79 

81 

78 

77 

7 

MIN 

74 

73 

47 

43 

5  1 

58 

58 

66 

68 

45 

58 

49 

35 

37 

43 

43 

37 

43 

56 

51 

47 

51 

56 

62 

66 

60 

51 

52 

57 

60 

60 

53 

5 

COOEN 

MAX 

89 

90 

78 

73 

77 

81 

80 

86 

78 

73 

67 

65 

64 

66 

72 

69 

67 

72 

78 

72 

76 

78 

74 

71 

76 

77 

74 

75 

79 

78 

75 

75 

2 

MIN 

73 

74 

55 

49 

51 

S9 

57 

67 

68 

4B 

61 

53 

39 

38 

4  1 

48 

38 

42 

58 

51 

49 

52 

59 

63 

67 

50 

52 

52 

59 

57 

65 

55 

0 

DHUPHIN   ISLflNO  2 

MAX 

90 

B9 

89 

72 

72 

77 

79 

82 

84 

75 

74 

69 

67 

65 

66 

72 

72 

66 

72 

70 

72 

75 

77 

74 

74 

77 

76 

74 

76 

76 

77 

75 

2 

MIN 

76 

77 

62 

69 

71 

62 

57 

46 

60 

66 

68 

64 

59 

62 

63 

67 

69 

FBIRHOPE  2  NE 

MAX 

MIN 

MOBILE  HSO  HP 

MAX 

89 

87 

72 

74 

78 

81 

81 

83 

76 

76 

65 

66 

65 

70 

76 

70 

70 

76 

BI 

72 

77 

80 

75 

71 

80 

79 

75 

75 

76 

79 

76 

75 

9 

niN 

76 

63 

54 

49 

52 

61 

58 

69 

54 

46 

58 

45 

41 

40 

43 

46 

41 

45 

56 

52 

49 

51 

60 

63 

65 

60 

52 

54 

59 

59 

62 

54 

4 

ROBERTSDBLE 

MAX 

90 

88 

88 

74 

7B 

80 

63 

82 

85 

77 

77 

64 

67 

65 

70 

75 

70 

72 

73 

81 

76 

79 

80 

76 

72 

76 

-9 

76 

75 

82 

ei 

77 

1 

MIN 

74 

74 

57 

48 

47 

52 

56 

56 

67 

9 

46 

54 

42 

39 

39 

41 

39 

39 

50 

46 

46 

50 

57 

63 

61 

53 

54 

SS 

t,0 

63 

52 

B 
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DRILY  SOIL  TEMPERRTURES 

DLRennn 

OCTOBeH  1977 


X 

OBT 

OF  MONTH 

O 

STflT ION 

OEPT 

Tim 

1' 

15 

18 

n 

a 

oc 

(X 

AUBURN  HGRONOHT  F  RRtl 

(  INI 

2 

MfiX 
fllN 

83 
69 

85 

73 

81 
58 

77 
55 

80 

S3 

79 
57 

85 
60 

84 

61 

73 
66 

81 
54 

79 
55 

72 
59 

72 
48 

70 
46 

71 
49 

74 

51 

69 
46 

70 
50 

73 
51 

75 
52 

76 
SO 

76 
52 

81 

SS 

75 
56 

76 
60 

67 
62 

72 
SB 

7S 
57 

76 
60 

75 
62 

71 
59 

75.9 
56. 3 

4 

nnx 

MIN 

79 
69 

83 
73 

80 
61 

75 
60 

78 
58 

77 
61 

80 
63 

79 
63 

71 
66 

77 
57 

75 
57 

71 
63 

72 
54 

68 

53 

68 
5] 

69 
51 

66 
49 

68 
51 

70 
SO 

71 
56 

72 
55 

73 
53 

75 
S6 

72 
58 

72 
60 

68 
64 

72 
62 

72 
56 

72 
60 

71 
62 

69 
S9 

73.1 
SB. 4 

8 

nnx 

MIN 

78 

72 

81 

75 

80 
68 

73 
62 

73 
61 

71 
63 

75 
65 

75 
65 

70 
68 

74 

61 

71 
61 

69 
64 

67 
56 

64 
54 

64 
54 

65 
55 

64 

53 

63 
52 

65 
54 

67 
57 

67 

57 

68 

57 

70 
59 

68 
61 

69 
62 

67 
65 

68 
62 

68 
61 

69 
61 

68 
63 

67 
61 

69.6 
60.9 

BREHtON  3  ENE 

(INI 

4 

MBX 
MIN 

90 
76 

89 
76 

85 
67 

84 

61 

85 
63 

83 
63 

87 
65 

85 
65 

88 

70 

81 
60 

83 
60 

68 

61 

73 
53 

74 

52 

75 
52 

79 
53 

77 
S3 

76 
53 

76 
54 

82 
58 

76 
57 

80 
57 

81 
SB 

75 
62 

73 
65 

73 
66 

75 
60 

73 
60 

75 
60 

78 
64 

79 
65 

79.3 
60.9 

MEBOLBND 

1  IN  1 

4 

MAX 
MIN 

80 
75 

83 
76 

84 

71 

76 
65 

78 
66 

78 
64 

78 
68 

79 
66 

77 
70 

79 
63 

74 

62 

69 
66 

66 

57 

67 
55 

66 
55 

69 
56 

68 
55 

66 
50 

67 
56 

69 
57 

67 
57 

67 
SB 

68 
SB 

69 
60 

69 
64 

69 
65 

70 
61 

68 
57 

69 
50 

70 
63 

70 
63 

71  .9 
61  .5 

tIRRlON  JCI  ?NE 

1  IN  1 

4 

MBX 
MIN 

83 

75 

85 
79 

80 

72 

77 
67 

76 
67 

75 
67 

78 
68 

76 
68 

72 
71 

75 
67 

74 

65 

73 
67 

71 
62 

68 

60 

68 
59 

69 

59 

67 
59 

67 
58 

68 
SB 

69 
61 

69 
60 

70 
60 

70 
61 

70 
63 

69 
6S 

69 
67 

69 
65 

67 
64 

71 
63 

72 
66 

72 
67 

72.3 
64.8 

PITTSVIEH 

1  IN  1 

4 

MBX 
MIN 

80 

72 

84 

75 

81 
68 

78 
62 

77 
62 

75 
62 

79 
64 

78 
64 

73 
70 

80 
61 

75 
61 

73 
66 

74 

58 

72 
56 

73 
55 

74 

56 

74 

56 

73 
54 

74 

55 

75 
58 

73 
57 

75 
59 

74 

59 

69 
61 

73 
63 

68 
67 

74 

62 

73 
62 

70 
62 

71 
62 

69 
62 

74.5 
61  .6 

IHORSBT  EXP  STBIION 

1  IN  1 

4 

MBX 
MIN 

82 
77 

80 
78 

78 
65 

76 
61 

76 
63 

80 
65 

77 
56 

76 
70 

76 
68 

74 

62 

74 

66 

73 
62 

69 
57 

70 
56 

70 
59 

70 
58 

71 
56 

74 

58 

75 
60 

75 
SB 

76 

78 
61 

76 
63 

75 
64 

72 
67 

71 
65 

69 
62 

74 

61 

74 

66 

77 
71 

74 
64 

74  .6 

63.5 

MINFIELO  2  SU 

1  INI 

4 

MBX 
MIN 

80 

70 

80 
75 

75 
61 

74 

58 

73 
60 

74 

62 

76 
64 

73 
67 

67 
64 

73 
60 

66 
60 

65 
56 

66 
51 

66 
51 

67 
53 

65 
52 

67 
50 

69 
54 

71 
55 

72 
55 

70 
SS 

72 
56 

73 
59 

71 
61 

69 
65 

66 
62 

68 
60 

70 
60 

70 
64 

74 

59 

71 
58 

70.7 
59.3 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


DRY   OF  MONTH 

_, 

STfiTlON 

F  o:  C3 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHERN  VHLLET  01 

H'JNISVILLE  H50  BP 

EVHP 

.13 

.16 

.17 

.14 

.12 

.11 

.12 

.22 

.06 

.04 

.19 

.14 

.12 

.12 

.17 

.10 

.14 

.17 

.12 

.12 

.  1 1 

.10 

.16 

.09 

.06 

.07 

.07 

.08 

.19 

3.848 

HIND 

11? 

97 

117 

35 

22 

39 

57 

79 

94 

39 

52 

113 

94 

49 

42 

131 

31 

67 

52 

36 

27 

3G 

40 

9S 

137 

71 

64 

69 

30 

66 

137 

2148 

nnx 

es 

82 

70 

65 

82 

75 

73 

69 

70 

68 

64 

63 

63 

69 

71 

74 

75 

71 

69 

67 

71 

66 

75 

70 

70 

6o 

70.2 

niN 

68 

61 

47 

45 

SO 

55 

52 

60 

54 

48 

50 

48 

38 

3! 

4: 

4: 

39 

44 

45 

43 

47 

48 

SO 

56 

59 

S8 

56 

55 

57 

55 

55 

50.6 

... 

UPPER  PLBINS  03 

■ 

.03 

.Ob 

.12 

.15 

.  1  1 

.  1  1 

.15 

.03 

.UB 

.05 

... 

PieOMONr  PURTERU  05 

nUBURN  AGRONOnY  FRRM 

EVBP 

.12 

.10 

•  20 

.13 

.12 

.19 

.16 

.07 

.2; 

.16 

.08 

.23 

.14 

.16 

.14 

•  19 

.12 

.15 

.20 

.13 

.15 

.15 

.14 

.15 

.05 

-1? 

.  1  3 

.09 

.06 

.  1  1 

4.318 

44 

31 

27 

71 

21 

fin« 

8C 

88 

82 

75 

77 

76 

82 

75 

69 

BO 

77 

71 

6! 

66 

67 

7t 

66 

69 

72 

73 

7: 

74 

77 

72 

73 

67 

73 

75 

76 

73 

7( 

73.9 

MIN 

67 

73 

54 

46 

47 

52 

55 

56 

61 

49 

49 

52 

38 

3< 

44 

42 

42 

44 

47 

47 

47 

51 

53 

56 

60 

54 

54 

56 

61 

54 

51  .4 

FtRR  TIN  DRM 

u  ifur 

' 'i 

'  Ic 

.  1 E 

.  1 2 

.  1 5 

.  1  1 

' '  J 

it 

' ' ' 

" '  ^ 

?^n4 

'flf 

3' 

95 

'tc 

BC 

32 

32 

39 

18 

26 

3' 

56 

26 

PRRIRIE  06 

OENOPOLIS  LOCK   BNO  OHM 

EVBP 

■  18 

.15 

.19 

.14 

.10 

.25 

.14 

.13 

.01 

.22 

.22 

.07 

.29 

.06 

.  12 

.  IC 

II 

.12 

.06 

.22 

.08 

.08 

.OS 

_ 

.14 

.06 

.12 

.10 

.07 

4.018 

HI  NO 

to 

5! 

8E 

73 

IS 

H 

18 

31 

4! 

72 

15 

91 

1  14 

6E 

2t 

6f 

I  ( 

40 

36 

14 

16 

27 

4: 

96 

41 

62 

55 

23 

7 

39 

1411 

68 

72 

7< 

6! 

74 

m?n 

6^ 

5C 

4C 

6C 

5^ 

2^ 

39 

43 

47 

42 

41 

5C 

^1 

4( 

5f 

6t 

5' 

S^ 

6( 

6^ 

52 '  3 

COBSTBL  PLAIN  07 

HEBOLBNO 

EVBP 

.09 

.28 

.15 

.09 

.13 

.13 

.12 

.09 

.12 

.14 

.06 

.16 

.13 

.10 

.13 

.17 

.13 

.37 

.44 

.09 

.10 

.01 

.10 

.13 

.1  1 

.07 

.05 

.10 

4  . 168 

nBx 

81 

9C 

91 

74 

76 

79 

80 

82 

81 

84 

77 

83 

67 

67 

67 

72 

70 

68 

73 

77 

73 

73 

73 

73 

68 

70 

76 

73 

74 

73 

75 

75.5 

niN 

70 

72 

54 

47 

47 

52 

56 

64 

79 

48 

48 

48 

39 

38 

38 

43 

38 

38 

42 

45 

44 

49 

52 

52 

59 

62 

55 

54 

54 

60 

58 

51  .8 
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STflTION  INDEX 


RLRBOMO 

OCTOBER  1977 


c  T  n  T  T  n  M 
O  1  n  1  1  U  In 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

L  U  U  IN  1  I 

ORRINRCE  I 

LATITUDE 

c 
t- 

C 

ELEVATION 

OBSERVflT ION 
TIME  RND 
TRBLES 

UDOLr\VLr\ 

TEMP. 

CL. 
UJ 

<r 

a. 

a. 
a 

> 

UJ 

SPECIAL 
ISCE  NOTES  1 

RBBEVILLE    1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

17 

465 

/  H 

C 

JOHN  S  RICHBURC 

ADDISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

13 

87 

1  1 

795 

C 

PROF.  PRLMER  GOOSEY 

fiLBERTP 

0140 

07 

WILCOX 

1 

32 

1  4 

87 

25 

175 

7fl 

c 

SIDNEY  J  HRRDY  JR 

PLEXflNDER  CITY 

0160 

05 

TRLLAPOOSA 

1  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7R 

7R 

H 

HENRY  D.  DENHRM 

PLICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

08 

88 

10 

135 

7R 

7R 

H 

W  MORRIS  TAYLOR 

nlNUHLUOlM     i  rtri 

0252 

07 

r  n\j  I  MP.  TflM 

L  U  V  i  IN  Lt  1  U  IN 

6 

31 

19 

O  D 

J  u 

242 

8fl 

BP 

H 

PNNISTON  FPR  RP 

n  A 
U  4 

CALHOUN 

1 

0  J 

JO 

85 

51 

R  1  1 
D  1  1 

n  i  u 

MID 

H 

FED.   RVIRTION  PGENCY 

RRLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

1  3 

500 

7R 

MRS.  DORP  R.  ORVIS 

PSHLRNO  2  SSE 

0369 

05 

CLAY 

1  1 

33 

15 

85 

50 

1091 

6R 

6R 

c 

H 

LOWELL  SMITH 

RTHENS  2 

0395 

01 

L  IMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9R 

9A 

H 

RRDIO  STATION  WJMW 

PTMORE 

0407 

07 

ESCAMBIA 

8 

31 

01 

87 

30 

294 

9A 

y  H 

c 

H 

RADIO  STPTION  WRTM 

RUBURN  RGRONOMY  FPRM 

0430 

05 

LEE 

1  1 

32 

36 

85 

30 

652 

8fl 

8fl 

8R 

GH 

NRTIONRL  WERTHER  SERV 

PUTPUGflVILLE  3  N 

0440 

03 

fiUTRUGfl 

1 

32 

28 

86 

4  1 

200 

6fl 

JAMES  B  NEIGHBORS 

BPNKHEPD  LOCK  RND  DRM 

0505 

03 

TUSCRLOOSR 

2 

33 

27 

87 

21 

280 

7R 

7fl 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE   3  NNW 

0583 

08 

BRLDWIN 

9 

30 

55 

87 

47 

278 

7R 

7R 

H 

WILLIAM  E  MILLER  JR 

Dunlf\iLC     1  L 

0616 

07 

1 1  u  IN  r\  u  c 

1 

31 

44 

ft"? 

1  2 

178 

7A 

7P 

BELLE  MINfl  2  N 

0655 

0  1 

L  IMESTONE 

1  2 

34 

4  2 

86 

53 

600 

7  A 

7R 

H 

PUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FRYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

c 

VONOLEE  STOUGH 

BESSEMER  3  WSW 

0764 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

24 

87 

00 

445 

MID 

MID 

H 

VRLLEY  CRK  W-TRTMT  PL T 

BIRMINGHRM  HSO  RP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

BORZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

13 

86 

10 

1070 

7fl 

c 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRRNTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

35 

86 

16 

274 

8A 

8R 

H 

R.  E.  HENDERSON 

BREWTON  3  ENE 

1080 

07 

ESCAMBIA 

5 

31 

07 

87 

02 

160 

7A 

7R 

G 

RUBURN  UNIVERSITY 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

ESCAMBIA 

5 

31 

04 

87 

03 

85 

6P 

7R 

H 

MRS.  CLRRR  T.  PERVY 

BROOKWOOD 

1  143 

03 

TUSCRLOOSR 

2 

33 

16 

87 

17 

606 

7R 

JOE  K  STYRON 

DDI  ikin  t  npc 

1  178 

07 

P  T  K  F 

5 

31 

43 

per 

A  Q 

510 

7R 

r.Fnpp.F  1    H I  r K 
ijuUiTUL.    L   n  1  u  r\  o 

CRLERP  2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

7 

3  3 

05 

86 

47 

54  0 

5P 

5P 

H 

FRYE  G  FAUST 

CRMDEN  3  NH 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

19 

235 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CRRBON  HILL 

1  377 

03 

WRLKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7R 

MRS  RNNR  MPE  GRRRISON 

CENTRE  4  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

07 

85 

44 

617 

7R 

7R 

H 

DON  R.  WRTSON 

CENTREVILLE  WSMO 

1525 

03 

BIBB 

3 

32 

54 

87 

15 

456 

7R 

/H 

H 

WEA  SERV  MET  DBS 

CHPTOM  4  N 

1566 

07 

WRSHINGTON 

13 

31 

32 

88 

15 

285 

5P 

5P 

H 

RLRBRMP  FORESTRY  COMM 

CHILDERSBURG  WTR  PLRNT 

1620 

04 

TRLLADEGR 

7 

33 

17 

86 

20 

4  18 

5P 

5P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

CLPIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

7A 

TOLLIE  L.  HASKEW 

CLRNTON 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32 

51 

86 

38 

580 

7R 

7fi 

H 

MARION  W.  ERSTERLING 

r  1  Q  Y  T  nM 
L  L  H  I  1  U  IN 

1725 

07 

D  n  r\  □  u  u  r\ 

5 

31 

53 

85 

c.  O 

596 

8fl 

8A 

H 

MR^    Fl   I7QRFTH    M  UlF^TfTW 
Mr\o   uLlCMDuin   ti  nuO'U'N 

CODEN 

1803 

08 

MOBILE 

9 

30 

2  3 

88 

14 

1  2 

7  fi 

7fl 

H 

LEWIS  M  DEGEER 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVP 

5 

31 

1  1 

85 

55 

250 

7R 

HENRY   F.  KELLEY 

COLBERT  STERM  PLRNT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

51 

470 

c 

JPMES  E  EDISON 

COLLINSVILLE 

1849 

02 

OE  KALB 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

5P 

R  0  HEPRO 

CORDOVR  2  ENE 

1940 

03 

WRLKER 

2 

33 

45 

87 

09 

320 

7fl 

EDWRRD  R  BRRTON 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7R 

HUGH  S.  KITE 

CUBP 

2079 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

25 

88 

23 

215 

7R 

REUBEN  P.  HRRRIS 

ORDEVILLE 

2119 

05 

TRLLRPOOSR 

1  1 

32 

49 

85 

45 

630 

7A 

WILLIPM  L.  BPRTLETT 

DPDEVILLE  2 

2124 

05 

TRLLflPOOSR 

1  1 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

RUFUS  P.  PLESS 

nOllPMTW     T  c:i  QMn  9 

2172 

08 

MUD  1  L  C 

9 

30 

15 

O  O 

uo 

8 

8R 

8R 

c 

H 

nPIIPHIW    I       QMn         Q    1  PR 

DRYTON   I  N 

2  1  88 

06 

MRRENGO 

1  3 

32 

87 

39 

230 

7R 

7A 

H 

R  N  HEREFORD 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

1  1 

33 

2h 

42 

1030 

7R 

INRCTIVE  3/31/77 

DEMOPOLIS  LOCK  RND  DRM 

2245 

06 

MARENGO 

13 

32 

31 

87 

50 

100 

6A 

6A 

6R 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHRN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

24 

275 

c 

M  H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

09 

87 

25 

810 

7R 

7  A 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

^1 

25 

86 

04 

195 

7A 

PRTHUR  C .  BRUNSON 

ELROO 

2532 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

15 

87 

48 

252 

7A 

MRS  HELEN  E  FPIR 

ENTERPRISE  5  NNW 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

23 

85 

54 

469 

7R 

7A 

c 

H 

JERRY  R  MPRTIN 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

BR 

8R 

EUFPULP  WILDLIFE  REFUGE 

Cue  Dp pr  p  M 

2758 

07 

p  n  M  P  r  II M 
LUiN  t  L  U  n 

6 

31 

27 

PP 

OD 

290 

7R 

7R 

H 

r.FnprtF  f  li  i  wdhqm 
■jLUnuc    L  HiiNunmi 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

7A 

7R 

7R 

H 

RUBURN  UNIV  EXP  STR 

FALKVILLE   1  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

S3 

o25 

7R 

7R 

H 

JOHN  M  OUNRWRY 

FAYETTE 

2883 

03 

FRYETTE 

13 

33 

4  1 

87 

49 

365 

7A 

7R 

H 

GORMRN  J.  BLRCK 

FORT  PRYNE 

3043 

02 

OE  KRLB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

7R 

: 

CRRL  PRRKER 

Fr?ISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

27 

87 

23 

400 

7R 

7R 

H 

W  C  MRJORS 

GRDSDEN  STERM  PLRNT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6R 

6A 

H 

GRDSDEN  STERM  PLRNT 

GPINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

1  3 

32 

49 

88 

09 

130 

7fi 

7R 

H 

MflCK  C  FIELDS 

GRRDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8R 

MRS  GLRDYS  MCKENZIE 

GENEVP  2 

3251 

07 

GENEVA 

5 

31 

03 

85 

53 

145 

7R 

7R 

ROBERT  C  REYNOLDS 

GEORGIRNNR 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7R 

T  .  E  .  MPSON 

GILBERTOWN 

3308 

07 

CHOCTRW 

13 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

RLTON  G.  LAND 

GORGRS 

3430 

03 

WRLKER 

2 

33 

39 

87 

12 

300 

6fi 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREENSBORO 

351  1 

06 

HRLE 

2 

32 

42 

87 

35 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE  J.  ARRINGTON 
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STATION  INDEX 


RLfiBfiMO 
OCTOBER 


1977 


O  T  Pi  T  T  OKI 

SThT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
a 

cr 

CK 
O 

UJ 

o 
cr 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

uBot K Vt K 

TEMP  . 

PRECIP. 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

GREENV I LLE 

35  I  9 

07 

BUTLER 

6 

3  1 

50 

86 

37 

525 

7A 

7A 

: 

H 

MICHAEL   L  FINDLEY 

GUNTERSV ILLE 

3573 

02 

MARSHALL 

12 

34 

20 

86 

1  9 

578 

4P 

4P 

H 

RADIO  STATION  WGSV 

CUNTERSVILLE  TVfi 

3578 

02 

MARSHALL 

12 

34 

22 

86 

1  7 

605 

c 

TVA-765 

HRLEYVILLE  3  NE 

3620 

03 

W I NSTON 

2 

34 

16 

87 

35 

950 

5P 

5P 

c 

H 

JIM  WALKER 

HRMILTON  3  S 

3645 

03 

MARION 

1  3 

34 

06 

87 

59 

435 

7A 

7R 

C 

H 

EDDIE  L  .  PEARCE 

HRNCEVILLE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

c 

JAMES  E  MC  CRAVY 

HflYNEVILLE 

3748 

06 

LOWNDES 

I 

32 

1  I 

86 

35 

170 

8A 

8A 

H 

DIXIE  S  MOORER 

HEflDLfiNO 

3761 

07 

HENRY 

5 

3  1 

2  1 

85 

20 

370 

7A 

7A 

7A 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFL  I  N 

3775 

05 

CLEBURNE 

1  I 

33 

39 

85 

36 

850 

8A 

8A 

H 

CITY   OF  HEFLIN 

HIGHLfiND  HOME 

38 1 6 

07 

CRENSHAW 

6 

3  1 

57 

86 

1  9 

594 

7A 

7A 

H 

CHARLES  R.  PORTER 

H I GHTOWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  I  75 

7R 

ARLON  L  .  OTTS 

HODGES 

3899 

0 1 

FRANKL IN 

1  3 

34 

20 

87 

55 

840 

7A 

MARY   N.  AVERY 

HUNTSVILLE  WSO  flP 

4064 

0 1 

MADISON 

12 

34 

39 

86 

46 

624 

M  I  0 

M  I  D 

M  I  0 

c 

HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

JRCKSON 

4  193 

07 

CLARKE 

1  3 

3 1 

3D 

87 

54 

220 

8A 

c 

ALLIED  PAPER  INC 

JOCKSONV ILLE 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7A 

c 

MARY   LOU  WILKERSON 

JASPER  4  N 

4228 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7A 

7A 

H 

JAMES  A  .   BR  I T A  I N 

JORDAN  DAM 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6R 

ALABAMA  POWER  CO. 

K  I  NSTON 

4431 

07 

COFFEE 

10 

3  1 

1  4 

86 

1  1 

270 

7A 

FRED  W.  WOOD 

LAFAYETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MISS  MAYMIE  LANDRUM 

LAY  DAM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

3  1 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

46  1  9 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7A 

MRS.   MARY   K.  LEE 

LEESBURG 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1  I 

85 

46 

589 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON  2  SW 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32 

35 

88 

1  2 

I  60 

7A 

7A 

H 

B.   B.   WILLIAMSON.  JR. 

LOUISVILLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

3  1 

47 

85 

33 

480 

8A 

JOHN  B.  ARD 

MARION  6  NE 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

I  6 

1  73 

7A 

c 

MARION  FISH  HATCHERY 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

13 

200 

7A 

7A 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

5140 

05 

ELMORE 

1  I 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS   1  S 

51  72 

06 

MONTGOMERY 

1  I 

32 

1  5 

86 

00 

1  95 

7A 

W  D  1 B  I  LL  1  D  I  LLRRD 

MEL  V  I  N 

5354 

07 

CHOCTAW 

1  3 

3  I 

56 

88 

27 

350 

7A 

ERNEST   H.  LAND 

M  I  DWRY 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

3  I 

490 

c 

ALFRED  S.  ADAMS 

M I LSTERD 

5439 

06 

MACON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

20  1 

BA 

JAMES  A  MC  INNIS 

MINTER  3  NW 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

02 

370 

7  A 

7A 

H 

HENRY   J.  YATES 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WSO  AP 

5478 

08 

MOBILE 

9 

3D 

4  1 

88 

1 5 

2  1  1 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONTEVALLO 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7R 

MURICE  P  JETER  JR 

MONTGOMERY  WSO  AP 

R 

5550 

06 

MONTGOMERY 

I 

32 

18 

86 

24 

221 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MOULTON 

5625 

01 

LAWRENCE 

1  2 

34 

28 

87 

18 

528 

c 

C   C  MONTGOMERY 

MOULTCN  2 

5635 

0  1 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

1  8 

645 

5P 

6P 

H 

JOHN  N  KELLEY 

MUSCLE  SHOALS  FAR 

AP 

5749 

0 1 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

540 

M  I  D 

M  I  D 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

NEW  MARKET  2 

5867 

0  I 

MADISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

INACTIVE  5/31/77 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

3  I 

20 

85 

37 

260 

7R 

CHARLES  R  BRACKINS 

ONEONTA 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7R 

7A 

H 

LONNIE  R.  NORRIS 

OPEL IKR 

6 129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

750 

8A 

8A 

H 

RADIO  STATION  WJHO 

OZARK  6  NNW 

62  1  8 

07 

DALE 

5 

3  1 

3 1 

85 

4  1 

470 

5P 

5P 

H 

CHARLES  H.  CARROLI 

PRINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

C 

TVA-S: 

PRLMERDALE  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

46 

86 

40 

798 

7A 

GEORGE   T.  POSEY 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

7fl 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

1  PlTERMAN 

6370 

07 

MONROE 

1 

3 1 

35 

87 

1  6 

1  95 

C 

MRS.  MINTA  EDDINS 

PICKENSVILLE  2 

64  18 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

1  4 

88 

1  7 

1  80 

7  A 

RES  ENG  OF-US  CORP  ENG 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WILCOX 

1 

3  1 

53 

87 

00 

230 

7A 

MRS.   EVA  R.  RAY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7A 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

PITTSVIEW 

650  1 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

1  0 

380 

7A 

7A 

GH 

FRANK  TURNER 

PLANTERSV ILLE  2  SSE 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7R 

JAMES  E  FISCHER 

PRATTV  ILLE 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

29 

85 

29 

295 

8  A 

8  A 

RADIO  STATION  WPXC 

RED  BAY 

6805 

01 

FRANKLIN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

WRMG  RADIO  STATION 

REFORM  2  E 

6847 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

23 

87 

59 

271 

7A 

RAIFORD  C .   MC  COOL 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

3  1 

21 

86 

32 

1  90 

7A 

W  C  HARRELSON 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

c 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBERTSDALE 

6988 

08 

BALDW I N 

9 

30 

34 

87 

44 

155 

6A 

6A 

H 

JOHN  K  LASSITTER 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

1  4 

670 

7A 

7A 

H 

CHARLES  W.  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6A 

6A 

H 

JOHN   T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKLIN 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

7R 

7A 

H 

RADIO  STATION  'IWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34 

10 

86 

49 

802 

7A 

MID 

H 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

7207 

02 

DE  KALB 

12 

34 

17 

85 

58 

1  195 

7A 

7A 

H 

SAND  MTN  SUBSTATION 

SAYRE 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

43 

85 

58 

304 

7A 

MIRAM  W  PRIDMORE 

SCOTTSBORO 

7304 

02 

JACKSON 

12 

34 

1 1 

86 

03 

515 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WCRI 

SELMR 

7366 

06 

DALLAS 

1 

32 

25 

87 

00 

147 

5P 

7A 

H 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SUTTLE 

7963 

06 

PERRY 

3 

32 

32 

87 

1  I 

I  45 

7A 

J.  F.   SUTTLE.  JR. 

TALLADEGA 

8024 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

26 

86 

05 

555 

7A 

7A 

H 

JOE  WOODARD 
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RLOBOMO 
OCTOBER 


1977 


STnilON 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  RND 
TRBLES 


OBSERVER 


THOMfiSVlLLE 

THORSBY  EXP  STRTION 

THURLOH  DRM 

TONEY 

TROY 

TU5CRL00SR  FAR  RP 
TUSCRLOOSfl  OLIVER  DRM 
UNION  SPRINGS  4  S 
UNIONTOWN 
VRLLEY  HERD 

VERNON  2  N 

WRDLEY 

WRLLRCE  2  E 

WRLNUT  GROVE 

WRRRIOR  6  W 

WRRRIOR  LOCK  RND  DRM 

WEST  BLOCTON 

HE  TUMPKR 

WHRTLEY 

WlNF lELO  2  SW 


8178 
8209 
8215 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 

8517 
8605 
8637 
8648 
8670 
8673 
8809 
8859 
8867 
8998 


CLRRK 

CHILTON 

ELMORE 

MRDISON 

PIKE 

TUSCRLOOSR 

TUSCRLOOSfl 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KflLB 

LRMRR 

RRNDOLPH 

ESCRMBIfl 

ETOWflH 

JEFFERSON 

GREENE 

BIBB 

ELMORE 

CLRRKE 

FRYETTE 


31  55 

32  53 

32  32 
34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  27 

34  34 

33  48 

33  07 

31  12 

34  04 
33  49 

32  47 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


87  44 

86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  1  1 

86  19 

86  57 

87  50 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


405 
680 
288 
750 
580 
169 
152 
460 
265 
1040 

265 
640 
205 
850 
630 
110 
500 
190 
170 
458 


6P 
MID 
7fl 
7R 

7fl 

7R 


7fl 
6P 
6fl 

6R 
MID 
7fl 
7R 
7R 
7R 

7R 
6R 
7fl 
7fl 
7fl 
6R 
7R 
8fl 
7R 
7R 


C  H 
CG 


C  H 


7R 


LEROY  GRTES 
RUBURN  UNIVERSITY 
RLRBRMR  POWER  CO. 
TVfl-506 

THOMRS  J.  DILLflRD 

FED.  flVIRTION  AGENCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JERRY  COPE 

MRS  J  C  JACKSON 

C  4  H  LUMBER  COMPANY 

JOEL  CAMP 
ALABAMA  POWER  CO- 
MRS.  ESSIE  M.  CHRVERS 
WALTER  PARKER 
GILBERT  C  YARBROUCH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORA  L  PAPP 
REBECCA  W  STANLEY 
MRS  VRLMR  G  COLEMAN 
ROBERT  A.  MOORE.  JR. 
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AIJIBAMA 


Additional  information  rocardinK  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  arc  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  'F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  obsei-vation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

savin"  time  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 

For  those  stations  snow  on  ground  values  arc  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

"    Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

«ATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1'''0. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 

Auburn  Agronomy  Farm  :     Chesterfield  sandy  loam  Bare  ""JJ 

Brewton  3  ENE  :     Smithdale  line  sandy  loam  Bare  0-2* 

Headland                                Dothan  sandy  loam  Bare  Unknown 

Marlon  Junction                   Sumter  Clay  Bare  3-5% 


Pi  t  tsvlew 


zagara  fine  sandy  loam  Bare  Unknown 


Thornsby  Exp.   Station   :     Fine  Loamy  Bare  0-2% 


Winfield  2  SW 


Ora  fine  sandy  loam  Bare  ^  to  at> 


All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
+4    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

i     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.)  ' 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  speciul  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J    "Supplemental  Data"  table. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

« 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

i  DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-ClUTTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOHBIGBEE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 
General  weather  londitions   m  the  U.S.    lor  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

?f?™n"?sto?J"^?or"fh^s%«t»°''L?'e''5?"^''%'"  l?""°"^.'jl^''ations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
f  L^?2l  r?J^rLli      l^  I  State,  price  35  cents      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
f  Local  Cllmatologlcal  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above 


Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;   40C  single  copy;  30C  annual 
summary        Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   c.   28801.       Attn:  Publications. 
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36 

45 

56 

60 

60 

56 

52 

39 

26 

31 

50 

55 

59 

47.3 

GUNTERSVILLE 

MAX 

75 

66 

67 

67 

69 

64 

57 

52 

63 

62 

68 

70 

70 

70 

66 

65 

66 

65 

66 

64 

54 

53 

55 

65 

64 

63.7 

MIN 

51 

53 

50 

39 

33 

29 

31 

30 

33 

49 

35 

36 

34 

54 

49 

49 

42 

43 

46 

22 

28 

44 

46 

40 

40.3 

ONEONIR 

MAX 

67 

75 

6B 

69 

67 

75 

67 

64 

70 

69 

51 

58 

55 

56 

54 

65 

65 

68 

63 

66 

67 

61 

62 

66 

65 

58 

36 

57 

58 

70 

63.1 

MIN 

50 

52 

56 

57 

SB 

SS 

SO 

52 

S3 

39 

31 

28 

24 

25 

29 

32 

55 

32 

34 

38 

54 

55 

57 

56 

45 

24 

25 

34 

48 

56 

43.5 

5B1NI  BERNRRO 

MRX 

69 

74 

70 

69 

67 

71 

76 

66 

70 

67 

S3 

SS 

SB 

53 

63 

64 

63 

69 

62 

65 

66 

60 

SB 

65 

65 

55 

35 

55 

68 

69 

63.0 

MIN 

46 

49 

SB 

55 

58 

60 

50 

53 

54 

37 

31 

33 

25 

27 

28 

32 

54 

33 

34 

37 

51 

48 

48 

56 

45 

22 

23 

34 

45 

65 

42.7 

SBNO  (IT  5UBSIB  flU 

MBX 

62 

72 

62 

68 

66 

71 

60 

61 

65 

66 

48 

54 

50 

51 

59 

61 

61 

67 

60 

63 

66 

57 

60 

67 

66 

53 

34 

S3 

62 

62 

59.9 

MIN 

49 

SI 

56 

57 

59 

59 

52 

54 

55 

39 

31 

27 

25 

2B 

36 

42 

52 

35 

39 

41 

51 

51 

56 

56 

44 

22 

24 

33 

46 

51 

44.0 

SCOTTSBORO 

MBX 

67 

65 

67 

73 

63 

71 

69 

64 

69 

69 

50 

56 

57 

53 

63 

64 

61 

69 

68 

67 

58 

SB 

64 

58 

69 

54 

36 

52 

64 

62 

61  .7 

MIN 

42 

SO 

60 

57 

57 

57 

SS 

SS 

58 

40 

2B 

30 

22 

25 

26 

33 

50 

30 

34 

35 

S3 

52 

50 

52 

42 

20 

20 

33 

43 

52 

42.0 

VRLLEY  HERO 

MBX 

61 

72 

66 

69 

67 

67 

62 

63 

70 

67 

47 

54 

50 

61 

61 

60 

60 

67 

61 

65 

62 

61 

61 

68 

65 

53 

33 

51 

63 

59 

60  .5 

■          ■  ■ 

MIN 

51 

55 

57 

60 

60 

57 

54 

55 

52 

38 

23 

22 

19 

20 

26 

28 

51 

27 

29 

31 

52 

53 

56 

54 

4  1 

20 

22 

30 

43 

S3 

41  .3 

UPPER  PLHINS  03 

BLICEVILLE 

MBX 

74 

70 

71 

70 

64 

67 

69 

73 

78 

75 

55 

62 

60 

67 

62 

62 

75 

70 

64 

60 

67 

64 

57 

65 

67 

58 

42 

55 

66 

75 

65.1 

MIN 

49 

53 

62 

52 

56 

56 

56 

53 

56 

38 

2B 

30 

2B 

29 

32 

39 

57 

34 

36 

49 

59 

61 

62 

56 

48 

28 

28 

36 

48 

60 

45.3 

BBNKHERD  LOCK  RND  OBM 

MBX 

70 

76 

68 

69 

63 

68 

66 

67 

66 

65 

54 

57 

56 

55 

61 

64 

64 

70 

62 

60 

63 

60 

58 

61 

62 

54 

44 

60 

60 

74 

62.6 

MIN 

51 

50 

56 

61 

55 

57 

56 

54 

55 

43 

32 

32 

32 

31 

34 

38 

55 

40 

39 

43 

59 

55 

55 

57 

47 

29 

27 

34 

45 

60 

46.1 

CENTREVILLE  HSMO 

MBX 

72 

74 

71 

70 

64 

66 

68 

68 

75 

69 

53 

60 

60 

SB 

62 

67 

74 

71 

65 

59 

64 

68 

64 

6B 

70 

62 

43 

6S 

65 

75 

65.  7 

MIN 

48 

49 

59 

55 

54 

52 

52 

54 

54 

39 

34 

32 

28 

29 

32 

36 

57 

42 

41 

44 

56 

60 

60 

67 

50 

27 

27 

31 

49 

58 

45  .5 

CLBNTON 

MBX 

77 

76 

68 

69 

62 

67 

71 

66 

75 

69 

53 

61 

SB 

62 

62 

65 

77 

72 

66 

57 

67 

72 

64 

SB 

73 

61 

4.. 

65 

62 

76 

66.1 

MIN 

49 

SI 

60 

SB 

52 

S6 

53 

61 

53 

39 

32 

28 

25 

27 

29 

31 

53 

33 

36 

43 

65 

60 

60 

55 

50 

27 

27 

30 

55 

57 

44.5 

DOUBLE  SPRINGS 

MBX 

72 

75 

67 

65 

74 

73 

70 

67 

70 

72 

50 

60 

56 

57 

66 

66 

69 

67 

67 

68 

62 

60 

62 

63 

60 

63 

46 

53 

60 

67 

64  .2 

MIN 

48 

48 

61 

57 

58 

56 

53 

49 

51 

36 

26 

26 

26 

30 

30 

40 

S3 

35 

35 

50 

57 

45 

45 

55 

43 

22 

26 

35 

43 

56 

43.1 

FBTETTE 

MBX 

75 

79 

76 

73 

65 

73 

68 

73 

7B 

72 

54 

63 

59 

67 

62 

6B 

SB 

72 

65 

66 

65 

63 

59 

65 

65 

57 

48 

61 

61 

73 

66.1 

MIN 

46 

46 

60 

56 

55 

55 

52 

51 

52 

38 

29 

27 

27 

27 

29 

38 

55 

33 

34 

37 

59 

51 

49 

49 

46 

26 

26 

36 

45 

56 

43.0 

HRLETVILLE  3  NE 

MAX 

72 

67 

66 

64 

72 

66 

68 

69 

71 

65 

57 

52 

51 

60 

63 

61 

65 

58 

64 

59 

61 

61 

63 

61 

57 

48 

51 

51 

65 

66 

61  .8 

MIN 

62 

51 

58 

54 

SB 

55 

48 

48 

58 

32 

25 

25 

24 

29 

35 

48 

53 

40 

42 

S3 

59 

43 

SO 

45 

42 

20 

26 

41 

43 

66 

44  . 1 

HBHILION  3  S 

MBX 

74 

76 

70 

74 

65 

77 

69 

67 

75 

76 

52 

61 

56 

58 

66 

68 

63 

69 

65 

66 

65 

62 

57 

62 

62 

56 

3e 

54 

57 

70 

64  .4 

MIN 

47 

47 

59 

57 

56 

55 

50 

50 

50 

36 

21 

21 

23 

23 

25 

28 

54 

28 

28 

38 

56 

45 

45 

54 

42 

22 

22 

35 

43 

55 

40  .5 

JBSPER  4  N 

MBX 

70 

74 

69 

69 

64 

72 

72 

71 

70, 

70 

51 

60 

SB 

57 

63 

66 

6B 

68 

65 

65 

52 

62 

58 

64 

62 

64 

4  1 

59 

58 

69 

63  .7 

MIN 

43 

44 

SS 

SB 

56 

SB 

51 

50 

5? 

36 

25 

27 

25 

26 

27 

29 

54 

29 

30 

37 

56 

49 

50 

54 

47 

24 

24 

27 

45 

56 

41  .5 

PRfllTVlLLE 

MBX 

MIN 

THORSBT  ExP  STATION 

MAX 

75 

70 

67 

64 

67 

68 

66 

74 

69 

64 

60 

57 

67 

61 

64 

71 

71 

64 

61 

55 

72 

68 

66 

65 

70 

64 

SO 

60 

64 

72 

65  .2 

MIN 

49 

59 

63 

59 

S4 

56 

55 

S2 

59 

38 

31 

30 

30 

30 

33 

53 

50 

40 

40 

43 

52 

52 

50 

60 

58 

28 

30 

51 

58 

47.7 

TUSCRLOOSfl  FBR  RP 

MAX 

75 

68 

68 

63 

67 

66 

70 

76 

69 

51 

59 

59 

56 

60 

63 

70 

69 

62 

56 

63 

63 

59 

63 

64 

54 

39 

60 

54 

73 

69 

62  .9 

MIN 

50 

61 

54 

55 

53 

53 

53 

53 

49 

30 

27 

29 

25 

27 

30 

53 

42 

32 

41 

55 

SB 

54 

51 

51 

39 

26 

29 

46 

54 

58 

44.6 

TUSCHLOOSB  OLIVER  ORH 

MAX 

71 

77 

71 

71 

65 

70 

68 

71 

76 

71 

53 

61 

61 

58 

65 

67 

73 

70 

64 

59 

66 

67 

61 

66 

66 

57 

43 

64 

64 

76 

65.7 

MIN 

53 

54 

65 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

40 

33 

31 

31 

30 

33 

37 

61 

39 

37 

46 

58 

59 

57 

SB 

50 

31 

33 

34 

49 

61 

47.2 

VERNON  2  N 

MAX 

74 

76 

71 

72 

65 

66 

71 

71 

75 

76 

56 

63 

56 

59 

61 

68 

69 

71 

65 

64 

66 

62 

66 

62 

62 

58 

60 

62 

72 

66.8 

MIN 

48 

60 

53 

57 

54 

51 

45 

50 

35 

21 

24 

19 

24 

28 

38 

57 

31 

33 

37 

60 

46 

47 

56 

42 

25 

24 

34 

44 

57 

41  .7 

HINFIELO  2  SH 

MBX 

72 

74 

70 

71 

65 

72 

68 

68 

73 

74 

52 

60 

57 

55 

63 

66 

66 

69 

63 

64 

65 

62 

56 

63 

62 

55 

39 

59 

60 

71 

63.8 

MIN 

43 

45 

56 

54 

55 

54 

47 

47 

48 

37 

27 

27 

27 

27 

26 

33 

65 

32 

32 

40 

58 

42 

47 

56 

43 

23 

23 

37 

45 

SB 

41  .5 

I 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STATION  INDEX 

6 


DniLY  TEMPERATURES 


ni.i)Bi)nQ 

NOVEMBER  1977 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cl 

EBSIERN  VALLEY 

04 

nSNISTON  EDO  HP 

MBX 

68 

^1 

66 

76 

64 

64 

72 

70 

58 

58 

56 

54 

64 

66 

7  J 

70 

62 

66 

67 

68 

65 

7 1 

68 

58 

40 

63 

54 

^1 

69 

64.8 

MIN 

so 

59 

64 

61 

60 

52 

52 

SB 

58 

32 

32 

29 

27 

30 

31 

46 

52 

35 

40 

53 

SS 

60 

57 

51 

39 

28 

28 

51 

54 

69 

46  .B 

CBLERB  2  SH 

MBX 

69 

68 

70 

70 

72 

64 

74 

65 

69 

63 

63 

64 

64 

75 

75 

MIN 

47 

56 

62 

59 

56 

SS 

57 

54 

51 

55 

24 

26 

22 

59 

56 

56 

54 

SO 

27 

26 

36 

52 

55 

47  .7 

CENTRE  4  SH 

MBX 

63 

6S 

70 

67 

64 

62 

66 

69 

50 

56 

S3 

50 

60 

63 

66 

69 

62 

67 

69 

59 

6 1 

70 

69 

56 

58 

53 

62 

62.3 

MIN 

4S 

54 

S9 

SB 

60 

57 

54 

55 

53 

41 

28 

27 

26 

28 

27 

30 

47 

36 

37 

41 

SI 

55 

57 

55 

47 

25 

26 

39 

46 

52 

43.9 

CHILOERSBURG  WTR  PLBNI 

MBX 

72 

65 

72 

73 

66 

73 

72 

69 

59 

60 

60 

64 

65 

73 

70 

66 

66 

65 

70 

64 

70 

70 

68 

S3 

63 

64 

75 

73 

67.7 

MIN 

4S 

59 

63 

60 

SS 

SS 

51 

55 

SB 

41 

28 

28 

27 

45 

29 

47 

57 

33 

39 

60 

52 

48 

61 

55 

43 

27 

27 

51 

52 

56 

46.9 

OBOSOEN  SIEBM  PLBNT 

MBX 

64 

74 

66 

68 

65 

76 

65 

72 

72 

68 

51 

67 

64 

55 

62 

64 

66 

70 

62 

68 

68 

SB 

61 

69 

68 

56 

46 

58 

S3 

65 

63.3 

MIN 

36 

32 

28 

29 

3  1 

3  1 

36 

36 

42 

42 

56 

46 

24 

S3 

44.3 

TBLLBDEGB 

MBX 

68 

70 

69 

66.9 

MIN 

50 

57 

64 

60 

S3 

57 

s? 

52 

SO 

41 

29 

40 

23 

24 

28 

46 

59 

SO 

50 

52 

60 

58 

59 

S9 

49 

24 

26 

54 

58 

48.0 

PIEDMONT  PLBTEBU 

OS 

BLEXBNDER  CITY 

MBX 

^1 

70 

70 

65 

74 

65 

SB 

75 

70 

55 

60 

6 1 

60 

64 

68 

^1 

72 

68 

MIN 

so 

S3 

60 

55 

56 

57 

55 

54 

58 

40 

30 

30 

27 

30 

32 

35 

55 

35 

41 

flSHLBND  2  SSE 

MBX 

63 

65 

68 

64 

62 

62 

69 

66 

49 

55 

54 

55 

60 

62 

66 

67 

62 

69 

66 

67 

62 

68 

70 

59 

38 

60 

54 

72 

62.3 

MIN 

49 

45 

S6 

60 

S9 

SB 

54 

SO 

58 

47 

37 

36 

30 

27 

27 

29 

49 

46 

39 

40 

SO 

SS 

SB 

SB 

55 

35 

24 

24 

49 

52 

46  .2 

BUBURN  flCRONOMT 

FBRM 

MBX 

69 

69 

69 

64 

69 

67 

67 

73 

70 

52 

SB 

58 

57 

61 

66 

69 

^1 

66 

59 

65 

67 

69 

75 

65 

62 

76 

74 

65.9 

MIN 

49 

56 

59 

60 

58 

58 

58 

55 

57 

42 

30 

35 

32 

30 

33 

45 

56 

42 

45 

50 

54 

59 

61 

57 

56 

27 

29 

33 

55 

58 

48-0 

HEFLIN 

MBX 

63 

75 

65 

65 

66 

65 

62 

-■9 

59 

49 

55 

54 

54 

61 

64 

66 

67 

60 

65 

66 

64 

65 

68 

70 

60 

39 

60 

55 

59 

62.2 

MIN 

44 

S3 

57 

59 

SB 

54 

49 

5D 

SO 

40 

28 

24 

20 

26 

25 

40 

S3 

30 

35 

48 

50 

50 

50 

51 

SO 

24 

22 

32 

47 

SO 

42.5 

LBFBTETTE 

MBX 

75 

69 

69 

66 

75 

68 

67 

74 

67 

66 

59 

69 

59 

64 

68 

70 

70 

65 

60 

67 

67 

76 

72 

63 

75 

64 

67.5 

MIN 

45 

55 

59 

60 

57 

56 

53 

55 

55 

42 

27 

30 

26 

32 

30 

50 

SB 

55 

S3 

50 

62 

63 

60 

64 

52 

26 

24 

49 

58 

54 

48  .7 

MARTIN  OBM 

MBX 

76 

59 

68 

70 

68 

75 

69 

56 

59 

59 

58 

62 

66 

70 

^1 

64 

62 

67 

66 

70 

66 

SB 

64 

69 

75 

75 

67.6 

MIN 

60 

60 

59 

56 

57 

57 

SS 

56 

42 

37 

32 

36 

30 

31 

48 

57 

38 

45 

50 

57 

S9 

60 

SB 

SS 

30 

25 

64 

SB 

48  .6 

OPEL  I  KB 

MBX 

73 

67.0 

MIN 

49 

47 

SB 

56 

SB 

SB 

S6 

57 

S9 

47 

32 

30 

30 

29 

29 

29 

50 

38 

39 

49 

49 

60 

60 

57 

54 

31 

27 

32 

54 

56 

46.0 

ROCKFORD  2  NNH 

MBX 

69 

75 

67 

71 

62 

70 

66 

64 

73 

67 

S3 

69 

60 

SB 

62 

66 

70 

71 

66 

59 

67 

71 

63 

68 

73 

62 

43 

62 

65 

75 

65.2 

MIN 

SB 

56 

S  3 

56 

38 

30 

29 

27 

27 

30 

34 

SS 

33 

40 

50 

59 

56 

44.8 

ROCK  MILLS 

MAX 

68 

57 

66 

73 

65.5 

• 

MIN 

45 

54 

59 

58 

59 

54 

51 

56 

49 

41 

27 

25 

25 

26 

26 

37 

57 

30 

38 

39 

47 

51 

59 

53 

47 

27 

22 

33 

51 

43.0 

PRBIRIE 

06 

DBTTON   I  N 

MBX 

75 

76 

63 

62 

68 

78 

69 

67 

60 

62 

63 

57 

65 

69 

61 

62 

67 

73 

63 

67 

70 

^1 

50 

69 

67 

75 

67.4 

MIN 

50 

60 

62 

50 

54 

S3 

58 

58 

55 

34 

28 

32 

28 

29 

38 

4  1 

62 

35 

48 

49 

55 

55 

55 

55 

45 

30 

29 

45 

66 

60 

47  .0 

OEMOPOLIS  LOCK 

BND 

OBM 

MAX 

75 

75 

69 

72 

64 

64 

69 

78 

70 

54 

62 

62 

57 

65 

68 

78 

70 

65 

58 

69 

69 

SB 

66 

61 

69 

67 

76 

66.6 

MIN 

50 

49 

SB 

48 

S2 

62 

51 

S2 

52 

36 

26 

25 

30 

27 

27 

35 

S3 

34 

33 

44 

S3 

SO 

49 

52 

47 

30 

26 

29 

46 

56 

42.4 

GAINESVILLE 

MAX 

63 

78 

74 

62 

65 

68 

75 

64 

60 

68 

57 

76 

66.6 

MIN 

52 

S3 

62 

52 

55 

56 

SB 

57 

57 

38 

30 

34 

30 

30 

3S 

40 

SB 

36 

37 

48 

59 

51 

51 

55 

50 

30 

30 

34 

48 

60 

46.2 

GREENSBORO 

MBX 

70 

67.8 

MIN 

50 

62 

54 

50 

54 

55 

59 

55 

60 

39 

31 

31 

27 

31 

39 

57 

51 

36 

43 

53 

61 

57 

58 

49 

39 

29 

40 

51 

63 

60 

48 . 1 

MBTNEVILLE 

MBX 

64 

76 

75 

71  .1 

MIN 

S2 

60 

60 

SB 

56 

S8 

58 

57 

58 

43 

32 

33 

38 

39 

42 

45 

46 

56 

57 

58 

62 

33 

66 

57 

50 . 6 

LIVINGSTON  2  SH 

MAX 

76 

70. S 

MIN 

46 

50 

61 

S3 

50 

sf 

SI 

S3 

56 

40 

27 

32 

27 

28 

35 

38 

59 

33 

37 

52 

55 

5? 

S3 

48 

45 

29 

29 

34 

45 

4  3.8 

HBRION  JUNCTION 

2  NE 

MBX 

76 

66.6 

MIN 

48 

49 

61 

51 

52 

52 

S2 

54 

37 

27 

28 

27 

27 

29 

36 

57 

3S 

36 

45 

Is 

57 

59 

SS 

48 

30 

27 

30 

55 

59 

44.3 

MINTER  3  NH 

MAX 

77 

67.0 

MIN 

49 

53 

63 

SI 

53 

54 

56 

53 

58 

39 

32 

33 

33 

32 

38 

39 

59 

44 

43 

48 

SS 

60 

59 

59 

53 

32 

29 

35 

61 

61 

47.6 

MONTGOMERY  HSO 

RP 

MAX 

71 

69.5 

MIN 

so 

6S 

60 

60 

57 

60 

S9 

57 

60 

39 

32 

35 

34 

33 

34 

55 

5? 

39 

5? 

57 

60 

63 

63 

se 

SO 

32 

31 

60 

6? 

63 

51  .0 

SELMB 

MAX 

77 

71 

71 

64 

64 

68 

69 

78 

70 

60 

57 

66 

66 

68 

69 

76 

72 

68 

61 

73 

72 

66 

69 

67 

74 

59 

70 

72 

79 

71 

68.9 

MIN 

60 

50.4 

UNION  SPRINGS  4 

S 

MAX 

75 

67.8 

■  ■ 

MIN 

SO 

51 

6? 

60 

SS 

56 

S7 

53 

54 

42 

33 

32 

32 

29 

32 

34 

54 

37 

40 

47 

57 

58 

60 

62 

52 

3? 

28 

28 

S3 

S3 

46.4 

COBSTBL  PLBIN 

07 

BNOBLUSIB   1  NH 

MAX 

73 

75 

69 

67 

65 

68 

70 

S9 

78 

67.0 

MIN 

48 

48 

62 

46 

51 

50 

48 

49 

S6 

40 

Is 

27 

25 

25 

28 

37 

55 

37 

39 

SO 

49 

52 

57 

59 

49 

35 

27 

27 

43 

52 

43.2 

BTMORE 

MAX 

78 

72 

68 

69 

78 

70.6 

MIN 

52 

SC 

60 

54 

53 

57 

55 

SS 

6? 

41 

3S 

36 

36 

33 

43 

S3 

st 

47 

S3 

66 

58 

62 

60 

61 

64 

37 

32 

37 

65 

63 

50 . 9 

BEBTRICE   1  E 

MBX 

78 

74 

74 

72 

73 

72 

75 

79 

78 

6S 

60 

66 

63 

67 

72 

72 

78 

69 

70 

69 

77 

68 

70 

76 

71 

76 

75 

74 

71  .9 

MIN 

51 

53 

59 

58 

56 

59 

59 

60 

63 

40 

34 

36 

34 

37 

38 

40 

63 

42 

44 

57 

62 

64 

63 

63 

31 

33 

59 

60 

S0.6 

BRBNTLEY 

MBX 

78 

79 

73 

75 

65 

66 

73 

74 

61 

70 

57 

62 

65 

60 

65 

69 

66 

78 

74 

75 

73 

73 

67 

74 

78 

68 

69 

79 

78 

71  .2 

MIN 

37 

43 

60 

52 

51 

57 

57 

S2 

66 

42 

26 

29 

25 

26 

29 

39 

58 

37 

42 

51 

52 

55 

60 

62 

49 

34 

27 

31 

SO 

53 

44  .7 

BRENTON  3  ENE 

MBX 

77 

77 

76 

71 

66 

70 

73 

73 

80 

67 

52 

61 

67 

62 

68 

70 

71 

77 

65 

66 

72 

78 

68 

73 

76 

66 

SO 

71 

78 

79 

70.0 

MIN 

52 

54 

65 

50 

54 

57 

S3 

S3 

58 

41 

27 

31 

30 

29 

31 

43 

60 

44 

45 

53 

56 

58 

59 

63 

S3 

35 

29 

29 

61 

62 

47.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHlNG  STATION  INDEX 

7 


DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

OflY  OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BREHION  3  5SE 

MRX 

76 

72 

66 

69 

7  1 

7  3 

78 

7  1 

SB 

^9 

74 

69 

62 

70 

77 

77 

70 

70 

.6 

MIN 

45 

55 

60 

45 

49 

57 

50 

50 

59 

40 

26 

29 

26 

26 

34 

51 

56 

40 

50 

56 

51 

55 

56 

61 

49 

39 

27 

55 

67 

59 

47 

.5 

CBnOEN  3  NH 

MBX 

75 

78 

70 

70 

62 

64 

66 

68 

78 

69 

55 

69 

65 

61 

^1 

64 

70 

69 

77 

67 

.9 

MIN 

48 

49 

64 

52 

53 

53 

54 

55 

58 

39 

30 

32 

31 

32 

32 

40 

59 

4  1 

41 

41 

55 

60 

60 

59 

53 

33 

30 

33 

61 

61 

47 

•  0 

CHHTOn  »  N 

MRX 

7B 

75 

75 

7  1 

66 

78 

72 

69 

68 

69 

66 

62 

72 

75 

79 

74 

71 

.  1 

MIN 

50 

59 

55 

51 

54 

54 

57 

52 

64 

37 

29 

37 

32 

32 

42 

58 

62 

41 

48 

56 

62 

58 

59 

57 

52 

33 

32 

59 

65 

59 

50 

,2 

CLfirTON 

MBX 

70 

69 

69 

68 

70 

69 

70 

76 

7  1 

53 

58 

60 

75 

69 

70 

68 

45 

64 

74 

67 

.6 

MIN 

48 

55 

60 

60 

55 

56 

54 

56 

59 

42 

30 

33 

31 

33 

38 

44 

S3 

41 

47 

48 

51 

56 

56 

57 

S3 

32 

30 

39 

52 

53 

47 

.5 

ENTERPRISE  5  NNH 

MBX 

76 

7  1 

72 

63 

73 

67 

70 

76 

69 

46 

67 

76 

75 

68 

.3 

niN 

49 

55 

63 

53 

54 

57 

54 

51 

50 

43 

32 

32 

33 

34 

39 

41 

57 

47 

47 

52 

58 

59 

60 

61 

54 

35 

32 

36 

53 

54 

48 

■  5 

EUFfiULS  HILDLIFE  REF 

MRX 

69 

70 

76 

75 

62 

76 

75 

70 

71 

.4 

MIN 

45 

55 

62 

6? 

55 

56 

53 

54 

54 

45 

3? 

32 

34 

26 

29 

49 

46 

36 

43 

48 

52 

56 

57 

57 

56 

26 

SO 

45 

SO 

47 

.  1 

EVERGREEN 

MRX 

75 

72 

66 

68 

75 

66 

48 

70 

78 

69 

.  1 

MIN 

49 

52 

63 

49 

53 

56 

54 

53 

56 

39 

29 

31 

30 

30 

33 

44 

56 

43 

44 

49 

57 

59 

58 

62 

54 

33 

28 

36 

58 

59 

47 

.2 

FRISCO  CUT 

MRX 

76 

75 

70 

70 

66 

7  1 

70 

66 

65 

75 

69 

.4 

MIN 

52 

55 

62 

52 

55 

54 

55 

53 

55 

38 

30 

32 

34 

35 

38 

44 

54 

45 

49 

SO 

48 

51 

59 

30 

57 

63 

48 

.  1 

GENEVB  2 

MRX 

75 

75 

68 

6? 

70 

69 

.4 

MIN 

49 

52 

63 

58 

53 

55 

51 

53 

60 

29 

36 

29 

33 

36 

55 

45 

48 

53 

56 

56 

62 

53 

30 

30 

51 

46 

.4 

CILBERTOHN 

MAX 

69 

MIN 

42 

45 

S2 

63 

55 

63 

57 

49 

33 

28 

52 

56 

GREENVILLE 

MAX 

76 

67 

.5 

MIN 

48 

53 

63 

5? 

53 

56 

54 

52 

54 

41 

31 

30 

30 

27 

31 

44 

58 

38 

41 

48 

58 

58 

59 

60 

53 

33 

27 

43 

58 

60 

47 

.  1 

HEBOLRNO 

MRX 

74 

67 

.4 

MIN 

46 

SO 

63 

59 

55 

58 

50 

55 

60 

46 

32 

32 

32 

32 

34 

35 

53 

45 

46 

48 

55 

58 

59 

59 

59 

35 

31 

38 

49 

51 

47 

■  6 

HIGHLBND  HOME 

MRX 

77 

67 

.9 

MIN 

45 

49 

60 

56 

50 

56 

55 

57 

58 

4? 

28 

26 

32 

34 

34 

38 

56 

43 

43 

45 

56 

58 

59 

58 

sf 

31 

28 

39 

57 

56 

46 

.  7 

OZSRK  6  NNW 

MRX 

69 

69 

.0 

MIN 

48 

62 

63 

60 

55 

55 

55 

58 

6? 

43 

31 

36 

33 

36 

38 

55 

60 

45 

50 

S3 

59 

65 

62 

61 

55 

34 

30 

52 

S3 

60 

50 

.  g 

PITTSVIEH 

MRX 

72 

75 

68 

.4 

MIN 

41 

44 

60 

58 

51 

52 

53 

52 

51 

45 

27 

25 

22 

24 

23 

26 

45 

33 

33 

43 

53 

52 

54 

55 

57 

31 

23 

4  1 

45 

44 

42 

.  1 

IHOnSSVILLE 

MRX 

78 

66 

.4 

MIN 

49 

5? 

61 

52 

S3 

50 

52 

56 

57 

37 

29 

32 

30 

31 

35 

44 

62 

40 

40 

46 

55 

60 

59 

58 

S3 

3? 

30 

35 

57 

61 

46 

.9 

IROY 

MRX 

76 

70 

70 

64 

65 

70 

69 

78 

69 

63 

59 

62 

58 

63 

66 

65 

78 

66 

61 

72 

76 

66 

70 

75 

67 

54 

67 

76 

75 

68 

67 

.9 

MIN 

6 1 

63 

3 1 

3 1 

42 

59 

33 

30 

60 

49 

.9 

HHBTLEr 

MRX 

79 

77 

72 

.4 

■           •  • 

MIN 

5^ 

53 

50 

48 

45 

51 

52 

52 

52 

39 

27 

26 

25 

26 

28 

35 

38 

50 

52 

S3 

52 

S3 

57 

56 

32 

26 

49 

50 

52 

44 

.2 

GULF  08 

BAY   MINETTE    3  NNW 

MRX 

71 

71 

■  1 

MIN 

54 

56 

56 

52 

51 

56 

55 

53 

64 

35 

33 

36 

38 

36 

45 

58 

61 

49 

48 

58 

60 

61 

60 

60 

53 

35 

32 

62 

66 

60 

COOEN 

MRX 

72 

65 

70 

75 

75 

70 

69 

.6 

MIN 

56 

55 

54 

51 

56 

55 

65 

53 

65 

40 

32 

37 

35 

3S 

36 

61 

49 

60 

64 

61 

61 

52 

63 

36 

34 

64 

62 

60 

DAUPHIN   ISLRNO  2 

MRX 

69 

70 

7  I 

70 

66 

72 

7  1 

73 

69 

2 

MIN 

64 

66 

60 

58 

59 

59 

64 

63 

66 

45 

44 

49 

48 

49 

55 

58 

65 

59 

53 

59 

63 

64 

64 

63 

59 

45 

47 

66 

67 

61 

FfllRHOPE  2  NE 

MAX 

76 

78 

73 

72 

65 

63 

72 

73 

77 

67 

56 

61 

67 

59 

68 

70 

73 

76 

64 

69 

73 

75 

75 

74 

72 

67 

54 

71 

74 

74 

69 

6 

MIN 

54 

54 

58 

53 

55 

57 

57 

55 

60 

43 

37 

38 

40 

37 

40 

48 

62 

54 

52 

56 

62 

62 

63 

61 

56 

40 

35 

54 

64 

60 

52 

2 

MOBILE  WSO  flP 

MAX 

76 

72 

72 

61 

51 

74 

75 

77 

70 

57 

63 

68 

62 

66 

69 

77 

77 

63 

66 

70 

74 

67 

74 

73 

66 

52 

71 

73 

74 

68 

69 

0 

MIN 

56 

62 

53 

55 

57 

58 

55 

55 

52 

40 

34 

40 

38 

37 

47 

62 

56 

51 

52 

60 

61 

62 

61 

60 

SO 

38 

37 

66 

65 

59 

52 

7 

ROBERTSOdLE 

MAX 

77 

78 

72 

74 

69 

65 

73 

74 

78 

67 

56 

63 

69 

63 

68 

70 

75 

78 

66 

70 

71 

75 

71 

75 

74 

68 

U3 

72 

75 

75 

70 

5 

MIN 

53 

53 

60 

54 

55 

56 

54 

54 

54 

43 

32 

33 

37 

35 

37 

47 

61 

53 

53 

56 

61 

62 

63 

63 

55 

39 

35 

53 

66 

61 

51 

3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

NOVEHBEd  \9n 


r 

DRY 

OF  MONTH 

H 

STBTION 

a. 

TIMI 

14 

IS 

16 

n 

30 

31 

<c 
a: 

UJ 

a 

PUBUSN  PGRONOf^'  FARM 

? 

MAX 
MIN 

69 

55 

12 
55 

68 

62 

68 

65 

66 
59 

72 
61 

70 
61 

66 
61 

70 
60 

61 
52 

59 
42 

62 
42 

63 
39 

62 
4  1 

61 
42 

63 
43 

62 
S3 

68 
47 

65 
46 

SB 
SI 

63 
52 

69 
58 

64 

60 

70 
60 

72 
59 

66 
40 

57 
38 

61 
38 

66 
55 

68 

57 

65. 4 

SI  .8 

4 

MRX 
MIN 

68 
58 

69 
SB 

68 
63 

66 
64 

64 

60 

68 
61 

66 
61 

66 
64 

70 
61 

61 
58 

61 
48 

56 
44 

59 
42 

SB 
43 

60 
46 

60 
46 

61 
54 

68 
S3 

62 
48 

57 
52 

60 
52 

67 
60 

65 
62 

67 
60 

69 
59 

64 
44 

55 
40 

57 
40 

65 
S6 

66 
SB 

63.5 
53.8 

8 

MRX 
MIN 

65 
58 

66 
SB 

65 
63 

72 
58 

63 
61 

66 
62 

65 
62 

64 

63 

67 
63 

64 

59 

59 
49 

S6 
48 

56 
46 

54 

47 

55 
47 

56 
48 

59 
54 

SB 
53 

59 
52 

56 
53 

SB 

53 

63 
58 

62 
60 

65 
61 

66 
61 

63 
SO 

53 
45 

54 
45 

60 
54 

63 

57 

61.1 
54.9 

BREHTON  3  ENE 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

77 
60 

78 
60 

72 
65 

70 
61 

64 

60 

64 

59 

72 
61 

70 
60 

75 
60 

60 
53 

61 
45 

61 
44 

66 
45 

63 
45 

65 

45 

53 
48 

66 
58 

70 
54 

64 

57 

62 
57 

65 
58 

70 
SB 

65 
63 

69 
63 

71 
61 

65 
4B 

SB 
45 

62 
45 

67 
SB 

73 
64 

66.9 
55.3 

HEROLOND 

(INI 

4 

HBX 
MIN 

70 
60 

68 
S9 

70 
64 

69 
62 

67 
61 

65 
61 

68 
60 

68 
60 

69 
60 

69 
59 

60 
46 

52 
45 

51 
45 

50 
43 

so 

42 

55 
44 

60 
53 

66 
SS 

60 

SI 

60 
56 

64 

57 

66 
58 

63 
59 

73 
62 

69 
64 

66 
51 

S3 
45 

55 
44 

62 
50 

62 
54 

62.7 
54  .3 

MARION  JCT  2NE 

1  IN  1 

4 

MRX 
MIN 

70 
64 

69 
63 

66 
64 

67 
65 

66 
63 

63 
63 

66 
62 

67 
64 

69 
63 

67 
61 

61 
54 

58 
53 

SB 
53 

58 
52 

SB 

52 

SB 

52 

62 
57 

66 
57 

62 
57 

57 
57 

60 
57 

63 
55 

63 
63 

65 
63 

68 
63 

63 
55 

56 
51 

58 
50 

61 
SB 

67 
61 

63.1 
58.4 

PITTSVIEH 

1  IN  1 

4 

MRX 

MIN 

69 
SB 

70 
SB 

68 
64 

6B 
66 

66 
62 

69 
62 

69 
63 

68 
63 

70 
63 

67 
60 

64 
48 

61 
48 

60 
46 

59 
46 

60 
45 

59 
45 

61 
55 

68 

53 

64 

53 

57 
55 

61 
56 

66 
60 

65 
60 

68 
63 

70 
63 

68 
50 

56 
47 

58 
47 

66 
55 

66 
56 

64.7 

55.7 

TH0RS8T  EXP  STfltlON 

1  IN  1 

4 

MRX 
MIN 

74 

60 

66 
64 

67 
66 

67 
65 

65 
63 

68 
65 

66 
54 

70 
61 

73 
64 

71 
5S 

60 
48 

55 
45 

53 
4S 

64 

50 

60 
SO 

64 

SB 

65 
63 

65 
54 

64 

52 

64 

52 

63 
51 

64 

63 

66 
64 

65 
63 

63 
61 

61 
56 

58 
SB 

58 
SB 

62 
SB 

67 
59 

64.3 

57.5 

HINFIELO  2  SM 

1  INI 

4 

MRX 
MIN 

68 
58 

68 
61 

64 
64 

69 
60 

62 
62 

67 
62 

67 
61 

66 
60 

68 

60 

68 

52 

56 
44 

57 
45 

SB 
44 

56 
42 

59 
46 

60 
55 

SB 
SB 

65 
48 

60 
49 

58 

55 

59 

57 

59 
56 

SB 
58 

62 
58 

62 
55 

57 
43 

SO 
42 

SO 
50 

54 

50 

62 
54 

60.9 
53.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 

9 


EVflPORflTION  AND  WIND 


DRY   OF  MONTH 

_, 

STATION 

5  a:  C3 

B°i 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

5 

g 

1  0 

1  2 

1  3 

1  4 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHERN  VRLLEY  01 

HUNTSVILLE  HSO  flP 

Evnp 

.17 

.09 

- 

_ 

.16 

.07 

.05 

.04 

.05 

.21 

.13 

■  1 1 

.08 

.04 

.10 

.09 

.16 

.21 

.12 

.18 

.12 

. 

.04 

.01 

.0 

.oc 

2.958 

HIND 

\Zi 

131 

109 

71 

113 

44 

18 

24 

123 

183 

100 

68 

53 

21 

41 

68 

94 

33 

48 

138 

120 

76 

14 

49 

81 

134 

91 

8C 

107 

126 

2485 

MRX 

71 

67 

66 

69 

75 

72 

67 

6S 

66 

58 

55 

54 

52 

S! 

62 

5' 

65 

5f 

59 

58 

59 

55 

59 

63 

57 

4; 

58 

62 

61.3 

HIN 

49 

S5 

60 

57 

62 

60 

56 

56 

58 

40 

36 

38 

35 

38 

39 

51 

53 

39 

40 

49 

55 

48 

47 

57 

46 

- 

42 

45 

55 

48.9 

m        m  m 

UPPER  PLfilNS  03 

H  1  Nr [ ELO  2  SH 

EVRP 

.  1 ' 

.  1 2 

.  1 C 

.OE 

.  1 2 

■  02 

.  06 

.  1 S 

.  1 2 

.  1  1 

.07 

.10 

.08 

- 

.12 

.  1  ( 

.  1 ' 

.  1 5 

■ '  ^ 

•  0 
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MARION  JUNCTION  2 

NE 

5121 

05 

n  Q  1  1  Q  c 
U  H  L  L  H  o 

3 

32 

28 

87 

13 

200 

7A 

7A 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

nH  K 1  I N  UHn 

514  0 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

ALABAMA  POWER  CO 

MATHEWS   I  S 

5172 

06 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

15 

86 

00 

195 

7A 

W  D   ( BILL  1  OILLARD 

MELVIN 

5354 

07 

CHOCTAW 

13 

31 

56 

88 

27 

350 

7A 

ERNEST  H  LAND 

MIDWAY 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

31 

490 

c 

ALFRED  S  ADAMS 

MILSTEAD 

5439 

06 

MACON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

8A 

JAMES  A  MC  INNIS 

MINTER  3  NW 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

02 

370 

7A 

7A 

H 

HENRY   J  YATES 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

MOBILE  WSO  RP 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

4  1 

88 

15 

21  1 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONTEVALLO 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7A 

MURICE  P  JETER  JR 

MONTGOMERY  WSO  AP 

R 

5550 

06 

1 

32 

18 

86 

24 

221 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MOUL  T  ON 

5625 

0  1 

LAWRENCE 

1  2 

34 

28 

87 

1  8 

628 

c 
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MOULTON  2 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

18 

645 

5P 

6P 

H 

JOHN   N  KELLEY 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

5749 

01 
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12 

34 

45 

87 

37 

540 

MID 

MID 

H 
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NEW  MARKET  2 

5867 

01 

MADISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 
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NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

37 

260 

7A 

CHARLES  R  BRACKINS 

ONEONTA 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7A 

7A 

H 

LONNIE  R  NORRIS 
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6129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

750 

8A 

8A 

H 

RADIO  STATION  WJHO 

OZARK  6  NNW 

6218 

07 

DALE 

5 

31 

31 

85 

4  1 

470 

5P 

5P 

H 

CHARLES  H  CARROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

c 

TVA-69 

PRLMERDALE  2  W 

6246 

02 

Jtr  r  tKbUN 

2 

33 

46 

86 

40 

798 

7A 

GEORGE  T  POSEY 

PERRYVILLE 

6362 

05 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

7A 

MRS  EVELYN  M  FULLER 

PETERMRN 

6370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

c 

MRS  MINTA  EODINS 

PICKENSVILLE  2 

64  18 

03 

PICKENS 

13 

33 

14 

88 

17 

1  80 

7A 

RES  ENG  OF-US  CORP  ENG 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

7A 

MRS  EVA  R  RAY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7A 

MRS  ENA  C  PAUL 

PITTSVIEW 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

7A 

7A 

GH 

FRANK  TURNER 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7A 

JAMES  E  FISCHER 

PRATTVILLE 

5640 

03 

AUTAUGA 

I 

32 

29 

86 

29 

295 

8R 

8A 

RADIO  STATION  WPXC 

RED  BAY 

5805 

01 

FRANKL  IN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WRMG 

REFORM  2  E 

6847 

03 

P  T  r  K  F  M  ^ 
r  1  L  r\  L  IN  o 

13 

33 

23 

87 

59 

271 

7A 

RAIFORD  C  MC  COOL 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

21 

86 

32 

190 

;a 

W  C  HARRELSON 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

c 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBERTSDALE 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

34 

87 

44 

155 

6A 

6A 

H 

JOHN  K  LASSITTER 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

14 

670 

7A 

7A 

H 

CHARLES  W  MC  EWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6A 

6A 

H 

JOHN  T  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKL  IN 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34 

10 

86 

49 

800 

7A 

MID 

H 

ST  BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT   SUBSTA  AU 

7207 

02 

OE  KALB 

12 

34 

17 

85 

58 

1  1  95 

7A 

7A 

H 

SAND  MTN  SUBSTATION 

SAYRE 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

43 

86 

58 

304 

7A 

MIRAM  W  PRIOMORE 

SCOTTSBORO 

7304 

02 

JACKSON 

12 

34 

41 

86 

03 

615 

7R 

7A 

H 

RADIO  STATION  WCRI 

SELMA 

7366 

06 

DALLAS 

1 

32 

25 

87 

00 

147 

5P 

7A 

H 

ROBERT  J  CHANDLER 

SUTTLE 

7963 

06 

PERRY 

3 

32 

32 

87 

I  1 

145 

7A 

J  F  SUTTLE  JR 

TALLADEGA 

8024 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

26 

86 

05 

555 

7A 

7A 

H 

JOE  WOODARD 
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THURLOW  OfiM 
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WRRRIOR  LOCK  AND  DRM 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKR 

WHRTLEY 

WINFIELD  2  SW 
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8215 
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8438 
8446 
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8517 
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8648 
8670 
8673 
8809 
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8867 
8998 


5625 


01 


CLARKE 

CHILTON 
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MADISON 

PIKE 
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31  55 

32  53 

32  32 
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31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  27 

34  34 

33  48 

33  07 

31  12 

34  04 
33  49 
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33  07 
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87  44 
86  42 

85  54 
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87  37 
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86  19 

86  57 

87  50 
87  07 
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87  43 
87  50 
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468 
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7R 

7R 

7R 
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7A 
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6A 
7A 
7A 
7A 
6A 
7A 
8A 
7A 
7A 
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CG 


C  H 


7A 


LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWER  CO 
TVA-506 

THOMAS  J  DILLARD 
FAA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JERRY  COPE 

MRS  J  C  JACKSON 

C   4   H  LUMBER  COMPANY 

JOEL  CAMP 
ALABAMA  POWER  CO 
MRS  ESSIE  M  CHAVERS 
WALTER  PARKER 
GILBERT  C  YRRBROUGH 
U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 
ORR  L  PRPP 
REBECCR  W  STANLEY 
MRS  VRLMR  G  COLEMAN 
ROBERT  A  MOORE  JR 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


,       »        .        _„„,,rfi„„  tho  ^n™of»  of  thi«  State  mav  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
288ri!°Sr\o"anrWea?Seriei:Jlcl  OUill'lllt  you^^Add^I^n^r prlc^p^aJton'Lta  are'contalned  in  the    ■HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

n,«-w«TnM«i  IIMTTS-  Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
DIMENSIONAL  UNITS.  JJ^^^  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 

Sf":t?oni  enierld  In  ?J^?es  fre  tens  o?  degrees .     Reluctant  wind  it  the  vec?or  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  lime.     During  the  s 


months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
ept  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 


^.VTH^.     snow  on  ground  in  the  '.Snowfall  and  Snow  on  Ground-  table  is  -  obs^rvati^  {^^'"'•^l/^lj^^  ^^^ir'-DSnr^ei!  e^^tur^"  tICte 
^^^a^Sr^tio^rSinrt^birao^  Zlininn'l^^^^^^^^^^  O^oin^'  S^irwhe^libl.shed /are  for^  the  24  hours  end.n.  at  t.me  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  In  the  Evaporation  and  Wind  table 

^^^^^^   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan.  ^,  ,  , 

V.ATFR  EQUIVALENT  values  Dublished  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground      Samples  for 
^B^TFrKriili?  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORilALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


Auburn  Agronomy  Farm 
Brewton  3  ENE 
Headland 
Marion  Junction 
Pittsview 

Thornsby  Exp.  Station 
Winfield  2  SW 


Soil  Type 
Chesterfield  sandy  loam 
Smithdale  fine  sandy  loam 
Dothan  sandy  loam 
Sumter  Clay 

Izagara  fine  sandy  loam 


Soil  Cover 

Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 


Degree  of  Slope 

0-2% 
0-2% 
Unknown 
3-5% 
Unknown 
0-2% 
2  to  6% 


All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 


jj^T^  REPORTS  Atff)  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LFTTERS  WHEN  USED   INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground'    table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

.+  Highest  observed  one  minute  windspeed.  This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 


//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


^     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:      1-ALABAWA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4 - CHATTAHOOCH EE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECim     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5,10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C,   28801.       Attn:  Publications. 
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566 

0 

0 

14 

0 

3 

25 

-  2.40 

1  .06 

30 

.0 

0 

7 

4 

1 

TROY 

59.9 

37 

.6 

48 

6 

-  1  .5 

81 

5 

21 

10 

503 

2 

52 

-  2.43 

.75 

30- 

.0 

0 

7 

2 

0 

HHBTLEY 

M 

33 

.!» 

M 

81 

5 

18 

27 

0 

0 

0 

4 

82 

-  .80 

1  .12 

14 

.0 

0 

7 

4 

2 

DIVISION 

47 

6 

-  2.3 

4 

07 

-   1  .22 

.0 

GULF  OB 

BBT  MINETTE  3  NNH 

62  .9 

39 

.5 

51 

2 

-   1  .6 

60 

5 

22 

26. 

426 

0 

0 

12 

0 

4 

93 

-  .53 

1  .82 

17 

.0 

0 

7 

4 

1 

CODEN 

62.  in 

41 

.9f1 

52 

DM 

75 

5- 

23 

27 

397 

0 

0 

0 

4 

84 

I  .77 

30 

.0 

0 

5 

4 

1 

DAUPHIN   ISLBND  2 

62.0 

46 

.5 

54 

3 

75 

6 

32 

1  1  . 

335 

0 

0 

2 

0 

5 

33 

2.85 

30 

.0 

0 

7 

2 

2 

FBIRHOPE  2  NE 

60.9 

40 

.7 

50 

8 

-  2.9 

75 

5 

24 

28 

441 

0 

0 

10 

0 

4 

76 

-  .49 

1  .87 

30 

.0 

0 

6 

2 

2 

MOBILE  HSO  BP 

61  .0 

40 

.6 

50 

B 

-  2.1 

79 

S 

25 

27 

439 

0 

0 

9 

0 

4 

94 

-  .98 

1  .46 

17 

.0 

0 

8 

3 

3 

ROBERTSOBLE 

52.3 

39 

.0 

50 

7 

-  2.4 

77 

5 

24 

26. 

440 

0 

0 

i  1 

0 

3 

75 

-   1  .27 

1  .51 

30 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

51 

6 

-   1  .8 

4 

76 

.56 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINC  STntlON  INDEX 


3 


DRILY  PRECIPITnilON 


STflT I  ON 


ftTMENS  2 

BELLE  MINA  2  ti 
FRLKVILLE  1  E 
HODGES 

HUMTSVILLE  WSO  I 

nOUlTON  2 
MUSCLE  SHOALS  Ft 
RED  BAY 
BUSSELLVILLE  2 


&ESSEMER  3  USVi 

6I«m:ngham  uso  I 
eoAz 

COLL INSV ILL E 
FORT  PAYNE 

GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
LEEDS 
ONEONTA 

PALMEROALE  2  W 

SAINT  BERNARD 
SAND  r-iT  SUBSTA  I 
SAYRE 
SC0TTS6QR0 
VOLLEY  HEAD 


03 


UARRIOR  6  I 


UPPER  PLAINS 

AL ICEVILLE 
ARLEY  3  S 
flUTAUGAVILLE  3  N 
BANHHEAO  LOCK   AND  DAM 
BROOKMQQD 


EL  ROD 

FAYETTE 

G8RGAS 

HRLEYVJLLE   3  NE 
HAMILTON  3  S 

JASPER  A  N 
LAY  0AM 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLE  2 
PLANTERSVILLE  2  SSE 

REFORM  2  E 
THQHSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 
VEHNON  2  N 


EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AP 
CrILERA  2  SU 
CENTRE   4  SW 
CHILOEHSBL'BG  WTi 
GADSDEN  STEAM  Pi 

JACKSONVILLE 
LEESBURG 
MBNTEVALLO 
TALLADEGA 
UAL NUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEStANDEO  CITV 
ASHLAND  2  SSE 
AUBURN  AGRONOMY  FAI 
OAOEVILLE 
HEFLIN 

HIGHTQMER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCKFORD  2  NNU 
ROCK  MILLS 
THURLOU  DAM 
WflOLEY 
tCTUMPKA 


PRAIRIE  06 

CUBA 

DAYTON  I  N 

DErOPOL IS  LOCK  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

MAYNEVILLE 

L  IVINGSTON  2  SH 

MARION   6  NE 


MIL  STEAD 
MINTER  3  NW 
MONTGOrtHY  WSO  I 
PERRWILLE 


2.01 
2.20 
2. 40 
2.67 
2.2& 

2.26 


DRY   OF  MONTH 


123     456  789 


.03     .07  .03 


.01  .03 
.3&  .02 


0  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIRTION  INDEX 

4 


DniLY  PRECIPITflTIO 


STRT  ION 


Pine  LEVEL 
5LITTLE 

UmOh  SPDINCS  4  S 

UNIONTQUN 

UARRIOR  LOCK  AND  0AM 


COASTAL  PLAIN 

ABKVILLC   1  NNU 
ALBERTA 
ANDALUSIA  1  NU 
AThORC 
BEATQIce   1  C 

BRANTLEY 
BRCUTON  3  ENE 
BBEWTQN  3  SSE 
6RUNDIDGE 
CAMDEN  3  nu 

CMATOM  4  N 

CLAIBOflNE 

CLAVTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 
COTTONTON 

ELBA 

ENTERPRISE  5  NNW 
eUFAULA  WILOLIFE  BEF 
EVERGREEN 
FRISCO  cirr 

GENEVA  3 

GEORGIANNA 

GILBERTOkJN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  MOrC 

JACKSON 

HINSTON 

LOUISVILLE 

rCLVIN 

NEWTON 
OZARK  6  NNU 
PINE  APPLE 
PJTTSVJEH 
THOmSVILLE 

TROY 

UALLACE  2  E 
WHATLEY 


GULF 

BAY  MINETTE  3  NNU 
CDOEN 

DAUPHIN  ISLAND  2 
FftlfiMOPE  2  n€ 
MOBILE  USO  AP 

ROBERTSDOLE 


DRY  OF  MONTH 


1     2  3 


4    5  6 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  1 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  SIfillON  INDEX 

5 


DniLY  TEMPERniURES 


STATION 

DHY  OF  MONTH 

o 
ct 

01 

1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

NORTHERN  VSLLET 

01 

niHENS  2 

HBX 

niN 

65 
4S 

48 

29 

51 
37 

61 
42 

70 
57 

60 
29 

35 
1  3 

35 
15 

56 
30 

36 
12 

30 

15 

43 

22 

53 
34 

57 
46 

63 
42 

59 
34 

60 
36 

62 
32 

58 
31 

62 
37 

45 
24 

35 
22 

43 

27 

62 
38 

60 
29 

38 
14 

34 

17 

35 
21 

37 
15 

42 

25 

43 

36 

49.6 
29.2 

BELLE  nlNR  2  N 

MBX 
MIN 

66 
47 

50 
33 

56 
34 

62 
51 

70 
59 

68 
31 

34 
14 

34 

15 

54 

30 

37 
14 

32 
IS 

45 

20 

53 
27 

58 
45 

62 
45 

60 
37 

62 
40 

56 
35 

57 
34 

63 
34 

43 

29 

34 

27 

43 

28 

55 
37 

61 
29 

38 

17 

32 
19 

34 

17 

37 
19 

41 

20 

42 

38 

49.6 

30 . 3 

FflLKVILLE   1  E 

MBX 
MIN 

67 
47 

52 
34 

58 
35 

63 
51 

71 
60 

69 
32 

35 
16 

36 
17 

55 
34 

3B 
16 

30 
15 

45 

1  1 

54 
32 

60 
46 

63 
46 

64 

39 

63 
45 

57 
34 

60 
33 

65 
40 

46 

22 

35 
25 

45 

25 

55 
38 

62 
33 

40 

17 

35 
17 

36 
20 

39 
IB 

46 

22 

48 

39 

51  .4 
30  .9 

HUNTSVILLE  HSO  BP 

MBX 
MIN 

65 
3B 

56 
35 

61 
42 

67 
59 

69 
43 

43 

20 

32 
17 

54 

32 

50 
20 

31 
14 

45 

17 

52 
25 

57 
43 

63 
49 

60 
42 

62 
37 

57 
45 

57 
36 

63 
35 

62 
31 

35 
28 

43 

27 

53 
33 

61 
47 

49 
24 

32 
16 

34 
19 

37 
IB 

43 

IB 

43 

36 

50 
40 

51  .2 
31  .8 

MOULION  2 

MBX 
MIN 

65 
44 

SB 
32 

67 
4B 

6B 
SB 

70 
46 

47 

27 

32 
16 

55 
28 

54 

25 

32 
IS 

46 

16 

54 
24 

60 
44 

62 
51 

63 
45 

66 
37 

59 
SI 

59 
35 

64 

36 

62 
37 

38 
26 

47 
24 

56 
34 

62 
53 

58 
30 

35 
16 

37 
IB 

40 
16 

45 
19 

44 

35 

48 
41 

53.3 
33  . 1 

MUSCLE  SHOftLS  FOB 

BP 

MBX 
MIN 

62 
3B 

62 
34 

62 
48 

72 
59 

72 
39 

39 
22 

32 
18 

56 
32 

53 
19 

30 
14 

19 

55 
26 

6 1 
43 

6 1 
46 

60 
40 

66 
36 

59 
45 

39 

36 

31 

27 

24 

3? 

50 

26 

2? 

2? 

20 

19 

36 

42 

52.7 
32.4 

REO  eni 

MBX 
MIN 

66 
45 

64 

50 
40 

64 

60 

70 
50 

30 

38 
1  I 

55 
32 

57 
26 

36 
16 

12 

25 

60 
40 

60 
52 

69 

67 

65 

62 
33 

6B 
39 

67 
36 

26 

26 

46 

44 

19 

45 
34 

49 

36 

RUS5ELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

65 
44 

47 

27 

58 
29 

67 
52 

61 
29 

31 
13 

34 
1  4 

53 
30 

36 
12 

34 

1  1 

44 

15 

51 
23 

58 
46 

SB 
40 

63 
31 

43 

60 
30 

57 
29 

61 
31 

40 

21 

32 
20 

41 

20 

64 

28 

35 
1  3 

34 

13 

32 
12 

37 
1  3 

42 

36 

48  .0 

25.9 

HPPBLflCHIflN 
nOUNIBINS 

02 

BESSEMER  3  WSW 

MBX 
MIN 

68 
40 

61 
35 

70 
38 

74 
60 

73 
32 

52 
25 

40 
18 

54 

35 

57 
18 

39 
18 

52 
22 

59 
27 

62 
44 

65 
37 

67 
38 

69 
40 

59 
43 

63 
34 

68 
35 

61 
33 

39 
28 

48 

25 

57 
28 

64 

39 

60 
20 

40 
IB 

44 

24 

44 

23 

45 
24 

47 
40 

SO 
44 

56  .5 
31.8 

BIRMINOHfln  HSO  BP 

MAX 
MIN 

66 
42 

56 
38 

65 
49 

71 
61 

72 
49 

49 
24 

35 
18 

56 
33 

55 
24 

34 

19 

49 

20 

55 
30 

62 
46 

62 
52 

63 
40 

66 
38 

59 
48 

58 
36 

66 
35 

62 
33 

35 
27 

44 

28 

53 
36 

60 
52 

57 
28 

35 
22 

40 

23 

40 
21 

44 

21 

44 

36 

48 

42 

53.6 
34.6 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

64 

35 

65 
34 

59 
39 

65 
57 

72 
63 

65 
30 

37 
16 

49 

19 

55 
1  1 

35 
13 

42 

22 

40 

20 

53 
19 

53 
18 

65 
49 

60 
46 

62 
23 

61 
40 

61 
39 

53 
30 

63 

22 

65 
24 

4  1 

26 

50 
30 

48 

26 

52 
22 

53 
28 

59 
30 

55 
25 

45 

10 

47 
31 

55.0 

ONEONTfl 

MAX 
MIN 

65 
46 

55 
34 

54 

35 

64 

52 

70 
61 

72 
34 

39 
15 

33 
IB 

55 
32 

44 

15 

33 
17 

45 

20 

54 
24 

60 
45 

63 
45 

58 
33 

63 

35 

57 
36 

59 
30 

67 
33 

48 

24 

33 
23 

45 

27 

55 
38 

62 
42 

42 

20 

35 
17 

40 
18 

39 
16 

49 

17 

43 

39 

51  .6 

SflINt  BERNBRD 

MAX 
MIN 

67 
39 

52 
33 

50 
35 

65 
44 

70 
54 

70 
32 

41 

IS 

35 
16 

56 
33 

38 
IS 

36 
16 

46 

22 

56 

37 

64 
35 

64 
39 

68 

31 

64 
40 

47 
24 

39 
23 

43 
30 

54 

32 

62 
34 

16 

37 
17 

38 
18 

38 
16 

21 

47 
39 

51  .8 

SBND  tIT  SUBSTB  BU 

MAX 
MIN 

63 
45 

52 
33 

54 
34 

63 
48 

68 
59 

67 
31 

34 

12 

3 1 
13 

30 

40 
15 

32 
15 

45 

23 

5 1 
29 

54 
42 

60 
38 

63 
40 

60 
45 

55 
31 

56 
34 

63 
38 

45 

23 

33 
25 

42 

30 

53 
35 

55 
33 

39 
16 

35 
16 

37 
16 

18 

42 
24 

39 
36 

48  .9 
29.9 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

65 
46 

52 
32 

57 
34 

64 
43 

75 
59 

69 
32 

36 
1 2 

33 
1  4 

S3 
33 

40 
1 5 

41 
1  4 

47 

18 

52 
25 

61 

64 
40 

65 
30 

63 
35 

57 
34 

SB 
29 

65 
36 

47 

23 

34 

28 

45 
27 

55 
36 

60 
32 

42 

1  7 

34 

38 
1 6 

39 
1 5 

38 

42 

37 

51  .3 
28.7 

VBLLEY  HEBD 
■ 

MBX 
MIN 

63 
46 

52 
30 

56 
31 

60 
36 

67 
51 

70 
32 

33 
10 

31 
1  1 

48 

30 

41 
12 

33 
1  3 

43 
14 

53 
30 

59 
42 

63 
38 

65 
33 

65 
39 

55 
31 

54 
26 

63 
29 

48 

20 

32 
24 

44 

24 

52 
30 

58 
32 

39 
15 

32 
14 

38 
1  1 

39 
12 

42 
14 

40 

36 

49.6 
26.3 

UPPER  PLBINS 

03 

BLICEVILLE 

MAX 
MIN 

70 
47 

53 
38 

60 
41 

70 
43 

74 

61 

71 
34 

40 

19 

40 

21 

61 
39 

43 
19 

39 
19 

52 
22 

57 
31 

63 
46 

60 
46 

58 
37 

69 
46 

60 
32 

64 

33 

69 
40 

50 
25 

38 
22 

57.3 

BBNKHEBD   LOCK  BNO 

OBH 

MAX 
MIN 

69 
48 

54 
37 

58 
3B 

64 
48 

69 
54 

69 
36 

43 

21 

46 
22 

55 
35 

42 
19 

35 
18 

43 

22 

55 
26 

59 
47 

59 
41 

60 
40 

67 
42 

60 
37 

59 
36 

59 
3B 

59 
29 

35 
27 

44 

26 

57 
35 

59 
43 

44 

21 

46 

22 

40 

25 

41 

23 

43 
24 

44 

40 

52.8 

CENTREVILLE  HSnO 

MAX 
MIN 

68 
51 

61 
37 

44 

73 

76 
57 

77 
34 

41 
IB 

42 

IS 

59 
35 

49 
IB 

41 

IB 

S3 
21 

SB 
27 

62 
45 

63 
47 

62 
39 

70 
38 

59 
34 

63 
35 

70 
38 

53 
26 

49 

26 

48 

26 

55 
31 

62 
47 

48 

22 

40 

21 

46 

22 

41 

20 

43 

22 

49 
4  1 

56.0 

CLBNTON 

MAX 
MIN 

67 
50 

58 
35 

60 
37 

73 
4B 

75 
59 

78 
33 

42 
16 

44 

19 

56 
32 

51 
IB 

42 

20 

52 
23 

56 
27 

62 
45 

61 

37 

65 

35 

68 

37 

59 

33 

62 
31 

70 
34 

58 
24 

41 
23 

47 

25 

54 

28 

60 
46 

52 
20 

41 

21 

48 

21 

43 

19 

44 

22 

48 

42 

56.0 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

67 
42 

63 
4C 

62 
43 

65 
50 

71 
63 

68 
30 

36 
15 

36 

17 

54 

30 

40 
15 

46 

20 

45 

20 

55 
30 

58 
45 

60 
42 

64 
37 

66 
44 

59 
32 

60 
33 

63 
37 

55 
32 

48 
21 

50 
21 

54 
30 

56 
24 

40 
13 

42 

20 

39 
15 

3B 
16 

43 
26 

47 

38 

53.2 

FBYETIE 

MBX 
MIN 

61 
18 

55 
43 

61 
39 

67 
SO 

74 
60 

69 

40 
19 

40 

59 
35 

43 

17 

37 
20 

45 

21 

59 
24 

65 
42 

60 
41 

65 
35 

SB 
33 

63 
32 

64 

33 

50 
29 

37 
26 

49 

26 

57 
36 

64 

21 

44 

20 

40 
19 

43 
24 

43 

19 

47 

19 

48 
43 

53.6 

HBLETVIllE  3  NE 

MBX 
MIN 

63 
43 

55 
32 

62 
4  1 

68 

57 

68 
53 

54 
26 

42 
14 

53 
30 

53 
25 

29 
14 

44 

17 

50 
26 

59 
40 

60 
53 

59 
43 

64 
40 

60 
49 

57 
32 

63 
37 

60 
36 

46 

22 

41 

20 

54 

30 

59 
50 

56 
30 

38 
14 

34 
24 

37 
16 

42 

21 

44 

34 

46 

40 

52.3 

HBMILION  3  5 

MBX 
MIN 

71 
44 

52 
31 

59 
32 

66 
41 

73 
60 

70 
30 

37 
15 

39 
15 

58 
31 

39 
15 

35 
IS 

52 
15 

57 
23 

61 
46 

61 
43 

64 
31 

69 
35 

60 
29 

61 
29 

68 
30 

47 

23 

35 
22 

46 

22 

56 
35 

63 
30 

40 

1  3 

36 
1  3 

37 
15 

40 

15 

40 

15 

46 

38 

52.9 

JASPER  4  N 

MBX 
MIN 

69 
46 

54 
34 

64 

35 

65 
56 

70 
56 

70 
33 

3B 
16 

37 
17 

56 
36 

42 
1  16 

36 
18 

47 

20 

S3 
21 

61 
43 

62 
44 

61 
33 

62 
38 

56 
30 

56 
29 

66 
32 

49 
21 

35 
23 

42 
24 

S3 
28 

62 
38 

42 
17 

36 
19 

42 
17 

40 

IS 

42 

17 

48 

36 

52.  1 

THORSBr  EXP  STBIION 

MAX 
MIN 

64 

50 

SB 
37 

69 
43 

71 
59 

77 
64 

64 
33 

4  1 

17 

55 
28 

55 
40 

42 

18 

51 
2B 

55 
27 

61 
42 

61 
53 

63 
41 

67 
41 

61 
40 

60 
37 

70 
39 

62 
47 

47 

22 

47 

23 

53 
33 

57 
33 

58 
39 

40 

20 

46 

30 

41 

22 

42 

22 

SO 
42 

50 
40 

56  . 1 

lUSCBLOOSB  FBB  BP 

MAX 
MIN 

60 
40 

56 
37 

70 
39 

71 
57 

71 
47 

49 
24 

35 
18 

56 
33 

53 
23 

36 
17 

49 

20 

55 
22 

61 
44 

60 
47 

55 
37 

68 
35 

58 
42 

60 
34 

65 
32 

57 
29 

33 
25 

45 
24 

54 

31 

59 
51 

55 
24 

36 
20 

40 

23 

38 
21 

37 
19 

46 

37 

48 

38 

52. 6 

ruSCBLOOSB  OLIVER 

OBn 

MAX 
MIN 

72 
49 

49 
41 

6 1 
41 

72 
50 

75 
60 

74 
36 

44 

22 

39 
21 

62 
38 

45 

21 

39 
20 

51 
25 

59 
27 

64 

47 

63 
47 

60 
40 

71 
40 

61 
38 

63 
37 

70 
36 

5 1 
29 

37 
27 

48 

27 

57 
36 

62 
50 

5 1 
25 

40 

22 

44 

26 

42 
24 

43 

25 

49 
43 

55  .4 
34.5 

VERNON  2  N 

MBX 
MIN 

67 
46 

55 
28 

60 
3B 

69 
46 

74 

53 

66 
3 1 

36 
1  4 

39 
1 5 

58 
32 

44 

1 6 

36 
1 5 

50 
1  9 

56 
28 

63 
47 

65 
36 

64 
34 

69 
46 

68 
26 

69 
30 

68 
36 

49 

23 

49 

20 

48 

22 

57 
35 

63 
I  8 

56 
15 

42 

1  7 

41 

1 5 

41 

1 5 

40 

1  9 

47 

39 

S5. 1 
28  .2 

MINFIELO  2  SH 

MIN 

66 
46 

52 
33 

57 
35 

65 
49 

72 
60 

70 
32 

37 
16 

39 
16 

57 
34 

41 

16 

36 
20 

48 

20 

55 
30 

62 
47 

60 
42 

62 
34 

67 
36 

57 
32 

61 
31 

65 
32 

49 

25 

35 
24 

46 

25 

56 
35 

62 
33 

42 

17 

39 
17 

39 
IB 

40 

17 

40 

19 

45 
40 

52.4 

30.0 

EASTERN  VBLLEY 

04 

BNNISION  FAR  BP 

MAX 
MIN 

67 
39 

58 
36 

67 
37 

75 
61 

77 
49 

50 
25 

36 
18 

58  59 
30  25 

SEE  REF 

37     50  57 
20    21  25 

ERENCE  NOTE! 

62     66  69 
43    51  40 

FOLLOWING  ; 

65 
38 

TBT 

59  60 
49  35 

ON  INOEH 

70 
32 

61 
36 

40 

26 

47 

27 

56 
27 

63 
54 

56 
29 

38 
22 

45 

22 

44 

22 

49 

18 

44 

38 

52 
38 

56.1 
33.3 

6 


DniLY  TEMPERATURES 


DfiY   OF  MONTH 

u 
a 

STfiT I  ON 

ut 

1 

2 

3 

* 

5 

6 

8 

9 

1  0 

1  2 

1  ^ 

M 

15 

16 

17 

18 

1  9 

20 

c  1 

22 

2  3 

2  4 

25 

26 

2  / 

28 

29 

30 

3 1 

<X 

CBLERfl  Z  SW 

tlBX 

65 

68 

72 

75 

77 

63 

39 

56 

SI 

41 

53 

58 

61 

62 

62 

68 

61 

68 

70 

64 

58 

48 

53 

60 

60 

42 

47 

44 

44 

48 

48 

57.6 

HIN 

48 

48 

34 

59 

63 

34 

12 

25 

40 

18 

19 

20 

35 

52 

58 

33 

52 

29 

36 

24 

24 

42 

42 

20 

23 

20 

IB 

35 

38 

34  .5 

CENTRE  *  5H 

MAX 

66 

56 

56 

64 

70 

74 

38 

34 

56 

46 

37 

45 

S5 

62 

65 

61 

62 

SB 

57 

6S 

50 

36 

44 

57 

61 

43 

34 

40 

39 

42 

40 

52.0 

tllN 

48 

34 

33 

42 

51 

34 

15 

19 

32 

17 

IB 

23 

34 

44 

41 

33 

41 

37 

29 

40 

25 

28 

25 

33 

38 

20 

IB 

19 

1  6 

24 

37 

30.6 

CHILOERSBURG  HTR  PLRNT 

KBX 

67 

59 

69 

74 

70 

66 

37 

56 

56 

42 

SO 

57 

63 

65 

65 

68 

65 

65 

70 

67 

51 

47 

55 

62 

61 

45 

46 

43 

45 

48 

SO 

57.  7 

niN 

50 

36 

38 

59 

60 

35 

13 

28 

41 

20 

21 

21 

38 

55 

51 

35 

50 

35 

30 

49 

25 

25 

27 

52 

44 

21 

22 

22 

18 

37 

42 

35.5 

OfiDSOEN  SIEB"  PLONI 

MAX 

65 

55 

58 

61 

66 

72 

39 

36 

57 

44 

36 

47 

56 

60 

63 

65 

65 

57 

59 

65 

51 

36 

46 

S3 

60 

44 

36 

39 

42 

42 

40 

52.2 

MIN 

49 

38 

36 

38 

60 

35 

16 

IB 

31 

17 

17 

20 

27 

43 

45 

35 

40 

39 

32 

32 

27 

29 

28 

32 

40 

20 

20 

20 

17 

33 

37 

31  .3 

IBLLRDEDB 

MAX 

69 

68 

70 

74 

76 

63 

40 

59 

SB 

63 

65 

66 

63 

60 

64 

69 

63 

45 

42 

60 

60 

39 

43 

41 

44 

47 

52 

57.9 

■          «  ■ 

niN 

44 

33 

33 

36 

4a 

32 

16 

27 

21 

20 

21 

23 

46 

47 

36 

31 

40 

25 

25 

39 

39 

19 

21 

19 

16 

37 

37 

30.9 

PIEOnONI  PLRTEBU  05 

HLEXBNOER  C|T» 

HAX 

67 

66 

70 

60 

65 

70 

63 

4S 

SI 

54 

62 

53 

42 

50 

46 

47 

45 

MIN 

45 

37 

42 

35 

31 

37 

27 

24 

29 

34 

45 

24 

23 

21 

22 

26 

43 

flSHLBNO  Z  SSE 

MAX 

63 

57 

56 

67 

70 

74 

37 

36 

55 

51 

38 

48 

53 

58 

64 

64 

63 

56 

57 

67 

58 

40 

45 

51 

58 

46 

34 

43 

41 

47 

42 

52.9 

MIN 

55 

42 

42 

36 

57 

22 

15 

26 

23 

16 

22 

23 

37 

47 

42 

35 

48 

36 

33 

34 

23 

21 

26 

45 

19 

20 

16 

18 

20 

38 

31  .2 

AUBURN  flGRONOnt  FBRM 

MAX 

65 

56 

SB 

70 

71 

79 

43 

42 

56 

54 

43 

SO 

S3 

64 

69 

64 

64 

56 

S9 

68 

65 

45 

47 

52 

59 

56 

40 

47 

45 

48 

45 

55.9 

MIN 

52 

4) 

38 

44 

56 

35 

19 

22 

32 

20 

21 

26 

33 

49 

43 

42 

44 

40 

34 

34 

27 

25 

27 

34 

49 

21 

21 

22 

23 

32 

40 

33.7 

HEFLIN 

MAX 

55 

SS 

56 

64 

70 

65 

37 

37 

55 

38 

42 

45 

55 

60 

68 

65 

62 

52 

57 

56 

55 

39 

45 

47 

57 

39 

43 

41 

SO 

43 

51  .8 

MIN 

42 

32 

29 

55 

50 

32 

15 

26 

30 

16 

14 

20 

37 

50 

44 

29 

45 

31 

27 

45 

22 

21 

27 

29 

34 

15 

18 

15 

1  2 

36 

36 

30  .2 

LBFfiTEIIE 

MAX 

65 

59 

72 

73 

78 

62 

42 

58 

56 

43 

52 

56 

62 

70 

66 

67 

59 

61 

69 

67 

51 

50 

52 

59 

58 

40 

50 

46 

50 

43 

55 

57.8 

MIN 

49 

38 

42 

57 

59 

27 

17 

26 

37 

18 

19 

27 

39 

57 

41 

37 

47 

37 

35 

50 

26 

22 

29 

46 

34 

18 

2 1 

I  8 

21 

35 

39 

34  .5 

NBRIIN  DBn 

MBX 

61 

60 

73 

72 

80 

57 

43 

56 

50 

47 

50 

66 

67 

70 

60 

66 

SB 

61 

70 

63 

45 

48 

56 

62 

52 

45 

50 

48 

48 

47 

52 

57.5 

M  i  N 

49 

43 

36 

56 

57 

32 

21 

30 

36 

20 

24 

30 

43 

55 

42 

37 

47 

35 

30 

40 

28 

23 

26 

38 

30 

26 

26 

25 

20 

37 

40 

34  .9 

OPEL l«a 

MBX 

65 

58 

59 

68 

74 

79 

49 

42 

56 

55 

43 

44 

51 

62 

69 

64 

67 

54 

60 

69 

67 

45 

48 

52 

56 

38 

41 

48 

45 

46 

46 

SS.S 

MIN 

54 

41 

36 

42 

63 

30 

21 

21 

31 

21 

21 

21 

31 

47 

40 

35 

35 

36 

31 

31 

28 

25 

25 

26 

23 

22 

22 

20 

19 

4  1 

31  .4 

ROCKfORO  2  NNH 

MAX 

65 

60 

58 

71 

73 

77 

42 

41 

55 

55 

41 

53 

53 

63 

62 

64 

65 

58 

60 

66 

60 

40 

47 

52 

60 

50 

39 

47 

44 

46 

46 

55.3 

MIN 

50 

37 

37 

51 

58 

33 

18 

18 

34 

18 

19 

20 

28 

45 

43 

37 

39 

36 

36 

38 

25 

23 

23 

31 

44 

18 

20 

19 

19 

20 

36 

31  .4 

ROCK  niLLS 

MBX 

65 

58 

59 

68 

72 

77 

42 

41 

56 

51 

42 

52 

52 

62 

70 

67 

65 

59 

60 

66 

66 

44 

49 

S3 

60 

53 

39 

48 

45 

48 

43 

55.9 

MIN 

51 

37 

32 

40 

58 

36 

17 

20 

31 

19 

18 

22 

33 

46 

37 

31 

40 

34 

28 

35 

24 

26 

21 

32 

45 

21 

19 

17 

15 

25 

37 

30.5 

PRBIRIE  06 

DBTION  :  N 

MAX 

66 

59 

63 

75 

78 

78 

42 

60 

62 

50 

40 

50 

59 

63 

62 

64 

64 

62 

65 

74 

55 

43 

49 

54 

61 

50 

45 

47 

46 

45 

SO 

57.5 

MIN 

49 

38 

45 

56 

62 

33 

20 

35 

35 

20 

22 

27 

38 

51 

43 

42 

52 

36 

36 

44 

28 

23 

29 

34 

34 

26 

34 

22 

23 

37 

45 

36. 1 

OEMOPOLIS  LOC«  BND  OUn 

MBX 

69 

57 

64 

76 

77 

78 

42 

43 

53 

48 

41 

54 

57 

63 

63 

64 

73 

64 

66 

73 

S3 

42 

59 

59 

65 

51 

40 

45 

40 

44 

48 

57.5 

M  I  N 

48 

35 

35 

46 

55 

31 

1  3 

20 

34 

16 

1  7 

21 

26 

43 

41 

37 

40 

36 

35 

36 

25 

19 

18 

32 

47 

23 

20 

22 

20 

22 

39 

30  .8 

GBINESV ILLE 

MAX 

68 

SS 

63 

75 

75 

74 

42 

42 

62 

46 

40 

54 

58 

63 

61 

61 

72 

63 

67 

71 

53 

39 

49 

58 

63 

45 

40 

44 

39 

43 

48 

55  .9 

MIN 

47 

40 

42 

49 

61 

34 

21 

22 

39 

20 

21 

23 

29 

46 

42 

42 

45 

38 

39 

40 

29 

19 

25 

37 

39 

23 

24 

23 

22 

26 

42 

33.9 

GREENSBORO 

MAX 

66 

63 

75 

77 

78 

59 

43 

61 

57 

40 

55 

60 

62 

62 

63 

71 

62 

66 

72 

62 

40 

49 

57 

52 

60 

56 

47 

42 

49 

50 

56 

58.8 

MIN 

43 

35 

46 

58 

59 

31 

19 

33 

31 

1  9 

21 

28 

43 

51 

43 

42 

49 

35 

36 

40 

19 

22 

33 

49 

22 

24 

25 

21 

22 

34 

45 

34  .9 

HBTNEVILLE 

MAX 

70 

71 

75 

80 

56 

55 

55 

65 

68 

70 

68 

70 

71 

71 

65 

59 

60 

55 

51 

55 

HIN 

55 

57 

22 

22 

23 

33 

47 

45 

45 

46 

28 

29 

32 

33 

40 

25 

26 

25 

26 

36 

LIVINGSTON  2  SH 

MBX 

65 

66 

75 

77 

74 

64 

47 

48 

56 

60 

66 

57 

69 

72 

72 

71 

72 

60 

50 

SS 

60 

64 

46 

47 

40 

38 

49 

55 

60.2 

MIN 

37 

44 

46 

53 

30 

20 

24 

39 

22 

20 

24 

27 

41 

41 

41 

45 

36 

40 

43 

20 

25 

31 

40 

4  1 

22 

24 

20 

22 

25 

40 

32  .6 

nBRION  JUNCTION  2  NE 

MBX 

68 

57 

61 

75 

77 

77 

42 

42 

59 

57 

42 

53 

56 

64 

61 

63 

70 

61 

63 

73 

55 

42 

47 

57 

62 

50 

40 

47 

40 

43 

50 

56.6 

MIN 

49 

37 

39 

44 

57 

33 

18 

18 

34 

IB 

18 

20 

25 

44 

44 

41 

41 

34 

34 

35 

25 

20 

23 

31 

47 

21 

20 

20 

20 

21 

4  1 

31  .4 

niNTER  3  NH 

MAX 

66 

59 

60 

74 

76 

79 

43 

41 

59 

52 

43 

53 

58 

64 

62 

63 

61 

63 

73 

55 

44 

47 

56 

62 

54 

40 

49 

41 

46 

53 

56.5 

MiN 

52 

4  1 

40 

54 

60 

36 

22 

24 

34 

21 

21 

27 

31 

43 

45 

43 

41 

38 

42 

27 

23 

24 

30 

51 

22 

29 

23 

24 

30 

42 

34.9 

nONTGOtlERT  HSO  BP 

MBX 

70 

63 

77 

78 

83 

54 

45 

62 

60 

47 

56 

59 

66 

67 

67 

71 

63 

65 

73 

65 

46 

SO 

60 

65 

61 

45 

52 

46 

50 

53 

54 

60.5 

MIN 

46 

44 

45 

SB 

54 

32 

26 

34 

32 

26 

28 

33 

45 

54 

45 

44 

52 

40 

37 

41 

32 

27 

32 

54 

35 

28 

31 

25 

25 

42 

47 

36.5 

SELMB 

MBX 

68 

63 

75 

76 

80 

69 

44 

56 

60 

46 

58 

SB 

64 

66 

66 

72 

66 

68 

74 

72 

47 

49 

59 

63 

60 

59 

49 

43 

49 

51 

57 

61  .0 

MIN 

54 

40 

41 

59 

66 

39 

22 

34 

45 

22 

25 

33 

45 

55 

48 

44 

57 

37 

35 

36 

31 

25 

31 

52 

46 

26 

32 

24 

25 

39 

46 

39.2 

UNION  SPRINGS  4  S 

MBX 

69 

58 

67 

75 

77 

80 

45 

40 

59 

58 

47 

54 

56 

68 

70 

66 

69 

60 

61 

70 

65 

43 

53 

63 

65 

52 

40 

SO 

48 

52 

56 

59.2 

MIN 

54 

42 

39 

56 

58 

38 

22 

22 

30 

21 

22 

26 

30 

47 

47 

39 

41 

38 

34 

35 

27 

25 

25 

32 

50 

23 

25 

22 

25 

32 

4S 

34.6 

COflSTBL  PLBIN  07 

BNOBLUSIB   I  NH 

MAX 

69 

59 

63 

75 

76 

80 

48 

48 

62 

59 

47 

55 

56 

65 

72 

68 

70 

63 

65 

72 

64 

47 

50 

60 

64 

63 

46 

54 

49 

50 

68 

60. 9 

MIN 

52 

39 

36 

36 

36 

27 

26 

26 

23 

22 

21 

27 

39 

39 

37 

40 

33 

29 

30 

25 

22 

23 

32 

21 

21 

22 

23 

23 

48 

30.4 

BTnORE 

MAX 

68 

59 

65 

76 

76 

81 

50 

50 

62 

55 

48 

55 

55 

66 

66 

68 

69 

71 

69 

74 

62 

47 

S3 

59 

69 

61 

48 

54 

67 

62.2 

MIN 

51 

44 

45 

54 

49 

38 

25 

30 

40 

24 

26 

27 

37 

48 

43 

46 

55 

41 

40 

49 

31 

25 

30 

37 

54 

25 

22 

29 

32 

47 

38 . 1 

BEATRICE   1  E 

MAX 

69 

65 

76 

77 

80 

48 

43 

57 

60 

45 

51 

61 

68 

69 

66 

72 

61 

66 

67 

61 

49 

49 

65 

44 

47 

46 

51 

59.8 

HIN 

52 

44 

45 

47 

61 

41 

24 

26 

33 

23 

26 

34 

36 

47 

44 

45 

47 

44 

38 

40 

31 

26 

50 

29 

28 

29 

30 

32 

40 

37  .7 

BRBNTLET 

MBX 

70 

60 

59 

72 

77 

82 

48 

46 

62 

58 

40 

55 

57 

67 

71 

69 

70 

62 

65 

65 

48 

51 

64 

61 

45 

54 

48 

51 

64 

60.0 

MIN 

53 

4  1 

36 

40 

53 

37 

23 

24 

31 

22 

21 

24 

26 

47 

41 

37 

39 

33 

29 

25 

20 

23 

32 

19 

21 

21 

21 

28 

48 

31  .6 

BREHTON  3  ENE 

MBX 

69 

56 

64 

75 

78 

81 

49 

48 

63 

60 

41 

55 

62 

66 

66 

68 

69 

66 

66 

73 

63 

46 

51 

59 

67 

62 

46 

52 

49 

53 

67 

61  .0 

HIN 

55 

43 

41 

45 

52 

42 

25 

25 

32 

24 

24 

25 

32 

42 

39 

38 

46 

36 

34 

35 

28 

25 

25 

33 

54 

23 

21 

21 

29 

36 

49 

34  .9 

BREMTON  3  SSE 

MBX 

68 

63 

74 

77 

80 

73 

48 

62 

60 

48 

54 

62 

66 

66 

66 

70 

65 

66 

73 

66 

56 

SO 

60 

67 

6B 

SO 

48 

50 

52 

EB 

61 

62.5 

20 

38 

54 

38 

40 

47 

32 

30 

54 

26 

22 

26 

35 

46 

20 

17 

22 

27 

38 

47 

35 .5 

CBHOEN   J  NH 

MAX 

67 

60 

63 

73 

77 

70 

43 

42 

60 

SB 

41 

52 

58 

64 

62 

62 

71 

62 

65 

72 

56 

45 

59 

57 

64 

S3 

41 

50 

4  1 

47 

60 

57.9 

MIN 

52 

40 

40 

39 

39 

35 

23 

23 

33 

22 

22 

26 

28 

43 

41 

42 

44 

37 

38 

39 

26 

24 

30 

34 

34 

25 

24 

24 

25 

29 

45 

33.2 

CHBTOn  4  N 

MAX 

67 

65 

77 

73 

81 

77 

49 

65 

62 

44 

55 

61 

63 

65 

66 

71 

74 

69 

76 

70 

52 

51 

SB 

69 

68 

59 

52 

45 

45 

57 

56 

62.6 

HIN 

49 

40 

46 

57 

68 

36 

21 

30 

43 

21 

26 

48 

49 

47 

48 

47 

49 

41 

48 

28 

23 

30 

45 

46 

22 

21 

27 

33 

37 

46 

39.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  SIBTION  INDEX 
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DRILY  TEMPERRTURES 


STRT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 

CE 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CLRYTON 

(IflX 

68 

59 

64 

71 

73 

79 

45 

46 

60 

59 

43 

50 

53 

68 

70 

57 

66 

66 

62 

70 

65 

45 

48 

60 

63 

59 

4  3 

50 

49 

53 

60 

59 

.2 

(1IN 

53 

42 

43 

48 

54 

38 

21 

23 

31 

21 

24 

26 

32 

44 

48 

45 

48 

46 

40 

45 

27 

23 

25 

35 

41 

23 

25 

22 

25 

31 

43 

35 

.2 

ENTERPRISE  6  NNH 

MBX 

70 

58 

62 

74 

74 

80 

47 

46 

60 

57 

55 

53 

55 

66 

71 

66 

67 

60 

64 

71 

62 

46 

49 

57 

62 

62 

45 

51 

47 

50 

65 

59 

.7 

niN 

49 

45 

44 

48 

51 

39 

25 

25 

30 

24 

24 

2B 

34 

46 

46 

45 

49 

42 

42 

45 

29 

26 

26 

34 

51 

24 

25 

24 

28 

31 

48 

36 

.4 

EUFBULB  WILDLIFE  REF 

MBX 

68 

58 

73 

75 

62 

80 

45 

GO 

SB 

52 

52 

65 

59 

69 

68 

65 

63 

63 

72 

70 

64 

54 

60 

62 

62 

44 

53 

50 

S3 

56 

55 

61 

.7 

niN 

57 

4S 

39 

54 

55 

40 

24 

24 

40 

20 

26 

30 

42 

54 

45 

38 

51 

42 

34 

47 

26 

26 

38 

47 

44 

25 

23 

21 

20 

36 

45 

37 

.4 

EVERGREEN 

tlBX 

69 

57 

62 

75 

77 

80 

48 

46 

62 

60 

44 

54 

60 

65 

65 

65 

70 

63 

65 

74 

62 

47 

SO 

69 

65 

59 

45 

54 

4  7 

50 

63 

60 

.  1 

niN 

49 

41 

43 

43 

56 

39 

23 

25 

32 

22 

24 

24 

33 

45 

39 

40 

49 

34 

33 

37 

26 

21 

23 

34 

54 

20 

21 

24 

26 

35 

47 

34 

.3 

FRISCO  CITY 

MAX 

67 

61 

68 

76 

73 

80 

47 

51 

61 

50 

55 

59 

59 

65 

64 

64 

70 

69 

72 

73 

59 

44 

49 

6 1 

65 

55 

43 

53 

44 

60 

50 

60 

.5 

MIN 

50 

41 

45 

47 

58 

36 

23 

25 

33 

20 

24 

26 

32 

43 

45 

43 

45 

40 

42 

47 

29 

23 

26 

33 

49 

21 

23 

27 

30 

31 

41 

35 

.4 

CENEVfi  2 

KBX 

70 

64 

69 

75 

77 

8 1 

46 

61 

6 1 

45 

52 

58 

67 

70 

66 

67 

67 

65 

72 

63 

48 

48 

59 

64 

60 

52 

46 

56 

67 

61 

.9 

niN 

SO 

42 

40 

48 

63 

41 

26 

27 

31 

25 

25 

30 

33 

47 

44 

41 

4  1 

37 

33 

34 

29 

25 

30 

43 

54 

26 

24 

25 

26 

32 

49 

36 

.2 

GILBERIOWN 

MBX 

69 

63 

75 

74 

79 

80 

45 

64 

59 

42 

53 

59 

62 

64 

65 

71 

69 

65 

75 

69 

50 

48 

60 

66 

65 

50 

49 

44 

43 

54 

59 

61 

.0 

MIN 

43 

37 

42 

40 

44 

35 

23 

34 

41 

22 

22 

23 

39 

49 

51 

43 

57 

31 

33 

46 

26 

20 

29 

54 

37 

20 

20 

29 

27 

3B 

46 

35 

.5 

GREENVILLE 

MBX 

67 

6  1 

73 

75 

80 

59 

58 

42 

52 

58 

68 

65 

66 

7  1 

60 

64 

72 

60 

45 

49 

57 

63 

56 

42 

51 

45 

49 

57 

59 

.5 

MIN 

41 

38 

44 

57 

36 

22 

21 

32 

21 

22 

27 

26 

46 

39 

35 

52 

32 

31 

32 

25 

23 

24 

30 

54 

22 

22 

23 

22 

31 

46 

32 

.6 

HERDLBND 

MAX 

70 

60 

60 

74 

72 

80 

49 

44 

59 

61 

43 

51 

55 

65 

68 

65 

65 

63 

63 

70 

62 

48 

48 

58 

62 

62 

45 

52 

44 

52 

63 

59 

.  1 

MIN 

56 

46 

41 

46 

52 

4  1 

25 

26 

30 

23 

24 

29 

33 

46 

47 

44 

46 

43 

36 

40 

31 

25 

27 

37 

49 

25 

26 

24 

25 

35 

42 

36 

.2 

HIGHLBNO  HOME 

MBX 

7D 

58 

61 

73 

75 

80 

45 

43 

60 

58 

43 

53 

58 

69 

67 

68 

70 

59 

64 

72 

6 1 

45 

49 

56 

62 

57 

42 

5 1 

4  4 

52 

57 

SB 

.8 

(11N 

58 

41 

41 

54 

56 

36 

22 

22 

30 

20 

22 

27 

27 

42 

46 

44 

44 

36 

40 

42 

27 

22 

22 

32 

52 

22 

24 

23 

25 

25 

46 

34 

.5 

02BRK  6  NNM 

MBX 

67 

61 

72 

74 

80 

75 

46 

59 

56 

SO 

52 

54 

64 

69 

65 

66 

60 

63 

70 

68 

56 

48 

56 

5S 

62 

54 

52 

50 

50 

63 

70 

60 

.9 

MIN 

S4 

45 

46 

50 

61 

40 

24 

28 

49 

23 

25 

32 

43 

58 

48 

48 

51 

43 

44 

56 

29 

24 

32 

32 

54 

23 

27 

25 

27 

39 

47 

39 

.6 

PITISVIEW 

MBX 

67 

60 

60 

74 

70 

81 

49 

43 

60 

57 

45 

52 

54 

69 

70 

66 

68 

62 

70 

69 

47 

49 

58 

60 

62 

43 

52 

42 

53 

52 

SB 

.8 

MIN 

55 

40 

32 

47 

55 

39 

21 

20 

19 

17 

20 

44 

42 

35 

35 

26 

24 

23 

23 

49 

21 

18 

n 

16 

19 

41 

30 

.7 

THOnflSVlLLE 

MBX 

67 

63 

65 

75 

77 

79 

46 

46 

63 

53 

44 

56 

61 

63 

65 

65 

72 

64 

66 

69 

59 

44 

50 

58 

64 

53 

4  3 

50 

42 

46 

54 

58 

•  8 

MIN 

50 

39 

42 

56 

59 

34 

21 

21 

30 

20 

20 

25 

29 

46 

45 

44 

47 

35 

35 

43 

28 

22 

22 

36 

48 

21 

21 

24 

25 

34 

45 

34 

.4 

TROT 

MAX 

66 

61 

72 

74 

81 

71 

41 

60 

56 

43 

S3 

54 

67 

70 

67 

67 

59 

63 

70 

65 

50 

49 

67 

58 

62 

60 

52 

45 

51 

61 

53 

59 

.9 

MIN 

48 

42 

44 

53 

63 

35 

22 

30 

4  1 

21 

24 

32 

44 

5  1 

46 

45 

SO 

38 

40 

50 

26 

22 

3  1 

48 

38 

22 

25 

23 

28 

38 

45 

37 

.6 

HHBTLET 

MBX 

79 

80 

61 

74 

62 

55 

60 

7  1 

65 

67 

66 

67 

55 

50 

58 

65 

60 

52 

47 

59 

69 

■          ■  ■ 

MIN 

45 

49 

48 

53 

20 

27 

40 

21 

20 

24 

42 

53 

44 

39 

32 

31 

24 

19 

26 

45 

40 

19 

18 

24 

24 

37 

46 

33 

.7 

GULF  08 

Bflr  niNETTE  3  NNH 

MAX 

67 

66 

75 

77 

80 

73 

5  1 

63 

6  1 

46 

54 

60 

65 

68 

67 

69 

7 1 

67 

73 

65 

54 

51 

60 

66 

66 

50 

54 

46 

51 

65 

65 

62 

.9 

MIN 

50 

42 

48 

56 

59 

36 

23 

32 

43 

22 

23 

32 

47 

52 

46 

46 

56 

38 

44 

53 

25 

24 

32 

56 

50 

22 

23 

26 

32 

41 

47 

39 

.5 

CODEN 

MAX 

69 

64 

73 

75 

75 

70 

51 

67 

61 

49 

54 

60 

66 

65 

66 

66 

70 

69 

63 

55 

64 

62 

51 

50 

47 

54 

62 

61 

62 

.  I 

MIN 

49 

46 

46 

60 

68 

42 

25 

32 

48 

26 

27 

32 

SO 

54 

44 

SO 

47 

48 

54 

30 

25 

50 

24 

23 

26 

42 

52 

51 

41 

.9 

DAUPHIN  ISLRND  2 

MAX 

71 

71 

67 

73 

73 

75 

54 

59 

66 

63 

45 

52 

56 

65 

67 

62 

63 

69 

70 

70 

62 

47 

52 

59 

63 

67 

45 

50 

55 

65 

65 

62 

.0 

MIN 

53 

52 

55 

54 

67 

47 

34 

35 

58 

32 

32 

35 

45 

53 

50 

50 

50 

50 

54 

54 

41 

35 

42 

52 

55 

35 

35 

37 

37 

54 

50 

46 

.5 

FBIRHOPE  2  NE 

MBX 

69 

58 

64 

74 

75 

74 

50 

50 

65 

63 

47 

55 

50 

67 

65 

65 

68 

73 

65 

70 

63 

45 

48 

61 

66 

60 

42 

51 

47 

63 

64 

60 

.9 

MIN 

52 

45 

45 

60 

64 

44 

26 

26 

37 

26 

27 

33 

36 

52 

46 

45 

55 

46 

47 

56 

37 

28 

32 

47 

52 

26 

26 

24 

31 

43 

49 

40 

.7 

MOBILE  WSO  BP 

MAX 

62 

65 

73 

75 

79 

56 

51 

62 

60 

46 

54 

60 

64 

66 

67 

67 

70 

67 

72 

61 

46 

50 

61 

65 

63 

47 

54 

45 

54 

66 

63 

61 

.0 

MIN 

49 

46 

50 

62 

56 

32 

26 

34 

34 

26 

26 

34 

51 

52 

44 

53 

49 

39 

49 

40 

30 

26 

35 

56 

36 

27 

25 

28 

40 

53 

51 

40 

.6 

ROBERTSDBLE 

MBX 

70 

59 

66 

74 

77 

74 

52 

52 

59 

63 

49 

56 

61 

68 

67 

69 

66 

74 

67 

73 

62 

41 

50 

63 

67 

62 

48 

53 

48 

64 

66 

62 

.3 

MIN 

53 

46 

46 

51 

60 

47 

27 

26 

36 

27 

27 

27 

37 

52 

44 

45 

55 

42 

40 

42 

34 

26 

27 

36 

55 

28 

24 

24 

31 

43 

50 

39 

.0 
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DAILY   SOIL  TEMPERATURES 


DECEMBER  1977 


BUBURN  BGRONOMY  FBRM 


BREHTON  3  ENE 


iHORSBr  EXP  SIBTION 


HINFIELO  2  SW 


I  IN  I 


DAT  OF  nONTH 


9      10      11      \2      13      14      15      16      17      18      19  21      ?2     23     2'     25     26     27     28     29     30  31 


61 
43 


SO 
<0 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  5TRTI0N  INDEX 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


DAY   OF  MONTH 

STPTION 

2  (t  0 

I 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

1 0 

1 2 

1  3 

1  4 

1 5 

1 6 

1  7 

1 8 

I  g 

20 

2  1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

3  1 

NORTHERN  VftLLEY  01 

MUNTSVtLLE   HSO  flP 

EVAP 

.11 

-OS 

.02 

.02 

.25 

.12 

.02 

.  l( 

.  1 ' 

.  1 ; 

■  1 : 

- 

.13 

- 

.07 

.14 

HIND 

148 

19 

54 

74 

1B4 

222 

1  10 

128 

175 

ue 

45 

46 

69 

9t 

59 

55 

1  32 

66 

38 

137 

112 

53 

125 

93 

140 

87 

74 

33 

36 

97 

19 

2842 

MAX 

62 

56 

5E 

6; 

6; 

54 

SO 

6( 

61 

5E 

54 

55 

57 

56 

46 

56 

55 

H  I N 

48 

3E 

^2 

54 

54 

32 

51 

48 

39 

45 

40 

39 

4  1 

35 

46 

35 

■       ■  ■ 

PIEOHONT  PLflTEflU  05 

AUBURN  nCRONOriY  FARM 

EVAP 

-01 

.07 

•  04 

.08 

-08 

. 

_ 

_ 

.06 

.04 

.06 

■  08 

.10 

.15 

WIND 

78 

36 

IS 

61 

92 

118 

110 

37 

57 

104 

61 

45 

52 

63 

29 

16 

57 

56 

38 

57 

67 

86 

30 

58 

86 

76 

37 

70 

16 

63 

45 

1920 

MAX 

63 

59 

56 

64 

66 

74 

46 

40 

47 

52 

4  1 

4t 

45 

58 

69 

65 

63 

55 

58 

6t 

66 

44 

45 

47 

54 

S9 

4  1 

46 

4  I 

40 

44 

53.2 

MIN 

54 

43 

39 

39 

54 

3B 

29 

29 

33 

32 

32 

32 

34 

4: 

47 

44 

44 

44 

39 

39 

36 

32 

33 

35 

46 

33 

33 

32 

32 

34 

4G 

37.9 

fIflRT  I N  DAM 

E  VRP 

•  08 

-OS 

.05 

■  0^ 

.  1  ': 

.  IC 

.06 

.  IC 

■  0: 

.  1  * 

■  1( 

* 

.04 

.05 

-04 

.05 

.06 

.0" 

-Of 

-0' 

.05 

■  0' 

.0^ 

- 1 ; 

.07 

•  Of 

.06 

.0! 

2  .200 

W I  NO 

1  6 

1  3 

42 

5C 

5C 

52 

1 1 

55 

4: 

6C 

5( 

B( 

54 

18 

23 

28 

29 

13 

36 

3: 

IS 

1  5 

51 

55 

66 

2  1 

56 

1 E 

2  1 

3C 

20 

I  1  36 

m        •  m 

PRAIRIE  06 

OEMOPOL IS  LOCK  AND  QAM 

EVAP 

.21 

.05 

.06 

.09 

.IB 

.10 

.01 

.0; 

.Of 

-08 

.07 

.08 

.10 

.07 

.10 

NINO 

lOI 

60 

29 

73 

129 

143 

155 

46 

103 

134 

73 

29 

59 

6 1 

1  2 

1  0 

7  I 

57 

40 

70 

100 

101 

32 

67 

109 

123 

54 

85 

n 

72 

31 

2246 

MAX 

69 

77 

67 

69 

72 

72 

47 

57 

54 

59 

61 

65 

67 

62 

6C 

64 

54 

5( 

55 

5: 

47 

M  I N 

S3 

44 

44 

48 

5E 

4  I 

34 

36 

32 

45 

S( 

46 

46 

4] 

40 

40 

43 

46 

50 

33 

38 

- 

COASTAL  PLAIN  07 

HEADLfiNO 

EVAP 

.01 

.06 

.03 

.04 

.17 

.2£ 

.01 

.05 

.09 

- 

- 

- 

.03 

•  0' 

.0: 

.04 

.0^ 

.24 

.01 

.03 

.10 

- 

.08 

.04 

- 

.06 

- 

.06 

.04 

.0; 

.01 

2.02B 

MAX 

71 

53 

56 

6' 

7C 

5S 

42 

5E 

54 

4  1 

4; 

48 

60 

66 

64 

6; 

61 

58 

61 

55 

50 

4; 

5: 

57 

62 

42 

46 

4; 

56 

56 . 1 

M I N 

56 

53 

44 

4' 

52 

45 

31 

30 

35 

3  I 

3  I 

32 

34 

44 

51 

SO 

SO 

41 

4  1 

4  1 

35 

31 

32 

34 

46 

33 

31 

33 

32 

33 

44 

39.4 

GULF  08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.03 

.02 

.01 

.01 

.13 

HI  NO 

40 

t  1 

5 

12 

39 

83 

66 

I  3 

9 

78 

19 

15 

17 

18 

13 

8 

10 

33 

17 

27 

60 

53 

14 

I 

30 

27 

1  1 

12 

6 

29 

20 

796 

MAX 

65 

59 

58 

69 

7] 

75 

50 

41 

54 

MIN 

54 

47 

47 

58 

58 

44 

34 

34 

41 

SEE 
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SNOWFALL   AND  SNOW  ON  GROUND 


STATION 


NORTHERN  VBLLEr  01 
HUNTSVILLE  HSO  RP 

nOULTON  2 

HUSCLE  SHOBLS  Fnn  flP 
RUSSELLVILLE  2 


BPPBLBCHIBN 
MOUNIfllNS  02 

BIRMINCHBH  HSO  BP 


GUNTERSVILLE 
SfllNT  BERNARD 
VBLLEr  HEflO 

■       •  • 

UPPER  PLBINS  03 

CENTREVILLE  HSnO 
HBMILION  3  S 
TUSCBLOOSB  FBB  BP 
VERNON  2  N 

EASTERN  VALLEr  04 
BNNISTON  FBB  BP 

CENTRE  4  SW 

PIEDMONT  PLBTEBU  05 
BUBURN  BGRONOHY  FBRn 

LRFBTETTE 

PRBIRIE  06 
GREENSBORO 

LIVINGSTON  2  SH 

MDNTCOMERY  HSO  BP 

SELUA 


SNOHFBLL 
SN  ON  GND 
HTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNdI 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFBLL 
SN  ON  GND 


SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOWFBLL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFBLL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 
HTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


nLABBnn 
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30 
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1  1 


STRTION  INDEX 


STnTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRHlNflGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP . 

PRECIP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

ABBEVILLE    1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

I  7 

465 

7fl 

C 

JUMN    D  KlLnDUKU 

ROD  I  SON 

0063 

03 

W I NSTON 

2 

34 

I  3 

87 

1  1 

795 

c 

DDnc    Dm  MCD  pnnccv 
rKUr    rHLncK  LrUUotT 

RLBERTR 

0140 

07 

WILCOX 

1 

32 

1  4 

87 

25 

1  75 

7R 

c 

olUNtT    J    nHKUT  JK 

RLEXflNDER  CITY 

0160 

05 

TRLLRPOOSR 

1  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7A 

7R 

H 

HcNKY    U  UtNnHn 

RL  ICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

08 

88 

1  0 

1  35 

7A 

7R 

H 

W  MORRIS  TRYLOR 

RNDRLUSIR   I  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

242 

8A 

Bfl 

H 

SEWAGE  DISPOSRL  PLANT 

RNNISTON  FAR  flP 

0272 

04 

CRLHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

61  1 

MID 

MID 

H 

FAR 

HRLEY  3  5 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

1  3 

500 

7R 

MDC    nnon    d  nnv/ic 
nKb    UuKH    K  UHVIo 

RSHLRND  2  SSE 

0369 

05 

CLAY 

1  1 

33 

I  5 

85 

50 

1091 

6A 

6A 

c 

H 

L  UWt  L  L    on  1  1  H 

RTHENS  2 

0395 

0  1 

L  I  MESTONE 

1  2 

34 

48 

85 

59 

720 

9A 

9R 

H 

Dnnir\    CTriTinKi    ii  iwm 
KHUiU   blHIlUiN  WJnW 

RTMORE 

0407 

07 

ESCRMB I  A 

8 

3  1 

0  1 

87 

30 

294 

9A 

9A 

c 

H 

KHUIU    olHliUN  WHln 

RUBURN  RGRONOMY  FRRM 

0430 

05 

LEE 

1  1 

32 

36 

85 

30 

652 

8A 

8A 

8A 

GH 

NH 1 L    WtHlntK  oLKVlLt 

RUTRUGRVILLE  3  N 

0440 

03 

RUT AUCA 

1 

32 

28 

85 

4  1 

200 

6A 

JHntb   □  NtlljnbUKb 

BRNKHERO  LOCK  RND  DRM 

0505 

03 

TUSCRLOOSR 

2 

33 

27 

87 

2  I 

280 

7A 

7A 

H 

U   b   LUKTb   Ur  tNLflNtcKb 

BRY  MINETTE  3  NNW 

D583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

55 

87 

47 

278 

7A 

7fl 

H 

WILL IRM  E  MILLER  JR 

BERTRICE   1  E 

0515 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7fl 

7A 

MARY   L  BAYLES 

BELLE  MINfl  2  N 

0555 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

7A 

7R 

H 

rillOllDKI      llhl  1  t/CDC  I  TV 

HUbUKN  UNivtKbllY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

c 

VUNULLL    b 1 UUGH 

BESSEMER  3  WSW 

0764 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

24 

87 

00 

445 

MID 

M  I  D 

H 

vHLLtY   LKK   W-IKIMI    rL 1 

BIRMINGHRM  kSO  RP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

M  I  D 

M  I  0 

c 

HJ 

NAIL    WLHIHLK  btKVlLt 

BORZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

1  3 

86 

1  0 

1070 

7R 

c 

KOBtK 1    L  WHttLLb 

BRRNTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

3  1 

35 

86 

1  5 

274 

8A 

8R 

H 

K   t  HtNUtKbuN 

BREWTON  3  ENE 

1080 

07 

ESC AMB  I  A 

5 

3  1 

07 

87 

02 

1  60 

7A 

7R 

G 

AUBURN  UNIVERSITY 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

ESC AMB I  A 

6 

3  1 

04 

87 

03 

85 

6P 

7R 

H 

MRS  CLARA   T  PEAVY 

BROOKWOOD 

1143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

1  5 

87 

I  7 

606 

7fl 

JOE   K  STYRON 

BRUNDIOGE 

1  178 

07 

PIKE 

5 

3  1 

43 

85 

49 

5  1  0 

7fl 

GEORGE  L  HICKS 

CRLERR  2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

47 

540 

5P 

5P 

H 

F AYE   G  FAUST 

CRMDEN  3  t^W 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

1  9 

235 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CRRBON  HILL 

1  377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7A 

MRS  ANNA  MRE  GARRISON 

CENTRE  4  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

07 

85 

44 

6  1  7 

7A 

7A 

H 

DON  R  WATSON 

CENTREVILLE  WSMO 

1525 

03 

B  I BB 

3 

32 

54 

87 

15 

456 

7R 

7A 

H 

WEA  SERV  MET  OBS 

CHRTOM  4  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

1  3 

31 

32 

88 

1  5 

285 

5P 

5P 

H 

ALABRMR  FORESTRY  COMM 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86 

20 

4  1  8 

5P 

5P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

CLR I  BORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

3  1 

32 

87 

31 

1  83 

7A 

TOLL  1 E   L  HASKEW 

CLANTON 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32 

5  1 

86 

38 

580 

7A 

7A 

H 

MARION  W  EASTERLING 

CLAYTON 

1  725 

07 

BARBOUR 

5 

3  1 

53 

85 

28 

596 

8A 

8A 

H 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

CODEN 

1803 

08 

MOB  I  LE 

9 

30 

23 

88 

I  4 

12 

7A 

7A 

H 

LEWIS  M  OEGEER 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

DE  NE  VH 

5 

3  1 

1  1 

85 

56 

250 

7A 

HENRY   F  KELLY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

51 

470 

c 

JAMES  E  EDISON 

COLL  I NSV I LLE 

1849 

02 

DE  KALB 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

5P 

R  0  HEARD 

CORDOVA  2  ENE 

1940 

03 

WALKER 

2 

33 

45 

87 

09 

320 

7A 

EDWARD  A  BARTON 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7A 

HUGH  S  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

I  3 

32 

26 

88 

23 

215 

7A 

REUBEN  P  HARRIS 

DADEV I LLE 

2119 

05 

TRLLRPOOSR 

1  I 

32 

49 

85 

45 

530 

7A 

WILLIAM  L  BARTLETT 

DRDEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

RUFUS  P  PLESS 

DAUPHIN    ISLAND  2 

2  1  72 

08 

MOBILE 

9 

30 

1  5 

88 

05 

8 

8A 

8A 

c 

H 

DAUPHIN   ISLAND  SEA  LAB 

DAYTON   I  N 

2188 

06 

MARENGO 

13 

32 

22 

87 

39 

230 

7A 

7A 

H 

R  N  HEREFORD 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

1  1 

33 

25 

85 

42 

1030 

7A 

INACTIVE  3/31/77 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DRM 

2245 

06 

MARENGO 

1  3 

32 

31 

87 

50 

100 

6A 

6A 

6A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

24 

275 

c 

M  H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

09 

87 

25 

810 

7A 

7fl 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7A 

ARTHUR  C  BRUNSON 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

1  3 

33 

1  5 

87 

48 

252 

7A 

MRS  HELEN  E  FAIR 

ENTERPRISE  5  NNW 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

23 

85 

54 

469 

7A 

7A 

c 

H 

JERRY   R  MRRT I N 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

Bfl 

8A 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

27 

86 

56 

290 

7R 

7A 

H 

GEORGE  E  WINDHAM 

FAIRHOPE  2  NE 

28  1  3 

08 

BALDW  I  N 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

7R 

7A 

7A 

H 

AUBURN  UNIV  EXP  STA 

FALKVILLE    1  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7A 

H 

JOHN  M  DUNAWAY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

1  3 

33 

4  I 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

GORMAN   J  BLACK 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KRLB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

7A 

c 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

27 

87 

23 

400 

7A 

7A 

H 

W  C  MAJGkS 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

3154 

04 

E  TOWRH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

5A 

6R 

H 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

GA I NESV  I  LL  E 

3160 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

49 

88 

09 

130 

7A 

7fl 

H 

MACK  C  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8A 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 

GENEVA  2 

3251 

07 

GENEVA 

5 

31 

03 

85 

53 

145 

7A 

7A 

ROBERT  C  REYNOLDS 

utUKb  I  HINNH 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7A 

1    L  nHbUN 

GILBERTOWN 

3308 

07 

CHOCTAW 

1  3 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

ALTON  G  LAND 

GORGRS 

3430 

03 

WALKER 

2 

33 

39 

87 

12 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

GREENSBORO 

351  1 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

35 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE  J  ARRINGTON 

SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
12 


SinilON  INDEX 


PLflBflMfl 

DECEMBER  1977 


STRT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
z 
a 
o 

LATITUDE 

LU 

a 

O 

z 
o 
_J 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

Q. 
T. 

PRECIP. 

EVRP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES) 

O  D  C  C  Kl  \/  T  1    1  C 

uKt  t  N V  I L L  t 

3519 

u  / 

BUTLER 

g 

Q  1 
3  1 

bU 

O  D 

C  9  c 

b^  b 

7R 

/  H 

r 

L 

H 

M  I  CHRFI    1    F  I  Nni  FY 

UUN 1 tKbv I LLt 

3573 

n  o 
uc 

MARSHALL 

1  2 

9  n 

0  K 
0  D 

1  Q 

c;  T  Q 
b  'b 

A  P 

A  P 

H 

RRnin  STATinN  uir.sv 

r'llMTCDC^/Il   1    C  TWO 

OUN 1 t Kb V 1 L L t    1 VH 

"3  C  1  Q 
Jb  fO 

n  o 

MARSHALL 

1  2 

cc 

Q  C 

1 1 
I  / 

c  n  c 
b  Ub 

r 

L 

TVfi-765 

nHLtTvlLLt    J  Nt 

"3  o  n 
Jd^U 

U  J 

WINSTON 

2 

1  D 

n  1 

"3  C 

Jb 

Q  c:  n 

y  bu 

br 

C  P 

br 

L 

H 

1  I  M    IaIPI  KF  R 

UQMII    THM     "3  C 

nHnlLlUN    J  o 

Jb  *♦  b 

U  J 

MARION 

1  3 

n  c 
U  b 

Q  n 
o  / 

Q  Q 

by 

A  '3C 

4  Ob 

/  H 

/  H 

C 

H 

EDDIE  L  PEARCE 

HPNCEVILLE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

C 

JAMES  E  MC  CRAVY 

HFIYNEVILLE 

3748 

06 

1  nWNHF  S 

t_     ri  1 1  LJ  i_  <^ 

1 

32 

1  1 

86 

35 

170 

OH 

8A 

H 

n  I  X  1  F   S   MOflRF R 

u  c    n  1  n  M  n 
Ht HUL  HNU 

3761 

07 

HENRY 

5 

3  1 

c  1 

85 

20 

370 

/  H 

7  fl 

7  P 

jH 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFL  I  N 

3775 

05 

ri  FRIIRNF 

1  1 

3  3 

85 

36 

850 

Q  Q 
b  H 

8fl 

H 

CITY   flF    HFFI  IN 

nlLinLnNU  nUnt 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

3  1 

57 

86 

1  9 

594 

/  H 

7fl 

H 

CHARLES  R  PORTER 

n I bn 1 UWt  K 

3842 

05 

ri  FRIIRNF 

1  1 

3  3 

32 

85 

2  4 

1175 

7  H 

RRLON  L  OTTS 

u  n  n  r*  c  c 

3899 

0  1 

FRANKL  I  N 

1  3 

34 

20 

87 

56 

840 

7  R 

MARY  N  AVERY 

MUNIbVlLLt    WbU  Hr 

4  064 

0  1 

MAD  I  SON 

1  2 

3  4 

39 

86 

4  6 

624 

n  I  U 

M  I  D 

M  I  C 

c 

H  J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

1 Q  f~  u  c  n  M 
JHL,  n  buN 

4  193 

07 

CLARKE 

1  3 

3  1 

jU 

0 1 
0  / 

b  4 

220 

8fl 

C 

AM  I FD   PRPFR    I  NT 

nLi_ll_L/     1    III  lilt. 

JHLKbUNvlLLt 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

4  9 

85 

4  7 

690 

7  R 

c 

MRRY  LOU  WILKERSON 

JASPER   4  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7  H 

7R 

H 

JAMES  A  BRITAIN 

JORDAN  DflM 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6fl 

Al  ARAMA   PnWFR  m 

K 1  No  1  UN 

4  4  31 

07 

COFFEE 

1  0 

3  1 

1  4 

86 

1  1 

270 

7  A 

FRFn  w  wnnn 

1    l»  t_  U      n     rN  w  U  U 

L  Hr  H  T  t  1  It 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

8  30 

C  P 

br 

5P 

H 

MISS  MRYMIE  LRNDRUM 

LHY  UHn 

4603 

0  3 

TH 1 1  TON 

7 

32 

58 

86 

3  1 

420 

6  A 

RLRBRMR  POWER  CO 

LEEDS 

4619 

02 

IFFFFRSON 

3 

33 

33 

85 

33 

536 

7  A 

MRS  MRRY   K  LEE 

1    C  C  C  D  1  1  D 

L ttbDUKb 

4627 

04 

rHFROKFF 

7 

34 

I  1 

85 

46 

589 

7  A 

RIIFIIS    M   SFUIFI  1 

L I  V 1 NGb  i  UN   Z  bW 

4798 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

35 

88 

1  2 

I  60 

7H 

7R 

H 

R   R   UI  I  1  M  PMSHN  IR 
o    D    riiULiniijuiN  or\ 

LOUISVILLE 

4  884 

07 

RARRnilR 

U  11  f\  LJ  U  U  1  \ 

5 

3  1 

4  7 

85 

3  3 

480 

8  A 

iriHN   R  pRn 

\j  U  ri  IN    \j    n  r\  i_* 

nHK 1  UN   b  Nt 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

1 6 

1  7  3 

7  A 

c 

MARION  FISH  HATCHERY 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

13 

200 

7h 

7A 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

5140 

05 

ELMORE 

[  I 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

RI  ARAMA   PnwFR  m 

MATHEWS   I  S 

5 1  72 

05 

MflNTnriMFRY 

\  \ 

32 

1  5 

86 

00 

1  95 

7  A 

UI  n  {Rill  I  niii  PRfi 

MEL  V  I  N 

5354 

07 

CHOC  T fiW 

I  3 

3  1 

55 

88 

27 

350 

7  A 

FRNIFST    H   1  PNFl 

l_l\tNl_^JI      II  LMIIU 

M 1 UWHT 

5397 

06 

Rill  1  nr  K 

U  U  L~  l_      1^  1  \ 

4 

32 

04 

85 

3  1 

4  90 

c 

ALFRED  S  flORMS 

M 1 L5TEHD 

54  39 

06 

Mfir  DM 
1  1  n  u  u  IN 

J  ] 

32 

27 

85 

54 

20  1 

8R 

IPMF  ^    0    MF     I  NN  I  S 

tJrlllLsJ     n     111^  ilNINlU 

M I NTER  3  NW 

5449 

06 

DPI  1  RS 

u  n  i_  L  n  o 

[ 

32 

06 

87 

02 

370 

7  R 

7  A 

H 

HFNRY     1  YPTF<^ 

lll_tNI\l       \J  iniLO 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

r H  I!  TON 

7 

32 

48 

85 

27 

350 

6A 

Al  ARAMA   PnWFR  m 

MOBILE   W50  Hr 

5478 

08 

MOB  I L E 

9 

30 

4  1 

88 

1  5 

2 1  1 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H  J 

NATI     WFATHFR  SFRVIfF 

iNnii_     ni_niiil_i\  'Jl_'\Tlk_L 

MONTEVALLO 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7  A 

MURICE  P  JETER  JR 

MONTGOMERY  WSO  OP 

R 

5550 

05 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86 

24 

221 

M  I  0 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

MOULTON  2 

5635 

01 

1  fiUlRF  NT  F 

1  2 

34 

29 

87 

18 

645 

6P 

6P 

H 

inHN    N    KFt  1  F  Y 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

5749 

0  1 

rni  RFRT 

U  U  L  D  C  i\  1 

1  2 

34 

4  5 

87 

37 

540 

M  I  D 

M  I D 

H 

FAA 

NEW  MARKET  2 

5867 

0  1 

1  2 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

INACTIVF  '^/31/77 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

3  1 

20 

85 

37 

260 

7  A 

FHARI  FS  R  RRATKINS 

ONEONTA 

6121 

02 

RI  ni 1 N  T 

D  L  U  U  IN  ' 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7P 

7R 

H 

1  FINN  I  F    R    NiflRR  I  9 

OPELIKP 

6129 

05 

LEE 

\  I 

32 

38 

85 

23 

750 

8fi 

8R 

H 

ROD  I  n    STPTtflN    UI  IHfl 

OZARK  6  NNW 

52  1  8 

07 

DRL  E 

5 

3  1 

3 1 

85 

4  1 

470 

5P 

5P 

H 

PHPRl  F"^    H    rPRRfll  1 
i„i!ni\i_i_ij    II  k^pii\i\ui-L 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

IPr  K  SPIN 

1  2 

34 

42 

86 

20 

5  35 

c 

T  Vfl- 69 

PRLMERDALE  2  W 

6245 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

46 

85 

40 

798 

7R 

GEORGE   T  POSEY 

PERRYVILLE 

5362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

7fi 

MRS  EVELYN  M  FULLER 

PETERMAN 

6370 

07 

MfiNRnF 

1  1  U  IN  i\  U  L 

31 

35 

87 

15 

195 

c 

MRS    MINTQ  FFiniNS 

lltAO     111  IN  in  LUUilNO 

PICKENSVILLE  2 

64  18 

03 

P  I  r KFNS 
r  1  u  r\  L.  IN  o 

I  3 

33 

1  4 

88 

I  7 

1  80 

7A 

RFS   FNPt   flF-llS    rnRP  FNPr 
lAL-O    LiNU    ur     uo    uur\r  linij 

PINE  APPLE 

64  36 

07 

ui  T 1  r  n  y 

ri  i  L  L  U  A 

3 1 

53 

8" 

00 

230 

7A 

MRS    FVQ    R  RQY 
lirxO    L-Vn    r\  r\rii 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MnMTP.nMFRY 

IIUIN  1  LTU'iLix  1 

32 

04 

86 

04 

506 

7R 

MRS    FNQ    P  PQllI 
lino     LINn     L  rrlUL 

PITTSVIEW 

6501 

07 

r\  u  o  o  u  ^  L 

4 

32 

1  1 

85 

1  0 

380 

7fi 

7A 

GH 

FRPNK  TllRNFR 

PLANTERSVlLLt  2  SSE 

6508 

03 

Ql  1  T  Qll  r.Q 

32 

37 

86 

54 

230 

7  A 

IQMFS    F    F  I  SPHFR 

PRATTVILLE 

6640 

03 

Ql  1  T  Ql  IP.P 

n  U  1  n  U  L7  ri 

[ 

32 

29 

86 

29 

295 

8fl 

8A 

PI  nSFfl 

RED  BAY 

6805 

0  1 

F  RQNK 1  IN 
F  r\  n  IN  1  \  L_  1  IN 

1  2 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

RPnin    STQTIflNJ  UlRMP, 

REFORM  2  E 

6847 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

87 

59 

271 

7A 

RAIFORD  C  MC  COOL 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

21 

86 

32 

190 

7A 

INACTIVE  11/29/77 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

L  U  V  1  IN      1  U  'N 

g 

3  1 

22 

86 

3  1 

1  90 

c 

Al  RRRMR   Fl  FFTRIC  mOP 

ROBERTSDALE 

6988 

08 

RPi  nui  T  N 

D  n  L  U  I'l  1  IN 

g 

30 

34 

87 

44 

155 

6fi 

6A 

H 

iriHN   K   1  flSS  I  T  T  F  R 

ROCKFORO  2  NNW 

7020 

05 

C  OOSP 

7 

32 

54 

85 

1  4 

670 

7fl 

7A 

H 

PHQRt  FS    UI    MP  FWFN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

PQMnni  ph 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

5fi 

6R 

H 

iriHN    T    RP  I  1  F  Y 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

F PQKIK 1   I  N 
r  n  rllN n  L  1  In 

1  2 

34 

31 

87 

44 

880 

7fl 

7A 

H 

RQflin    STQTTnw  UiUIUiR 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

rill  1  M  QN 
L  U  L  L  1  1  n  IN 

2 

34 

10 

86 

49 

800 

7A 

MID 

H 

ST  RFRNQpn  rni  l  FPF 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

7207 

02 

nr    KQl  R 
U  L    n  n  L  D 

1  9 

34 

17 

85 

58 

1  195 

7R 

7A 

H 

SQNfl    MTM  SllRSTQTinN 

OniNU     III  IN     OUDOlnl  iUIN 

SRYRE 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

43 

86 

58 

304 

7A 

MIRAM  W  PRIDMORE 

SCOTTSBORO 

7304 

02 

JACKSON 

12 

34 

4  1 

86 

03 

615 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WCRI 

SELMA 

7366 

06 

DAI  1  AS 

U  •1 1_  l_  11 

1 

32 

25 

87 

00 

147 

5P 

7A 

H 

ROBERT  J  CHANDLER 

SUTTLE 

7953 

06 

PERRY 

3 

32 

32 

87 

1  1 

145 

7A 

J  F  SUTTLE  JR 

TALLADEGA 

8024 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

26 

85 

05 

555 

7A 

7A 

H 

JOE  WOODARD 

THOMASVILLE 

8178 

07 

CLARKE 

I  3 

31 

55 

87 

44 

405 

7A 

7A 

c 

H 

LEROY  GATES 

SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


RLRBOMR 

DECEMBER  1977 


STnTION 


COUNTY 


OBSERVRT ION 
TIME  RND 
TRBLES 


OBSERVER 


THORSBY  EXP  STRTION 

THURLOW  DRM 

TONEY 

TROY 

TUSCRLOOSfl  FRR  flP 
TUSCRLOOSR  OLIVER  DRM 
UNION  SPRINGS  4  S 
UNIONTOWN 
VRLLEY  HERD 
VERNON  2  N 

WRDLEY 

WRLLRCE  2  E 

WRLNUT  GROVE 

WRRRIOR  6  W 

WARRIOR  LOCK  RND  DRM 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKR 

WHRTLEY 

WINFIELD  2  SW 

CLOSED  STRTIONS 

PRRTTVILLE 


8209 
8215 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 

8605 
8637 
8648 
8670 
8673 
8809 
8859 
8867 
8998 


8640 


03 


CHILTON 
ELMORE 
MflOISON 
PIKE 

TUSCRLOOSfl 

TUSCRLOOSfl 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KRLB 

LRMRR 

RRNDOLPH 

ESCRMB I fl 

ETOWRH 

JEFFERSON 

GREENE 

BIBB 

ELMORE 

CLRRKE 

FRYETTE 


RUTflUGfl 


32  53 

32  32 
34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  27 

34  34 

33  48 

33  07 

31  12 

34  04 
33  49 

32  47 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


32  29 


86  42 
85  54 
85  44 

85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 


87 
86 


86  57 

87  50 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


86  29 


680 
288 
750 
580 
169 
152 
460 
265 
1040 
265 

640 
205 
850 
630 
1  10 
500 
190 
170 
468 


295 


6P 


6P 
MID 
7fl 
7R 

7fl 
7H 


8R 


6P 

6R 

6fl 
MID 
7R 
7fl 
7R 
7R 
7R 

5R 
7R 
7R 
7R 
6R 
7R 
8R 
7R 
7R 


8R 


CG 

C 
C 


AUBURN  UNIVERSITY 
RLRBRMR  POWER  CO 
TVR-506 

THOMRS  J  DILLRRD 
FAR 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

JERRY  COPE 

MRS  J  C  JACKSON 

C  4  H  LUMBER  COMPANY 

JOEL  CAMP 

RLABRMR  POWER  CO 
MRS  ESSIE  M  CHRVERS 
WRLTER  PARKER 
GILBERT  C  YRRBROUGH 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ORR  L  PRPP 
REBECCR  W  STRNLEY 
MRS  VRLMR  G  COLEMRN 
ROBERT  R  MOORE  JR 


CLOSED  9/30/77 


SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 

1  4 


LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 

Precipitalion 

No.  ol  Day 

Snow  steel 

No.  ol  Ddy» 

'J 

MLn. 

■3 

a 

■S  T3 

i% 

Q  8 

s  S 

1 

=  1 

•a 
<s 

»  5 
►  3 

<s 

> 
< 

|z 

11 
q£ 

• 

Q 

Lowest 

t 

■A 

~J 

'si 

•li 

H 

6 

I 

a 

1 

1 

S 

1 

•     •  • 

JULY  1977 

RED  BAY 

»3.5M 

71. IM 

82. 3M 

0 

0 

0 

0 

1.80 

.70 

22 

.0 

0 

9 

2 

0 

*       •  • 

VERNON  2  N 

91,9 

66.2 

79.1 

96 

25* 

99 

19 

0 

24 

0 

0 

0 

1.06 

.64 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

•       •  • 

OCTOBER  19T7 

F4IRH0PE  2  NE 

75.8 

S*.3 

65.1 

-  3.9 

90 

1 

*0 

15 

86 

1 

0 

0 

0 

4.13 

1.09 

.87 

26 

.0 

0 

6 

9 

• 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


HAY 

SUTTLE 


JUNE 
METUMPKA 


JUL*  iin 
MEIVIN 

PICKENSVILLE  2 
RED  BIV 


AUGUST 


OCTOBER  1977 
FAIBHOPE  2  NE 


Day  of  Month 


6.99 

s'.os 

I'.SO 


10     11     12     13     14     IS     IB     17     18     19    20     21     22    23     24     2S     26  27 


.26  I.IS 


T         ,34  .04 


.00  .28 


.07     .91  1.J5 
.22 


29    30  31 


.67  I.IO 
1.05  .20 
.90  .10 


Sm  H«le[«nce  NolM  Following  Slatlon  lnd«x 
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LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Slation 

Day  oi  Monlh 

& 
* 

1  1 

2  1 

3 

« 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17  j 

18 

20 

21 

22  j 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Ar«> 

* 

•  • 

MAX 

MIN 

JUL* 

1977 

MAX 

MIN 

KED  BAY 

MAX 

MIN 

9? 
7J 

«• 

99 

9a 

70 

9a 

71 

loo 

71 

100 
7» 

101 
76 

100 
73 

86 

70 

89 
69 

92 
71 

96 
68 

101 
70 

99 
68 

90 
69 

99 
72 

9! 

71 

94 

73 

86 

79 

89 

74 

91 
69 

88 

72 

82 

72 

92 
68 

93t9 
71.1 

* 

•  • 

MAX 

Mm 

iUCUST 

1977 

MAX 
MIN 

VEKNON  2  N 

MAX 
MIN 

90 
6S 

90 
69 

92 
69 

«9 

67 

a6 

69 

92 

6a 

9» 
6» 

99 
67 

96 
66 

96 

70 

9* 

63 

U 
69 

93 
69 

93 
67 

99 
67 

93 
69 

99 
73 

88 

71 

87 

99 

89 

62 

92 
60 

89 
63 

93 
63 

94 

66 

96 
67 

89 

70 

91 
72 

91 
67 

91 
66 

92 
69 

99 
69 

91.9 
66.2 

• 

*  • 

MAX 
MIN 

OCTOBEH 

1977 

MAX 

Mm 

rAIRHOPE  2 

NE 

MAX 

MIN 

90 
7! 

17 

75 

aa 

it 

79 
90 

79 
90 

78 
99 

61 
99 

82 
99 

89 
68 

79 
90 

72 
90 

69 
9* 

66 
«2 

6« 
41 

68 
♦0 

7* 
♦9 

69 
♦  1 

69 
♦  1 

73 
♦  2 

60 
99 

74 
4S 

79 
90 

80 
96 

79 
99 

72 
64 

77 
61 

76 
59 

79 
54 

74 
99 

77 
99 

79 
63 

79,8 
94.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


SUtion 

0<  Monlh 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

ID 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

OCTOBER  1977 

FAIRHOPE  ?  NE 

EVtH 
NIND 
H<X 
MIN 

.17 

a 

98 
76 

.12 
22 
94 
76 

.14 
47 
92 
98 

.22 
38 
80 
92 

.14 

19 
80 
92 

.11 

10 
79 
56 

.16 
11 
87 
61 

.13 
8 

86 
60 

.20 
18 
91 
67 

•  18 
24 
82 
93 

.11 
19 
81 
91 

.08 
10 
64 
99 

.19 
60 
71 
44 

.14 
31 
69 
44 

.12 
17 
72 
46 

.13 
21 
78 
49 

.17 
27 
79 
48 

.14 
16 
71 
47 

.09 
17 
79 
49 

.11 
19 
84 
97 

.11 
7 
74 
92 

.11 
10 
81 
92 

.09 
11 
82 
99 

.07 
11 
79 
S9 

.06 
28 
70 
60 

.07 
9 
78 
61 

.12 
17 
81 
98 

.13 
19 
78 
96 

.07 
10 
74 
97 

.06 
9 
81 

61 

.10 
12 
82 
64 

3.90 
997 
79.6 
96.1 

CORRECTIONS 


DAILY  PRECIPITATION 


APPALACHIAN  MOUNTAINS  02      WARRIOR  6  U 


TOTAL,  MISSING.      AMOUNT  ON  22D-23D.  HISSING. 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  informat 
28801,  or  to  any  Wea 


ion  reirardine  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  S.C. 
i?her  i"Jlcl  Mlice  nea?  you!     AddiUonal^recipitation  Lta  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


nTMF»SIONAL  UNITS'  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  In  »F,  precipitation  and  evaporation  !■>  In^^he^  and  wind 
DIMENSIONAL  UNITS,     ^"^^^^  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F      In  "Supplemental  Data"  table 

?Jons  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


movemen 
dlrec 


.s;n,s;'.":"i™.",s"::3  r™K,;'!."»?".™;.i.';:;'i.."-  s™;-  s;;r"..:  ...  ...r. ...... .. .... ........... 


savi 
For 

"Evaporat 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  In  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan.  j       o      i  * 

*ATER  EOUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaining  measurementrar^  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 

Chesterfield  sandy  loam  Bare  0-2% 

Smithdale  fine  sandy  loam  Bare  ,ZZZ^ 

Dothan  sandy  loam 


Auburn  Agronomy  Farm 
Brewton  3  ENE 
Headland 
Marion  Junction 
Pi  ttsview 

Thornsby  Exp.  Static 
Winfield  2  SW 


Rare  Unknown 
Sumter  Clay  Bare  finSnown 

Izagara  fine  sandy  loam  Bare  o2% 


All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING; 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  the 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAHA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents ._  These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ALABAMA 
I»77 


NORTHEKN  VAILEV  01 

ATHENS  2 
SELLS  HINA  i  N 
FALKVILLF   1  E 
FLORFNCE 

HUNTSVILLE  MSO  AP 
HOULTON  2 

MUSCLE  Shoals  faa  ap 

NEW  MAPKET  2 
RED  BAY 

RUSSELLVILLE  2 
DIVISInN 


AL8EPTVILLE   2  SE 
BESSEMER  3  WSM 
BIRMINGHAM  HSO  AP 
GUNTERSVILLE 
QNEONTA 

SAINT  BERNARD 
SAND  HT  SUBSTA  AU 
SC0TTS8DR0 
VALLFV  HEAD 

DIVISION 


27.* 
29.8 
2B.7 


UPPER  PLAINS 


03 

AL  ICFVILLE 

BANKHEAO  LOCK  ANO  0AM 
CENTREVILLE  WSMO 
CLANTON 
DOUBLE  SPRINGS 

FAYETTE 

HALEWILLE   3  NE 
HAMILTON  3  S 
JASPFR  ♦  N 
PRATTVILLE 

THORSBY  EXP  STATKIN 
TUSCALOOSA  FAa  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON  2  N 
WINFIELO  2  S" 

DIVISION 


33.1HI 
32.2 
32. t 
28.1 


28.9 
27.6 
28.9 

35.6H[ 

34.3h1 
33.1  ! 
32.9MI 
29.SMI 
29.3  ; 

31.3 


EASTERN  VALLEV 


0« 


ANNISTON  FAA  AP 
CALERA  2  SU 
CENTRE  •  SW 
CHILOERSBURG  "TR  PLANT 
GADSDEN  STEAM  PLANT 

TALLADEGA 

DIVISION 

•       •  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  ?  SSE 
AUBURN  AGRONOHV  FARM 
CAMP  HILL   2  NW 
HEFLIN 

LAFAYETTF 
MARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCKFQRO  2  NNW 
ROCK  MILLS 

DIVISION 


32.2 
3*. 5 
29.6 
3*. 5 
Z9.7 

31.5 

32.0 


33.1 
29.6 


33.3mI 

31.8 

33.3mI 


06 


PRAIRIE 

OAYTHN   I  N 
DEHOPOLIS   LOCK   AND  DAM 
GAINESVILLE 
GREENSBORO 
HAYNEVILLE 

LIVINGSTON  2  Sw 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MINTER  3  NW 
MONTGOMERY  WSO  AP 
SELHA 

UNION  SPRINGS  «  S 
DIVISION 

•       «  • 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 
ATHORE 

BEATRICE   1  E 
BRANTLEY 
BREWTON  3  ENE 

BREHTON  3  SSE 
CAMDF;i  3  NW 
CHATOM  *  N 
CLAYTON 

ENTERPRISE  5  NNW 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 


36.6b 
39.6 
36. OH 
37.0 


40.51^ 

^9.6 

40.0 


43.tHI 
4S.6H| 
4A.8  ' 
«1.0H| 
40.8 

'lO.BHI 
40.0  ' 
39.3 
36.2 


28.7  I  -13.3 


■12.0 

12.5 
11.8 
■11.9 


-13. 1 
.13.5 
-11.9 


43. 2M' 
43.7 
39.4 
42.9 


45. 7M 
40. 7M 
46.2 

41. S 

44.0H[ 
43.7  , 


44.8 
41,8 
46.1 
42.4 
39.1m! 

46,4 
45.3 
43,4 
43,7 


35. 3H'  -12.1 


34.6 
32.9 
35.1 


33.3  I  -14.3 
34.8  I  -12.7 


44.1 
46.7 


45.2HI 
50.2 
4B.2M 
45.8H| 


38.5  .10.3 
36.7  -11.7 
36.6 


47,1 
47,0 
48,0 


41,3  I  -  3.4 


53.6m 

54.2 

94.1 

57.7 

55.3 


59,8 
95.6 
57.3 

54.7MI 
53.6 

54.5 
53. 6h 
53.8 


56,7 
56,8 
56.5 

54.6HI 


59.5 
60.0 
56.  B 
54. B 
52.4 

55,9 


57.1 
97.5 
95.0 
57.8 
54.8 

57.2HI 

56.6 


57.1 
54.9 
98.0 
55.4 

5l,8Hj 

98,9  i 
98.7ni 
56. 9« 


58.8 
97.8 
57.9 
98. 9 


97.2 
97.2 
59.5 
58.7 
61.3 

55.9m 


69.2HI 
69,3 
69, OM 
64,4 
62,4 

64, 6M 
63.9 
61. 9M 


65,7 
65,1 
63.6 
66,1 
63,9 

63,8h| 

64,6 


69.2 
62,3 
66,0 


66.4 
64.9 
63.4 
65.1 
63.9 

64.4 


64. 4H 
64.8 
67. 7M 
66.8 
68. OH 

69.4MI 


69. 9M 

70.8 

68.9M| 


72,9 
72,4 

71.6 
70.1 

70.1 


70,6 

70,3M1 


75,9 
75,9 
75.3 


79,1 
79.8 

77,0 


80,6 
80,5 
79,9 
79,8 
77.1 


80.3 
79.7 
79.4 
77.6 
77.0 

78,6 


77,4 
80.6 
77.6 


82. e 
77,9 
80. 3M 


2.4 
1.8 
1.7 


1.1 
1.7 
2.0 


1.6 
2,3 


60.6 

ai.i 

80.3 


82,0 
83.4 
82. 2M 


82. 3H 
79. 2n 
80.0 


80.9 
78.8 
80.7 


80.6 
82.9 
82. 8H 
84. OM 


81  .9 
63. OH 
83.6 
83.8 

82,2 

82.8 


at. 3 

60.8 
62.2 
80.3 


79.1 
79.5 
79.3 


81.7 
62.1 
80.5 
80.3 

BO. 3 
78.6 
78.6 
77.0 


60. 3H 

79.5 

79.6 


77. 7M 
76. 3M 
79.6 


76.5 
80.2 
81.4 
79.1 
77.8 

79.4 


79.7 
81.3 
79.6 


78.8 
77.7 
79.3 

77.7 

79.1 
79.5 
79.1 
76.9 
78.1 

76.7 


79.4 
62.1 
62.3 
62.2 


80.0 
81.1 


76.7 
60.5 
62.0 
77.6 
79.5 

79.7 
76.6 
60.9 
76.4 


60.0 

I 

79.5 


73. 3M 

73.3 

72.3 


76. 9H 
71. OM 


76. 
79. 

74,  5M 
73.7  I 

73. 8M 
73.0 
73.5 
72.1 


75 

75. 8M 
75.  3M 


75. 2M 
73.1 
73.4 
73.5 


74.9 
76.5 
73.9 
73.0 


73.5 
76.3 
74.0 

79.9 

79.0 


74.4 
73.4 
76.2 


79.4 
73.5 
74.3 


79.8 

76.7 
76.1 
76.5 
79.4 
79.3 

76.6 

77.7 


74. 8M 

79.1 

79.0 

75.3 

76.0 

77.8 
74.9 
76.6 
75.9 


76.5 
77.9 
77.9 


97. 4M 

97.3 

56.2 


99.9 
56. 8H 
57.8  '  ■ 


60.0 
59,4 
60,6 


60.0 
61. IH 
97. 5M 


92f2n 

92>4 

93,0 


99.6MI 
9(>iOH 


54.0 
99.0 
92. OH 
93. 

92.9 ; 

92.0  I 

91  - 
90 


96. 9  J 
93.8  1 


-  4.5  54.3 


3.3 
4.5 
3.2 


64.0  ,  -   1. 6 
2.9 

9.2 

3.9 


93.1 
57.3 

53.6Mi 

57.9M| 
59.5 


93.8 
4.1  57.0 

52:4  i 

58,1 
58.1HI 
5<--5 
55.0 
■  3.4  54. 3M 

3.7  59,7 


97.2 
94,9 
96.4 
96.0 
60. 9H 


2H 


57, 
55, 
57, 
60.3 
59.7 

37.1 

57,4 


55. 
60, 

6I.3MI 
58.OMI 
58,9 


5M| 


39.4 
40,0 
41.2 


2.4 
4.1 


37. OH 
40.7 


41,0 
41.0 

40. 3n 
39. 4H 
40.0 
38.0 


42. 4n' 

42.4 

40.2 
40,7 


4t,0 
42,4 
49,0 
41,7 
41,2 

42,9 


2.9  ' 
5.1  ' 
3.9  < 


59,1 
57 

60 

57.6 
58.4 


59. 3M  3.7 


46.6 
44.2 
44,9 


46, 5H 
44,0 
49, 7H 


4S.7H 
90, 2H 
46. 8H 
45, 6n 
48,0 

49,0  I 
49,6  j 
90,9h| 
47.2 


49.6 
47.2 
48.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  2  - 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Januazy 


Apiil 


July 


Augujt 


S«pl«mb«i 


GENEVA  2 
CILBERrOHN 
CREENVILIE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 

OZARK  6  NNM 

PITT5VIEW 

THOHASVUlE 

TROY 

HHATLEY 

DIVISION 


GULF 

BAY  MINETTC  3  NNU 
CQOEN 

DAUPHIN   ISLAND  2 
fAIRHOPE  2  NE 
HOeilE  HSO  AP 

RaaERrSDALE 

DIVISION 


40,2  -10.3 


3'.»  -11.7 


«2.6 
*2.« 
A1.2 
40.9 

41.' 

41.7 


-10.6 
-10.2 


50.8  ■ 
50.7 
52.3 
51.0  ■ 
52.2  I 

50.4HI  • 

51.2 


61.2 

61.4 

61.9 

60.4m 

62.6 

61.6 


68.6 
67. 2M 
70.1 


67.2 
66.1 


74.6 
71.3 
73.4 
74,9 
72.1 

73.2 


74.3 
73.1 
76.6 
73.7 
75.6 

73.9 

74.8 


82.4  I  2.4 

82.9  2.6 

81. 7  ;  2.6 

62.3  2.2 


81. 6H 
82.8 


BO. 9 
79.6 


BO.O 
80.9 
82.3 


80.5 
SI. 3 


77.0 
78.0 
77.9  I 


79.5 
80.9 


63.2" 
61 .2H 
61.1  - 
61.7 

62.1  I  -  4.3 


63.8  ' 
61.2HI 


65. OM 
65.2 


57,3 
57,5 
57,3 

60,0 
55,3 
57,7 
5B,9 
58,3HI 

SB. 4 


61.3 
60.  9H 
63.7 
60.9  '; 
60.9 

60.9 

61.4  I 


2.3 
2.3 


49. IH 
48.3 
46.  IH 
47.7 


50.3 
44.  BH 
46.6 

4B.e 


51.2 
52. OH 
54.3 
50.8 
50. S 

50.7 

51.6 


62.  3H 
64.1 
65. 4N 


2.4 
1.8 


66. 2H 
66.8 


S««  !t«t«r«nc4 


NorM  Following  StiUon  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ALABAMA 
1977 


NORTHERN  V4LIEV  0 

ATHENS  2 
BELLE  MIN&  2  N 
FALKUILLE   I  E 
FLORENCE 
HODGES 

HUNTSVILUE   W^O  AP 
HOULTON  2 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 
NEW  MARKET  2 
REO  BAY 

RLSSELLVILLE  2 


APPALACHIAN 

MOUNTAINS 
ALBERTVILLE  I  SE 
BESSEMER  3  HSU 
BIRMINGHAM  HSO  AP 
B0A2 

COLLINSUILLE 

FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
LEEDS 
HAGELLA 

ONEONTA 
PALMEROALE  2  W 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTA  AU 
SAYRE 

SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 
MARRIOR  6  H 


UPPER  PLAINS 


AL ICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AVJTAUCAVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BROOKHQOO 

CARBON  HILL 
CENTRbvIlLE  KSMO 
CLANTON 
CORDOVA  2  ENE 
DOUBLE  SPRINGS 

ELRDO 

FAYETTE 

CORGAS 

HALEVVILLE  3  NE 
HAMILTON  3  S 

JASPER  4  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  0AM 
PICKENSVILLE 
PICKENSVILLE  2 


SSE 


3.6ll 
2.971- 
3.«3{ 
4, 021 


PLANTERSVILLE 
PRATTVILLE 
REFORM  2  E 
TH0RS8Y  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON  2  N 
WEST  BLOCTDN 
HINFIELO  2  SH 


EASTERN  VALLEY 


ANNISTQN  FAA  AP 
CALERA  2  SH 
CENTRE  SW 

CHILDERS6URG  HTR  PLANT 
GAOSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 
LEESBURG 
MONTEVALLO 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU 


ALEKANOER  CITY 
ASHLAND  2  SSE 
AUBURN  AGRONOMY  FARM 
CAMP  HILL  2  NW 
DADEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HIGHTOWER 
JORDAN  0AM 
LAFAYETTE 


5.39- 
5.55 
4.37- 
3.  SB 
5.60 

4.69- 
3.62- 
6.68 


4.71 

-  1.09 

5.12 

.72 

5,46 

.14 

4.35 

5.29 

-  .69 

5.39 

= 

4.9B 

.21 

E 

5.62 

.28 

E 

5.51 

5.7B 

.69 

E 

5.40 

-  .12 

5.80 

.37 

4.32 

-  1.64 

4.41 

5.29 

4.45 

t  .07 

4.64 

.03 

6.08 

1.18 

E  6.37  1.65 

5.76 
5.66 
5.66  .70 


4.B8U 

4.05 
5.30- 
5.32 
5.10 
4.78 


3.4ol-  1 
».0»! 
«.26h  1.91 


3.42-  1.94 


3.89-  1.39 

3.89-  I.IB 

4.06-  1.35 

4.20r  1 

4.06:-  1.36 
J.  29 

3.94^  1 


4.21-  1.52 


I 

3. lit 


3.43^  2.73 

4.54! 

'.00-  .31 
3.47^  1.99 
4.24 


4.42-  1.04 
J.5BH  2.03 
5.38P 


5.08-  .39 

5.62 
4.5l 

4.16r  1.05 

3.89-  1 
4.19 

3.70-  2.09 

3.58-  2.13 


3.48 

4.61- 

3.19 


I.: 


3.43; 

3,42 

3.31- 

4.91- 

4.Ur 

3.7l 


3.55-  1.52 
3.76, 
2.66-  2.66 
2.76 
2.75-  ; 

3.64 
5.15 
3. 13- 
3.77. 


8.65 
8.31 
9.21 

9.50; 
9.37i 
8.59 

-  I 
8,44: 

7,oJ 


8.72'  2.94 


9.90 

6.93' 
7.42 


10.25 
11.61' 
8.70 
10.11 
10.77 

ll.78[ 
10.671 
14.84 
12.95 


10.981 
9,  39 
12.14 


4.35 
5.05 
2.53 


13.11 

9.41 
16.38' 
12.22 
9.41 
7.41 

8.64 
9.80 
9.46. 
10.40 
10.77| 

10.36' 
8.46! 

10.92! 
5.91 


12.87 
10.08 
15.90 
9.03 


10.4* 
9. 551 
17.36  11. 
17.59!  11. 
14.11 


12.45! 
12.931 
IO.45I 
9.09 
6.77. 


15.86 
14.01  7.61 

8.62  2.39 

9.89 


2.95 
1.89 
1.55 


7.09;  2,31 


7.27i 
6.73 
5.64 
8. 10; 


6.94 
6.70 
6.03| 
6.76; 


5.91 
7.18  i 
6.6I;  1 
5,36! 

6,22: 
2.35h  2,74 
2,51h  2,7B 
8.17'  3,49 


2.86!-  2,67 

6.99  2,04 
2.50 
6.67  1,93 


4'.80k 
6.14  1,07 


l.iT 

3.101 
1.07! 

3.36p.  .6S 

1.051 
2.6tB 

2.34! 

2.91 

2.31-  1.39 


3.51. 
3.46. 
3.43. 

7.271 
3.45k 
2.95 
3.15. 


1.88.  1.72 
2.82. 
1.52.  2.44 
3.49 
4.55  1.06 

4.791  .86 


.80.  2.40 
2.80-  1.16 
1.14.  2.98 
2.01.  1 
4.00! 

.61L  3.34 


1.45.  2.03 


1.73.  2.06 


2.00! 

.47.  1.02 
1.06-  2.43 


.92.  2.52 
2.07.  I. 
1.36.  2.50 
1.27 
2.51.  1.17 

2. IB.  : 
1.02| 

6.9d'  1.02 
2.31.  ) 


96     7.111  WS7 


2.65-  3,05 

3.071 

1.44^  3,77 
2.12^  3.29 


3.09-  2,18 


3.22 
2. SB 
2.65 

3.731  .31 

2.40.  1.57 
4.021 

4.92:  1.91 

2.441 

3. 16: 


3.21^ 


3. 491 
3.60^. 

.96-  : 
2.09k  1.33 


2.28^  1.29 
2.91 
5.02  1.12 

3.06. 


.35 
.75-  1.92 
.62.  1.61 


.26 


6.43  2.07 
.96-  3.04 
1.17-  2.49 
2.58.  I.IB 

1.70.  2.15 
1.821-  1.65 
2.59 

2.13.  1.77 


.75.  3.13 

3.18.  .22 

2.03-  1.74 
1.66 

2.91.  .63 

2. SOU  1.37 

1.50.  2.48 
1.84 


2.30.  1.54 


.37.  2.80 

3.33K  .47 

1.13.:  2.81 

2*05.  1.90 
3.31! 

.92t  3.S2 
1.76! 

2.531.  1.66 

3.23p  .54 


2.03! 


.14k 
.521- 


2.451 

2.07U  2.29 
2.16b  1.97 


2.55k  1. 

.5Zk  4. 
1.6li.  1. 


2.85 

3.91k 

1.01! 


1.76P  2.67 
2.91 

1. 06:  3.19 
2.86:  1.08 


3.85! 
2.47k 
2.65! 


2.40 
2.34 
4.11 


3.41-  1.47 

.92j-  3.19 
l.BOi 

2.49|-  1,84 


2.30 
1.72 
1.7b 


7.97 
6.24 
2.29- 


2.63. 
5.42 
1.691 
3.40- 


2.61 
1.02 
1.89 
1.74 


6.02 

3.5^- 

3.36- 

6.37 

6.0i 


3.63- 
2.56- 
8.08 
5.26 


5.4^ 

7:2-^ 
5.8^ 


2,43E 
3.39 
,30 


:  ,73 
7,3S| 
4,57 
5,00 
4,34^ 

3,80 
5,091 
7.73: 
5,39 


3.81-  1.49 
4,74 

9.03  3.65 
5.77 


3.77] 
3.09k  1.92 
5.9«!  .65 
7.06! 


8.5 

5.15 
12.82! 


3.07. 
E  1.36 


6^-  3.20j  7.8* 

9.03 
7.4i 
6.8^ 


4.53! 

.87-  3.44 
2.27-  1.24 
4.851 

6.7J  3 
1.2i-  ! 
7.B1I 
2.54r  1.84 


2.4b!-  1.63 
4.24  .53 
1.58-  2.30 
2.7s 
1.98|-  2.06 


3.361 
3.85! 
2.09 


.02 


1.21 
2.40 
1.59 


4.81 
2.47 
5.00 


2.1'J- 
3.38- 
4.02!- 
2.6?- 
2.9^ 


3.9(J- 
4.40 
2.55- 
2.85 
a.78- 

4.00 
I.O61 
2.05- 
2.82r 


8.32 

2.771-  1.32 
2.52* 
4.47  .27 
4.771  1.14 


4.07 


7.74 
B.96 
9.5^ 
7.2a 
10.72! 

9.9J 
6.7i 
7.0^ 

11.14 

3. 8  J 


3.59r 
1.75! 

».43r 


.56' 
2.30r 
2.5Bk 
1.47 


5.74 
4.00 


8.7S 


5.22 

5.76! 
5.05! 


5.31 
4.06 
3.85 

4.26 

3.76: 


2.30 
2,74 
1.61 


10.45 
10.98 
9.06 

8.3B  4.14 


9.15!  5.65 
7.69i 


2. 04-  1.4B     6.16  4.70 


9.34i 
in. 43 
12.27 
10. 6t^ 

9,51, 
11,07 
1 1 . 07l 

9,781 


11.?^ 
11.23 
10.50 
10.21i 
11.09 


5.78 
6.79 
8.53 
6.61 


7.75 
7.64 
6.54 


9.591  6,(6 


6.88!  4,39 


10.99(  7.04  7.90 
9.77     5.74  7.33 

u.ief 


10.44  6.76 


9.02 
8.41i 
6. 82 
7.91j 
8.20{ 

11.9-^ 
7.59 
6.70 
8.74 

10.76 


7.7<J     5,11  7,88 


5,46  3,22  6.18 
6.93     3.96     7. S3! 

3.60 
4.96| 
9.79! 


5.8C 
6.05 
3.39 


9.20 
10.43 
6.85 
8.01 

8.44] 


6.19i 
9.48 
5.51 
7.63 


7.48 
7.11 
3.30 

8.92! 
5.97' 

6,85 
10.46 
10.57 

5.36! 

5.63' 


7.46i 
3.14  4.59 
3.47  2.60 

8.32  9,1« 

.56  3,69 
.19  - 
5.73  5,62 
.81 
5.92  7.78 

6.20  7,94 
7,77 
5.54  7.40 
4.71  6.76 


6.43 
5.70 
10.66| 
IO.94I 


36 

2.70  7.50 

1,30  9.76 

3,00|  6.46 
5.77 

5.21  9,44 

5,36|  5.3r. 

,  9.81 

4,97  4.65 

4,39  10.39 


5.02     6.73!    4,2a     7,25  1.16 


4.36 
2.04 
.07 


6.35  2.70 


5.32!  1.36 


3.90 
3,25 
2,61 


3,92 
4,89 
3,36 


9.67 
9.44 
4.07 
6.80 


4.09 
4.64 
2.67 


2.01 
2.20 
2.40' 

2.67.  2.93 


4.66     2,14     9.40:  9.46 


8.63'  4.31 


7.63 
6.71 
6.30 


7.16  2.S9 

6.36  2.29 

9.23  4 
6.32 

9.98  1 

11.43  7 

9.46  9 
7.31 


4.62    7.29  2.89 
2.77I 
9.74  I 
7.80  1 
10.31 


2.40 
2.42 
1.56 
6,40 


1,97 

2,00 

2,42 

1,76 

1.46 

.65 
6.22 


2,97-  4.83:  1.03 


:  62.48 
56.79 
61.42 


2,20; 

2.29t  3.0 
4.40j 

2.64k  2.73 


63.81 
56.64 
54.46 

54.26 

53. 19 


6.07 
11.65 
6.42 


1.97k  3.45P 
2.01.  3 
2.96.  2.19 
3.16.  1. 


2.98.  2.96 


2.57k  2.63 
2.65.  ?.56 
2.69.  2,67 
3,01 
2,85.  2,20 

3,61.  1,93 
3.12i.  1.87 
2.41 


77.44  20.90 
60.04  6.61 
62.53  10.24 
67.01  12.65 

71.12  17.68 

66.45  12.32 
69.63 

69.27  13.23 


64.37  9.90 

69.26  16,96 

65.26  10.11 
61.74 

73.45  20,83 

73.95  18.28 

67.55  13.36 
71.50 


2.51.  2.43 
2.66^  2. 


2.65k  2.75 


3.16 

2.39.  2.46 
2.06.  3.16: 
3.37.  1.67 
3.78.  2 
3.09 


61.12  3.91 
44.49-  8.02 

63.54  10.33 
68.041 

65.23!  6.38 
64.04 

57.98  2.72 
64.78;  10.20 
64.24 

59.63!  7.80 

63.99  9.83 
74. 15;  19.56 
65.89  8.63 
69.06 

65,43 

51,46  ,54 
46,64-  5.49 


2.73 
3.52 


1.84:  54.80 


3.24.  2.02 
2.04 

1.72 

3.061 
3.04 
3.05.  2.27 
2.33I.  3.14 


1,74 
1,64 
.»7: 


4,02. 
3.17' 


6.17  2.23 
4.74  1.04 


65.38 
54.65 
66.64 

69.02 
65.80 
67.22 
66.77 


1.92 
2.23.  2. 
3.04 
1.67. 
2.46. 

1.99 
3.39.  2.13 
2.44:  2.51 
1.56:  3. 


8.72 


61 .66 
63.56 
62.26 
60.13!  7.96 
62.161  8.94 


62.51 
62.50 
62.85 
57.79 
63.23 


7.28 
8.26 
5.60 


1.49 
1.97 


2.46 
2.9Z:  2.0lt 
3.66^  1.44 
3.24 


52.26L  3.36 
55.8Si 

52.12|-  3.68 

50.85j-  3.67 

65.33 

60.39  7.33 
50.6'-  2.54 
48.  13 


See  Relerence  Notes  Following  SUIloa  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ALABAMA 

111.'— 


MARTIN  0AM 
OPEL IKA 
ROCkFORO  2  N 
ROCK  MILLS 
THURLOH  DAN 


CUBA 

davton  i  n 

denopdlis  lock  and  cam 

cainesville 

greensboro 

ma¥ne»ille 
livingston  2  sw 

MARION  b  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MATME»S   I  S 

MILSTEAO 
MINTER  3  NH 
MONTGOMERY  WSO  AP 
PERRVVILLE 
PINE  LEVEL 

SELHA 
SUTTLS 

union  springs  «  s 
uniontomn 

harrior  lock  and  OAH 


COASTAL  PLAIN 


ABBEVILLE   1  NNH 
ALBERTA 

ANDALUSIA  I  NH 
ATMORE 

BEATRICE   1  E 

BRANTLEY 
BREWTON  3  ENE 
BREHTON  3  SSE 
BRUNDIDGE 
CAMDEN  3  NH 

CMATOM  t  N 

CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NH 
COTTQNTON 

ELBA 

ENTERPRISE  5  NNH 
EUFAULA  HILOLIFE  REP 
EVERGREEN 
FRISCO  CITY 

GENEVA  2 

GEORGIANNA 

GlLBERTOHN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOHE 

JACKSON 

KINSTON 

LOUISVILLE 

HELVIN 

NEHTON 
OZARK  6  NNH 
PINE  APPLE 
PITTSVIEH 
RIVER  FALLS 

THOMASVILLE 
TROY 

HALLACE  2  E 
HhATLEY 


BAY  HINETTE  3  NNH 
CODEN 

DAUPHIN   ISLAND  2 
FAIRHOPE  2  NE 
MOBILE  HSO  AP 

ROBERTSOALE 
DIVISION 


k.30- 
A.2V 


f.tt  1.35 

5.6a  1.3? 

5. 20  .70 

6.3e>  U6l 


E  6.26  1.74 

!.3«  .«* 

5.70  I.* 
5.13 

<..»»-  .oe(E 

E  6.20 

4.811  .85 

E  5.9S  1.57 

E  5. til  1.47 
E  f.tO, 

5.49  1.15 
E  4.«7 
.7T 


f.tii  i.3o 


6.22i 
4.43. 


4.9^ 

5.19 
4. 57 
E  6.20 

8.06 
E  5.33 
4.91 

5.2S  1.09 


2.59-  2.54 
2.40 
4.16 
.73|E  2.84-  2.24 
2.73-  2.16 

.73 


10. 9i 
7.96 
11. 4^ 

n.93j 

U.OL 


43     2.86-  2,ie 


1.12>  2.24 
2.79 
1.14 
2.91- 
1.62-  1 


2.82-  2.04  14.32(     7.92     2.36-  2,76       .27.  J.70 


4. IB 

2.351.  1.35 
1.11.  2.61 

2.54^:  1.65 
4.20.  .30 


4.65     2.62-  2.76 


4.08- 
4.78- 
4.86- 
J.7f,- 
6.  01. 


9.77 
13.71 
10.59 
12. 3S 


3.72  4.11- 


J.55- 

4.7o(-  .46 
4.»3  .02 
2.9T 

2.79-  2.10 
4. 54 

3.19i-  1.11 
3.86- 
3.541-  1.17|  10.99 

I 

6.21  1.16 
4.9l< 
J.28- 
3.90- 
4,69- 


u.oa 

10.06 
11.30 
10.06 

13. IS. 

7!lS 


3.15; 

5.20 

3.14- 

2.56 

3.49- 


2.08-  2.95 
2.08^  2 
5.5» 

4. or 

2.85 
2.69-  1 
2.29-  2 


9.4} 
10. 8> 

6.75 
12.28 
12.33 


7.02; 
8.77 
7.89 
8.40 
9.56 


4.23 
2.95 
4.96 


1.14 
2.48 
4. 58 


.61 
5.57 
6.35 


.90- 
».0«-  1.12 
5.80  .99 
4.85- 


3.77 

1.63-  3 
2.4& 
1.53-  2,92 

3.73-  1 

2.74-  1 

2.67-  2.45 

3.03 
2.35-  2,28 
3.65-  1,47 
3,73-  1,27 


8. 


2.07 

3.88 
.27 


4 


.15L 


4.4T 

5.52 
5.12 


E  5.17 


5.2C< 
E  5.49' 
4.24 
4.971 
6.29  1.69 


E  6.16 


2.16E 


1.94 
2.56' 
3.03r  1.76 
3.82-  .94 

1.891 
2.641 
3.981 


2.38 

2.'i: 
4.43-  1 

2.74k  I 

2.96-  1.58 
2.83 
2.95 


6.3Z 

10.62j 
6.9} 
6.60 
11.96 
10.03 

5.911 

iD.sa 

8.711 


9.83  2 
8.30 
10.08. 
8.81 
6.39  1.69 


1.76 
1.80 


3.00-  1,98 

1,471-  3,09 
2,06 

1,861-  3,82 
1,75^  2,90 
2,7^ 

3.00 


2,63 
3.58 


.91-  2,14 
.91-  3,92 


94:  9.71     3.24:  2.55-  2,63 


3.35-  1.37 


E  5.82 
9.56 
3.69 
6.14 
S.94 

9.8^  1.37 
.97 


6.3*- 

7.93 

6.30 

7.03 

6.06- 

7.15 


2.34-  2,67 


2.80-  2,70 


1.6eh  3,48 


2.22.  1.48     2.57.  1.59 


90     4.76  1.13 


1.15.  2.67  3.031 


2.24k  3,01 


1.70.  1.73 
2.42-  1 
1.3ew  2.16 
.74.  2.84 
1.22 

1.03.  2,43 
2,05 
1.62y.  1,65 
1.18-  2.27 
1,22.  2 

.10-  3,58 


2.77-  .65 
l.OTU  2.32 
2.31h  1.21 
2.741.  1.47 


1.59W  2.51 
1.331 

1.62):  2.21 

1.13.  3.06 

.69^  3.09 

1.59.  2.43 
2,81, 

1.14b  3.01 

.30.  3.23 

J.14C.  .17 


1.22.  2,17     2.001.  1 


2.11.  1.76 


1.42.  2.48 


l.U.  3.24 


2.43.  1.65 

3.62t  .63 
3.06! 

6.26  .76 

1,49^.  2.56 
1.041 


1.66.  2.49 


'4h  1.9 


1.86.  2.20E  3.21. 


2.32 
2.76 
1.89 


I.61U  2.39E 
2.96  ^ 
1.07 


2.13t 


1.87, 

6.12i 
9,351 


2.06-  1.85 


.92  .06 

.33 

.21 

.80,  1.93 

.30  .78 

.29^  1.41 
.63 


zL  1.6 


l.lif.  5.BS 
5.29 


4.2»- 
8.7S 
3.42 

4.5S-  .631 
5.36 

3.9a- 


1.54, 
2.50- 
5.4} 

.52]-  3.54 
2.97-  1.55 


1.24 
1.92 
1.53 
2.08 
2.03 


6.5^ 
6.24 
6.67 
4.92 
5.14  1.34 

3.4*. 
7.32  3.25( 


5.89  1.84 


7.03 
5.09 
6.54 
5.60 
3.681 


1.60- 
7.74 
3.2S- 


.81 


1.6; 
1.8 
.30 


.07 
4.79 
2.29 


3.99 

7.79 
5. 67 
4.10 
6.76( 

4.2^ 
3.37^ 
5.6*  1. 
i.ia  1. 
6.7«  2. 

7.22!  3. 


5.4?  1.29 


5.64 
5.20 
.84|f  5.69 


2.09 
2.0c 
2.42 


5.33  1.7( 


3.63 
5.93 
9.07 
6.09 

'•'I' 

5.84 
6.21 
9.20 
3.7S. 
6.22 


3.6; 

7.69 


2.76 

1.25 
1.68 
2.71 


7.77 
6.65 
6.99 


6.231 

12.6a 

14.69  8.96 
6. 121  1.03 


5.44i 
7.05. 
7.60 
9.5^ 
2.7^ 

9.61| 

2174^ 
7.52 

7.5e: 

8.371 
9.37 
2.461 

9.771 

4.40 
6.81 
8.80 
6.71 
3.80- 


1.3S 
1.21 


1.51 
1.95 


20E  6.97  2.62 


9.16 

5.2J-  .82|  7.61'  2.96 
4.15-  2.0CE  4.161- 

11.23  6.16 
2.87-  1.86 


E  6.66-  .98 
1.76, 
2.27 
5.04-  3.19 
7.77,  1 


8.66  .11 
5.36l  2.56 


13.6ri  6.73 

11 16^ 
9.331  2.79 
9.42p  1.51 

7. 611 
9.12  2.50 


3.79- 
5.5? 
5.3? 


6.  id 

5.67 
5.57 
3.4  7- 

5.4^ 


6.67  2.01 


6.6^ 
6.9T 


8.50  4.05 
7.73  3.22 
3.06 
5.27 
3. DO-  1 


5.02  1.32 


9.6(>  3.43 
7.611 
3.56 
7.9i- 

9.6II  3.02 
8.91  1.30 


3.49  1.34 
3.64 
3.76 

3.50  1.09 
3.62  1,32 


3.56 

4.6a 

4.93 


3.99. 
3.04 
3.07 
3.69. 


2.72-  2.46 


51.61-  .76 
E  50.43 
53.90 

50.66-  2.68 
48.10-  3.66 

43.33-10.70 


9.16  2,70 


2,94 
2,3^ 
2.60 


.23 
.67 

1.09 

.63 
.63 
3,94 


3.94  1,16 


2.03 
1.60- 
2.66 


2.6^ 
3,67| 
l.71|- 
3.09 
1.95; 

3.06' 
2.46 
1.71^ 


3.65 

2.23- 

1.81 


3.28 
3.97 
2.79 
4. 13 
4.57 

6.36 


6,84  2.99 
4.60  1.22 


J.97- 

4.77I 
2.TBb 
9.01: 
3.99! 

3.76 


9.26  1.60 


9.01  1.49 


8.7^ 
9.96 
4.35 
4.6^ 
4.85 

4.46 
3.74 
4.96 
9.26 
9.44 


6.45  4.74 


E  6.74| 
4.99! 
7.181 

*.*x 

6.89| 
6.9oj 
9.921 
8.79 

6.55! 
7.01, 
4.96, 
4.79 


7.15 
9.79 
3.60. 
7.89 


7.91 
9.96 
7.46 
6.73 
9.91 

9.42 
7.7T 


1.78.  3.71  ;  64.86  14.22 
2.58.  2.98^  51.72,  .48 
60.44  9.92 
58.04!  7.9i> 
59.601  3.07 


2.04.  3.70:  64.12  10.40 
2.46.  2.50^  50.19-  1.95 
50.40-  1.24 
50.54 

45.91,  7.11 
46.621 

44.48,  5.38 
47.59-  4.86 
48.61-  3.90 


2.56-  2.85 


3.96,  1.09! 


3.71. 

2.96 

4.64^ 


49.76-  2.52 
46.11 

50.12-  2.42 

2.09.  3.01^  46.26-  2.51 

2.90.  2.31  :   59.72  9.68 


2.87.  2.35 


5.9B 

3.05. 

7.20 

6.02 

3.94. 


3.62-  1.39^  53.41 
5.09 
3.66. 
3.73. 


90.06 

52.65-  .38 
59.74  2.08 
56.83 

50.93-  2.69 


.71 


3.11. 
4.10- 
3.00 


65.21  2.70 
43.64-  9.3* 
50.66; 

62.34 
56.42 

46.84-  2.52 
50.64.  5.02 
40.64, 


56.06! 


.65 


.26: 
1.58: 
2.30: 


47.35-  5.91 
56.56-  .91 
56.16^  3.65 


50.38 
56.45 
55.91 


3.13^,  t.90E  46.74 


60.59 
63.31 
58.30 


3.97 
3.901 
4.87! 

2.60k  3.31:  60.46 

3.50;  1.156 
5.42 


3.63 
4.28 


57.66  6.33 
51.64,  2.52 
46.461 
44.03 


2.52t  2.43: 


4.93k 
4.641 
9.33 


3.79.  1.27 


53.70-  2.29 


66.99  3.22 

58.00 

48. 18 

57.90-  7.70 
64.57,  2.41 

61.34-  6.36 
99.82L.  4.81 


S—  R4l4r«nc4  NolM  Following  StAlloD  Ind«K 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

c 

C 

Lowest 

2 
Q 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24'  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  ot 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp. 

Date 

|Temp.  1 

Date 

Date 

jTemp. 

Date 

|Temp. 

Date 

1  Temp.  I 

Dale 

1  Temp.  1 

Date 

1  Temp.  1 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp.  1 

•      *  * 

NORTHERN  VALLEY  01 

H T  He "5  Z 

101 

L5+ 

1  17 

2-  6 

13 

2-2l 

L8 

2"2 1 

1 6 

3-23 

26 

4-  6 

30 

10-14 

31 

ll-U 

?7 

_ 

_ 

12-7 

13 

302 

_ 

_ 

233 

191 

Belle  m  i  na  2  n 

102 

^* 

_  2 

1-17 

2-  9 

16 

2-22 

20 

2-22 

20 

3-  2 

27 

4-  7 

32 

10-15 

32 

11-12 

26 

11-26 

21 

11-27 

19 

12-  7 

14 

301 

278 

277 

255 

191 

falkville  1  E 

103 

^* 

9 

_  ^ 

1-17 

2-21 

16 

2-22 

19 

2-22 

19 

3-23 

25 

4-  6 

30 

10-13 

30 

U-U 

25 

11-13 

23 

12-  7 

16 

12-  7 

16 

289 

288 

264 

233 

190 

FLORENCE 

2-  7 

15 

2-2l 

20 

2-21 

20 

2-28 

27 

3-23 

30 

HUNTSVILLE  WSO  AP 

101 

7- 

9 

-  1 

1-17 

2-  7 

16 

2-l6 

20 

2-21 

22 

2-21 

22 

3-23 

30 

11-11 

32 

11-13 

26 

11-26 

22 

12-  6 

20 

12-10 

14 

306 

293 

278 

26' 

233 

MOULTON  2 

103 

7- 

15* 

1-17 

2-  8 

14 

2-2l 

18 

2-2 1 

16 

3-23 

26 

4-  6 

32 

10-17 

31 

11-12 

27 

11-13 

24 

12-  7 

16 

12-  7 

16 

302 

289 

265 

234 

194 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

102 

74. 

_  ^ 

1-17 

2-  6 

16 

2-2l 

19 

2-21 

19 

2-28 

26 

3-23 

31 

11-12 

30 

1 1-25 

23 

11-25 

23 

12-  7 

18 

12-10 

14 

307 

289 

277 

270 

234 

NEW  MARKET  2 

2-17 

15 

2-21 

19 

2-21 

19 

RED  BAY 

* 

-  1 

1-17 

2-16 

16 

2-20 

20 

2-28 

24 

2-28 

24 

3-23 

30 

U-U 

22 

U-U 

22 

U-ll 

22 

12-  7 

11 

294 

256 

256 

233 

RUSSELLVILLE  2 

102 

9 

-  2 

1-18+ 

2-22 

16 

2-22 

16 

3-  1 

23 

4-  6 

28 

4-  6 

28 

10-13 

31 

10-14 

28 

U-ll 

22 

11-26 

19 

12-  7 

13 

288 

277 

255 

I9I 

190 

* 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

2-  8 

16 

_ 

_ 

BESSEMER   3  WSW 

105 

^" 

7 

2-  8 

19 

2-20 

22 

2-21 

28 

4-  6 

31 

11-10 

31 

11-25 

26 

12-  7 

16 

12-  7 

18 

NONE 

302 

290 

277 

218 

BIRMINGHAM  WSO  AP 

105 

7- 

7 

3 

1-19+ 

2-  1 

16 

2-  8 

18 

2-21 

21 

2-21 

21 

3-23 

30 

11-11 

30 

11-13 

28 

12-  6 

24 

12-  7 

IB 

NONE 

302 

288 

265 

233 

GUNTERSVILLE 

101 

7- 

15* 

-  I 

1-19+ 

2-  2 

16 

3-  2 

28 

3-23 

30 

10-14 

32 

U-26 

22 

U-26 

22 

12-  7 

16 

12-  7 

16 

308 

269 

205 

ONEONTA 

104 

7- 

9+ 

1-17 

2-  9 

15 

2-17 

18 

2-22 

22 

3-23 

27 

3-24 

32 

10-14 

32 

U-12 

28 

U-13 

24 

12-  7 

15 

12-  7 

15 

301 

293 

264 

234 

204 

SAINT  BERNARD 

105 

7- 

9 

1-19+ 

2-  B 

15 

2-22 

16 

2-22 

18 

3-23 

28 

4  6 

32 

10-14 

32 

11-13 

25 

1 1-26 

22 

12-  7 

15 

12-7 

15 

302 

288 

277 

235 

191 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

100 

L6+ 

2-17 

16 

2-2l 

20 

2-21 

20 

3-23 

27 

4-  6 

32 

11-11 

31 

11-12 

27 

11-26 

22 

12-  7 

12 

12-  7 

12 

293 

269 

278 

234 

219 

SC0TTS80R0 

102 

7- 

16+ 

-  2 

1-18  + 

2-17 

15 

2-2l 

17 

2-22 

23 

3-23 

26 

4-  b 

29 

10-14 

30 

U-U 

26 

11-13 

22 

11-26 

20 

12-  7 

12 

293 

278 

264 

233 

191 

VALLEY  HEAD 

100 

9 

-  3 

1-17 

2-22 

15 

3-  2 

20 

4-  6 

21 

~ 

- 

10-13 

26 

10-13 

26 

ll-U 

23 

11-13 

19 

12-  7 

10 

288 

256 

219 

" 

- 

*       •  • 

UPPER  PLAINS  03 

104 

g 

10-17 

32 

ll-U 

26 

12-  7 

19 

12-  7 

19 

NONE 

BANKHEAD  LOCK  AND  OAH 

1-30 

15 

2-  1 

19 

2-21 

22 

2-22 

27 

3-  2 

32 

U-U 

32 

11-27 

27 

12-  7 

21 

12-10 

19 

NONE 

312 

269 

278 

254 

centreville  MS ho 

103 

9+ 

-  1 

1-20 

1-30 

11 

2-  2 

19 

2-22 

24 

2-22 

24 

3-  9 

32 

11-12 

32 

11-13 

26 

12-  7 

18 

12-  7 

18 

NONE 

306 

288 

264 

248 

CLANTON 

104 

7- 

a 

2 

1-19 

2-  1 

15 

2-  8 

IS 

2-21 

22 

2-22 

26 

3-23 

31 

10-17 

32 

U-12 

28 

12-  7 

18 

12-  7 

18 

NONE 

302 

289 

263 

208 

DOUBLE  SPRINGS 

103 

7- 

e 

-  I 

1-19+ 

2-21 

16 

2-22 

20 

3-  1 

24 

4-  6 

26 

4-  6 

26 

10-14 

32 

U-ll 

26 

11-26 

22 

12-  7 

15 

12-  7 

15 

289 

288 

270 

219 

191 

FAYETTE 

2-  I 

15 

2-17 

20 

2-21 

22 

2-28 

27 

3-  B 

31 

10-17 

32 

11-12 

27 

12-  7 

19 

12-  7 

19 

_ 

293 

289 

257 

223 

HALEYVILLE   3  NE 

101 

^' 

7 

l'l7 

2-16 

15 

2-2l 

16 

2-21 

16 

3-23 

27 

30 

10-13 

32 

11-11 

25 

11-13 

24 

U-26 

20 

12-  7 

14 

294 

278 

265 

233 

190 

HAMILTON  3  S 

104 

9 

.  2 

1-18+ 

2-21 

15 

2-2l 

15 

3-  2 

24 

4-  6 

26 

4-  6 

26 

10-13 

30 

10-17 

28 

U-ll 

21 

12-  7 

li 

12-  7 

15 

289 

289 

234 

I94 

190 

JASPER  4  N 

105 

7- 

9* 

1 

1-19 

2-  8 

15 

2-21 

17 

2-21 

17 

3-23 

28 

4-  6 

30 

10-14 

30 

U-U 

25 

U-26 

24 

12-  7 

16 

12-  7 

16 

302 

289 

276 

233 

191 

PRATTVILLE 

THORSBY   EXP  STATION 

104 

7- 

7 

2 

1-19 

1-29 

U 

2-  6 

20 

2-21 

24 

2-21 

24 

3-  1 

31 

U-U 

31 

U-27 

28 

12-  7 

17 

12-  7 

17 

NONE 

304 

289 

279 

299 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

102 

7- 

7 

-  I 

1-19 

1-29 

12 

2-  2 

20 

2-21 

21 

2-28 

28 

3-  2 

32 

10-17 

31 

U-U 

27 

12-  6 

24 

12-  7 

18 

NONE 

308 

286 

256 

229 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

104 

g 

3 

2-  2 

19 

2-17 

22 

2-22 

26 

3-  8 

32 

U-12 

31 

12-  7 

22 

12-  7 

22 

12-11 

20 

NONE 

312 

293 

268 

249 

VERNON  2  N 

104 

7- 

9 

2-21 

16 

2-22 

20 

2-28 

24 

3-23 

26 

4-  6 

30 

10-13 

31 

10-17 

28 

U-ll 

21 

11-13 

19 

12-  7 

14 

269 

264 

256 

206 

190 

WINFIELO  2  SW 

106 

^" 

8 

*  2 

1- 19+ 

2-21 

15 

2-2l 

15 

3-23 

24 

4-  6 

28 

4-  7 

31 

10-13 

30 

10-14 

28 

U-26 

23 

12-  7 

16 

12-  7 

16 

289 

269 

246 

I9I 

189 

♦       •  • 

EASTERN  VALLEY  0*. 

ANNISTON  FAA  AP 

102 

7- 

7 

4 

1-19 

2-  2 

16 

2-  8 

17 

2-21 

22 

3-  1 

27 

3-  8 

30 

U-IO 

32 

11-13 

27 

12-  7 

18 

12-  7 

18 

NONE 

302 

269 

257 

247 

CALERA  2  SH 

1 

1-19 

2-  6 

11 

2-2l 

17 

2-28 

23 

3-23 

27 

4-  6 

32 

10-14 

30 

ll-U 

24 

ll-ll 

24 

12-  7 

12 

304 

256 

233 

191 

CENTRE  4  SH 

102 

7- 

9 

1-17 

2-  8 

16 

2-  9 

18 

2-21 

22 

3-  8 

28 

3-24 

32 

10-17 

31 

ll-U 

28 

12-  7 

15 

12-  7 

IS 

12-  7 

15 

302 

301 

269 

21,8 

207 

CHILOERSBURC  WTR  PLANT 

105 

7- 

8+ 

3 

1-19 

2-  8 

16 

2-2l 

18 

2-2 1 

IS 

3-  6 

28 

3-24 

30 

10-17 

31 

11-1 1 

26 

12-  7 

13 

12-  7 

13 

12-  7 

13 

302 

289 

289 

24S 

207 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

102 

8 

1-18+ 

2-  8 

16 

2-l6 

20 

2-21 

24 

3-  1 

28 

3-24 

3? 

11-12 

32 

11-13 

26 

11-27 

24 

12-  7 

16 

12-7 

16 

302 

294 

279 

257 

233 

TALLADEGA 

♦       •  • 

103 

9 

-  1 

1-19 

2-  6 

15 

2-l7 

18 

3-  8 

24 

3-24 

28 

3-24 

28 

U-ll 

29 

11-13 

23 

U-13 

23 

12-  7 

16 

12-  7 

16 

304 

293 

250 

234 

232 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

104 

g 

1-30 

16 

2-  g 

20 

2-21 

22 

3-  1 

28 

3-23 

32 

11-11 

30 

11-13 

27 

_ 

NONE 

NONE 

_ 

257 

233 

ASHLAND  2  SSE 

97 

16+ 

0 

1-18 

2-  6 

16 

2-22 

20 

2-22 

20 

3-  9 

28 

3-24 

32 

10-16 

31 

11-14 

27 

11-27 

24 

12-  8 

15 

12-  8 

15 

305 

289 

278 

250 

206 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

98 

8 

3 

1-19 

1-30 

14 

2-  1 

20 

2-16 

23 

2-21 

28 

3-  1 

29 

U-U 

30 

1 1-26 

27 

12-  7 

19 

12-  7 

19 

NONE 

309 

294 

276 

299 

CAMP    HILL    2  NH 

2-  8 

16 

2-22 

16 

3-  1 

24 

3-  9 

25 

- 

HEFLIN 

102 

7- 

9 

-  1 

1-19 

2-  9 

12 

2-22 

17 

3-  9 

24 

3-23 

26 

4-  7 

31 

10-14 

32 

U-ll 

26 

11-12 

34 

11-13 

20 

12-  7 

15 

301 

264 

248 

233 

190 

LAFAYETTE 

104 

7- 

7 

1-17 

2-  1 

15 

2-  8 

16 

2-21 

28 

3  23 

10-14 

31 

11-11 

27 

U-27 

_ , 

12-  7 

17 

wnwp 

302 

279 

248 

209 

MARTIN  DAM 

101 

7- 

8 

1-lB 

1-28 

15 

l-3l 

20 

2-2  8 

24 

2-28 

24 

3-  B 

32 

11-12 

32 

11-27 

25 

12-  7 

2  J 

12-10 

20 

NONE 

313 

282 

272 

249 

OPE  L I K& 

102 

8 

2-  2 

16 

2-22 

20 

2-22 

20 

3-  9 

28 

4-27 

3  1 

10-18 

31 

11-27 

27 

12-  7 

21 

12-29 

20 

NONE 

310 

288 

263 

174 

ROCKFORD  2  NNW 

100 

7- 

8 

1 

1-19+ 

2-  7 

11 

2-l6 

16 

2-21 

24 

2-28 

27 

3-23 

30 

10-14 

32 

11-13 

27 

12-  7 

18 

12-  7 

18 

NONE 

294 

289 

258 

209 

ROCK  MILLS 

105 

g 

4 

1-17 

2-  8 

15 

• 

3-  8 

26 

3-24 

30 

10-17 

30 

ll-U 

27 

U-27 

22 

12-  7 

17 

12-29 

15 

324 

246 

207 

•       *  • 

PRAIRIE  06 

DAYTON   I  N 

4 

Q 

1-29 

15 

2-  I 

17 

2-21 

24 

2-21 

24 

3-  8 

32 

U-U 

26 

U-U 

28 

12-  7 

20 

12-  7 

20 

NONE 

309 

289 

263 

248 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

101 

94 

7 

1 1?o  + 

1-30 

13 

2-  7 

20 

2-17 

23 

2-22 

28 

3-  1 

29 

10-15 

32 

U-U 

26 

12-  7 

13 

12-  7 

13 

12-  7 

13 

311 

303 

293 

262 

228 

GA  INESVILLE 

105 

^* 

5 

119 

1-30 

15 

2-  2 

19 

2-16 

23 

2-22 

28 

3-  1 

32 

U-U 

30 

12-  7 

21 

12-  7 

21 

12-10 

20 

NONE 

311 

294 

288 

299 

GREENSBORO 

104 

7- 

7 

4 

1-19 

2-  1 

16 

2-  8 

19 

2-17 

24 

3-  1 

28 

3-23 

32 

ll-U 

31 

U-13 

27 

12-  7 

19 

12-  7 

19 

NONE 

302 

293 

257 

233 

HiVNEVILLS 

102 

7- 

16+ 

12-10 

22 

NONE 

NONE 

LIVINGSTON  2  SW 

106 

7- 

9 

2 

1-19 

2-  1 

13 

2-  8 

19 

2-21 

22 

3-  1 

26 

3-23 

30 

10-17 

30 

ll-U 

27 

12-  7 

20 

12-  7 

20 

NONE 

302 

289 

255 

206 

MIRION  JUNCTION  2  NE 

103 

7- 

8 

2 

1-20+ 

1-30 

10 

2-l6 

19 

2-22 

24 

2-22 

24 

3-  8 

32 

U-U 

27 

U-U 

27 

12-  7 

16 

12-  7 

16 

NONE 

294 

286 

262 

246 

WINTER  3  NW 

105 

7- 

8 

8 

1-20+ 

1-29 

16 

2-  1 

20 

2-16 

24 

3-  1 

28 

3-  1 

28 

U-ll 

32 

12-  7 

22 

12-  7 

22 

NONE 

NONE 

294 

261 

295 

MONTGOMERV  WSO  4P 

102 

7- 

7 

7 

1-19 

1-19 

7 

1-29 

19 

2-21 

24 

2-21 

24 

3-  6 

32 

U-ll 

32 

12-  7 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

248 

SE1.M4 

103 

7- 

7 

6 

1-19 

1-19 

6 

1-19 

6 

2-  6 

24 

2-21 

28 

3-  I 

31 

U-14 

32 

12-  7 

22 

12-  7 

22 

NONE 

NONE 

304 

289 

298 

UNION  SPRINGS  4  S 

100 

7- 

15+ 

4 

1-20+ 

1-30 

16 

1-30 

16 

2-  9 

23 

2-22 

25 

3-  9 

32 

U-12 

32 

11-27 

28 

12-  7 

22 

NONE 

NONE 

301 

278 

248 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Date 

« 

Dale 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dales 

16°  or 
below 

20"  or 
below 

24  or 
below 

28  '  or 
below 

32  or 
below 

32°  or 
below 

28' or 
below 

24' or 
below 

20"  or 
below 

16"  or 
below 

16  "  or  below 

20  "  or  below 

24'  or  below 

28°  or  below 

32'  or  below 

Date 

Temp, 

2 
Q 

Temp.  I 

Dale 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

d 
S 
o 

Date 

Temp. 

Dale 

Temp. 

o 
Q 

d. 
B 
o 
t- 

o 
Q 

d, 
S 

4) 

•      •  • 

C0AST4L   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

100 

6-13 

5 

1-19 

1-21 

16 

2-2l 

20 

2-22 

24 

3-  8 

27 

3-25 

32 

10-14 

30 

10-17 

28 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

291 

223 

203 

ATMORE 

98 

7-U* 

9 

1-19 

1-20 

1* 

1-29 

20 

2-  1 

22 

2-16 

28 

2-21 

29 

11-27 

32 

12-  7 

25 

12-10 

24 

NONE 

NONE 

312 

294 

279 

BEATRICE  1  E 

98 

7-15* 

7 

1-19 

1-29 

15 

l-3o 

Is 

2-  2 

24 

2-16 

28 

2-18 

32 

11-27 

31 

12-  7 

24 

12-  7 

24 

NONE 

NONE 

308 

294 

282 

BRANTLEY 

100 

7-15 

6 

1-19 

1-20 

14 

2-  8 

20 

2-22 

24 

3-  8 

28 

3-23 

30 

- 

- 

12-  7 

23 

12-22 

20 

NONE 

317 

288 

- 

- 

BREWTON  3  ENE 

100 

7-15 

- 

- 

11-11 

27 

11-11 

27 

12-10 

24 

NONE 

NONE 

~ 

- 

- 

BREMTON  3  SSE 

103 

6-12* 

8 

1-19 

2-  1 

16 

2-  6 

20 

2-21 

23 

3-  8 

28 

3-23 

30 

10-14 

31 

11-11 

26 

12-  7 

24 

12-11 

20 

NONE 

308 

289 

248 

205 

CAMDEN   3  NW 

10* 

7-  8 

5 

1-19 

1-30 

11 

2-  I 

20 

2-  9 

24 

2-22 

28 

3-  8 

32 

10-14 

30 

12-  7 

23 

12-  7 

23 

NONE 

NONE 

301 

288 

220 

CHATOH   4  N 

106 

7-16 

5 

1-19 

1-19 

5 

1-29 

17 

2-16 

23 

2-17 

27 

2-28 

30 

10-13 

32 

12-  7 

21 

12-  7 

21 

NONE 

NONE 

294 

293 

227 

CLAYTON 

98 

7-15 

3 

1-19 

1-29 

16 

l-3o 

18 

2-  7 

24 

2-21 

28 

2-28 

31 

11-11 

30 

12-  7 

21 

12-  7 

21 

NONE 

NONE 

303 

269 

296 

ENTERPRISE  9  NNH 

g 

1-19 

1-19 

8 

1-29 

20 

2-  7 

24 

2-21 

25 

3-  1 

32 

11-11 

32 

12-  7 

25 

12-10 

24 

NONE 

NONE 

306 

2e9 

255 

EUFAULA  HILOLIFE  REF 

101 

7-  8* 

7 

1-19 

1-30 

16 

2-10 

20 

3-  I 

21 

3-  1 

21 

3-  9 

31 

11-11 

31 

11-14 

28 

12-  7 

24 

12-10 

20 

NONE 

303 

281 

258 

247 

EVERGREEN 

6 

1-19 

1-20 

6 

2-  1 

19 

2-16 

24 

2-22 

28 

3-  9 

31 

11-11 

29 

11-27 

28 

12-  7 

23 

12-26 

20 

NONE 

328 

294 

278 

247 

FRISCO  CITY 

* 

1-19 

1-20 

5 

l-3o 

17 

2-16 

24 

2-22 

28 

3-  1 

32 

11-11 

30 

12-  7 

23 

12-10 

20 

NONE 

314 

294 

255 

GENEVA  2 

99 

7-15* 

8 

1-19 

1-20 

9 

2-  1 

20 

2-  2 

22 

2-21 

26 

3-  8 

32 

11-11 

29 

12-  7 

26 

12-27 

24 

NONE 

NONE 

328 

289 

248 

G I L6ERT0HN 

100 

7-  ♦ 

2 

1-19 

1-19 

2 

2-  2 

20 

2-21 

24 

3-  1 

28 

3-23 

30 

10-14 

32 

- 

12-  7 

23 

12-22 

20 

NONE 

323 

289 

- 

205 

GREENVILLE 

- 

- 

- 

- 

10-17 

32 

11-14 

27 

12-  7 

22 

NONE 

NONE 

- 

- 

- 

HEADLAND 

- 

7 

1-19 

1-20 

B 

1-29 

20 

2-  T 

24 

2-21 

25 

2-22 

29 

10-14 

30 

12-  7 

25 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

306 

289 

234 

HIGHLAND  HOME 

3 

1-20+ 

1-30 

16 

1-30 

16 

2-  6 

23 

2-21 

27 

3-  1 

31 

11-11 

28 

11-11 

28 

12-  7 

22 

12-10 

20 

NONE 

314 

304 

263 

239 

□ZARK    6  NNH 

102 

6-11 

5 

1-19 

1-19 

5 

1-29 

18 

2-  1 

23 

2-16 

26 

2-21 

30 

11-11 

31 

12-  7 

24 

12-  7 

24 

NONE 

NONE 

309 

294 

263 

RITTSVIEH 

103 

7-  9* 

« 

1-20* 

2-  8 

16 

2-2l 

18 

3-  1 

23 

3-23 

28 

4-  6 

31 

10-14 

29 

10-17 

27 

11-13 

22 

12-  8 

20 

12-29 

16 

324 

290 

257 

208 

191 

THaHASVILLE 

102 

7-  9* 

5 

1-20* 

1-30 

15 

2-  1 

19 

2-17 

24 

2-22 

28 

3-  8 

32 

10-17 

32 

12-  7 

21 

12-  7 

21 

12-10 

20 

NONE 

312 

293 

286 

223 

TROY 

102 

7*  I6  + 

1-19 

1-19 

4 

1-29 

17 

2-  6 

23 

2-2 1 

25 

2-28 

30 

31 

12-  7 

12-  7 

NONE 

NONE 

304 

269 

256 

MHATLEY 

101 

6-11 

4 

1-19 

2-  1 

16 

2-  2 

17 

2-21 

21 

2-21 

21 

3-23 

32 

10-13 

30 

10-17 

28 

12-  7 

20 

12-  7 

20 

NONE 

308 

289 

236 

204 

<      •  • 

GJLF  08 

BAY  NINETTE  3  NNM 

10 

1-19 

1-19 

10 

2-  1 

20 

2-  I 

20 

2-16 

27 

2-22 

32 

11-27 

32 

12-  7 

23 

12-  7 

23 

NONE 

NONE 

309 

294 

278 

CODEN 

96 

7-l»* 

12 

1-19 

1-19 

12 

1-19 

12 

1-29 

22 

2-21 

26 

3-  8 

32 

11-11 

32 

12-  7 

25 

12-26 

24 

NONE 

NONE 

331 

289 

248 

DAUPHIN  ISLAND  2 

95 

7-U 

15 

1-19 

1-19 

15 

l-2o 

18 

1-20 

18 

1-30 

26 

1-30 

26 

12-10 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

314 

F  A  I RHOPE  2  NE 

97 

6-23 

13 

1-19 

1-19 

13 

1-19 

13 

1-30 

24 

2-  6 

27 

2-22 

32 

12-  7 

26 

12-  7 

26 

12-28 

24 

NONE 

NONE 

332 

304 

288 

MOBILE  WSO  AP 

97 

7-  2* 

12 

1-19 

1-19 

12 

1-19 

12 

1-29 

22 

2-16 

28 

2-21 

32 

12-  6 

32 

12-  7 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

294 

288 

ROBERTSDALE 

97 

6-12 

12 

1-20 

1-20 

12 

1-20 

12 

2-  1 

24 

2-17 

28 

2-22 

29 

11-11 

32 

12-  7 

27 

12-27 

24 

NONE 

NONE 

329 

293 

2»2 

*      *  • 

STATE  EXTREMES 

HINFIELD  2  SH 

106 

7-  8 

LIVINGSTON  2  SW 

7-  9 

CHATOM  4  N 

7-16 

VALLEY  HEAD 

-3 

1-17 

HALEYVILLE  3  NE 

1-17 

1 
i 

S«e  Relercnce  Notes  Following  Slatlon  Ind«x 
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SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

A 

nnual 

Station 

Depth 

Time 

Average 

a 
« 

Average 

« 

B 

V 
Ui 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

V 

E 
o 

Ui 

Average 

Extremes 

Average 

E 

Ui 

Average 

Extremes 

Average 

E 

K 

Average 

S 
u 

Average 

Extremes 

AUIUaN  ASRONOK''  FARM 

1  IM) 

2 

57 
2B 

A9.  J 

71 
3A 

5'. 6 

78 
39 

72,0 

52 

81 

2 

103 

87,9 

109 
66 

86 

2 

106 
73 

86.7 

105 
72 

80.7 

103 
67 

66,1 

89 
A6 

58,6 

72 
38 

A8.A 

Tl 
33 

»T, 

9 

16» 
28 

A 

AOt* 

JA 
JA 

AH, 8 

68 
36 

69.  1 

76 
AA 

71,6 

87 
5A 

an, 

6 

97 
*3 

86.7 

103 
71 

85 

5 

102 
7A 

86.2 

102 
7A 

80. A 

98 

70 

69,8 

83 
A9 

98, T 

70 
AO 

A9,l 

To 
39 

67, 

8 

103 
3A 

e 

Ae 

JA 

A9.A 

AO 

57.3 

69 
A5 

6«,8 

80 
5A 

78 

1 

07 
65 

8A,7 

96 
72 

BA 

5 

9S 
76 

85. 1 

96 
76 

79.9 

93 
71 

69,3 

81 
92 

98,0 

72 
A9 

A8,9 

69 
18 

66 

2 

»7 
|A 

9II(WT0n  J  ENE 

1 1") 

A 

- 

- 

• 

- 

72,6 

92 
52 

81 

3 

»e 

6A 

87.2 

103 
69 

86 

A 

lOA 
T6 

82,6 

96 
71 

83.3 

99 
73 

71.1 

90 
52 

61.1 

78 

AA 

30.8 

72 
>T 

lOA 

MtAOLAND 

(IN) 

A 

Al  .6 

t>2 

2a 

AT. 7 

69 
32 

6J.  2 

A2 

72.5 

88 
55 

81 

6 

95 
63 

89.7 

105 
73 

89 

2 

105 
75 

86.2 

103 
7A 

81.9 

97 
72 

66,7 

9A 
50 

98,9 

73 
A2 

90,0 

70 
99 

68 

» 

109 
28 

MAHION  JCT  2NE 

(IM) 

A 

- 

So.n 

69 
AO 

SB. 3 

71 
AA 

68,9 

83 
51 

78 

9 

93 
66 

86.9 

99 

71 

en 

.2 

103 
76 

86. 1 

97 
77 

81.2 

90 
79 

68,6 

89 
58 

60.8 

70 
90 

- 

• 

103 

PITTSVIEN 

I  IN) 

A 

AJ.' 

96 
3A 

A".l 

66 
36 

60.0 

75 
A3 

71,1 

85 
5A 

79 

7 

91 
69 

86,8 

86 

.9 

99 
T6 

86.2 

99 
76 

80.9 

95 
71 

68,1 

BA 
5A 

60,2 

70 
A9 

90,9 

69 
>9 

68 

A 

'»A 

THOHStv  EXP  STATION 

I  IN) 

A 

A2.8 

3A 

AK.V 

6J 

38 

JR. 6 

77 
AO 

68,5 

83 
At 

78 

2 

92 
^A 

86,9 

100 
68 

88 

.0 

101 
78 

87.2 

103 
79 

81.3 

09 
71 

69,1 

82 
56 

60,9 

7A 
A5 

91.7 

»9 
96 

68 

9 

lOJ 
lA 

UINPIEID  2  SW 

I  IN) 

A 

3».S 

J5 
32 

AA.A 

65 
33 

57.1 

77 
39 

68.1 

88 
a5 

77 

5 

OA 

6A 

83.9 

96 
69 

85 

.5 

99 
75 

85.6 

100 

7A 

79.1 

98 
67 

69,0 

80 
50 

97, J 

69 
A2 

A7,9 

6A 
36 

66 

0 

100 
12 

See  Refsrence  Notes  Following  Station  Index 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


ALABAMA 
1977 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec 

Annual 

»      »  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

HUNTSVILLE   WSO  AP 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

: 

2333 

5.61B 
291* 
69.3 
*7.* 

6-Z4B 
1986 
79.6 
55.4 

7.608 
1843 
87.7 
62.2 

8.94 
1803 
91.6 
66.7 

9.11 
1780 
96.7 
71.7 

8.27a 
1853 
92.7 
70.4 

5  .628 
1772 
84.8 
66.6 

3.849 
2148 
70.2 
50.6 

2.958 
2485 
61.3 
48.9 

2842 

- 
■ 

•       •  • 

UPPER   PLAINS  03 

WINFIELD  2  SW 

EVAP 

- 

- 

- 

5.68B 

6.71 

B.61B 

8. 168 

7.028 

5.18B 

3.468 

- 

- 

«       •  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

AUB'.IRN   AGRONOMY  FARM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

- 
- 

1662 

4.54B 

1992 
68.5 
^B.S 

6.808 
1512 
80.5 
55.3 

8.408 
U81B 
87. 9 
62.3 

9.16 
1263 
93.4 
68,7 

8.048 

873 
93.9 
73.2 

6.758 

751 
94.8 
72.5 

5.15 

9328 
88.1 
68.1 

4.31B 
1306 
73.9 
51.4 

2.958 
1462 
63.1 
47.9 

1820 
53.2 
37.9 

• 

MARTIN  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

57* 

3.02B 

'(.67B 
.7* 
825 

5 '068 
855 

6.10B 
1079 

6.728 
1167 

6.41 
.24 
779 

6.00B 
.71 
677 

3.86B 
-  1.43 
740 

3.82 
.27 
1304 

1.86B 
.65 

905 

2.206 

.21 
1138 

10927 

•       *  * 

PRAIRIE  06 

OEMOPOLIS   LOCK  AND  DAM 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

- 

1988 
61.3 
39.7 

4.  BOB 
2009 
67.2 
48.1 

5>34B 
1272 
79.9 
55.1 

6.75 

1134 

8.63 
1315 
99.5 
69.7 

7.21B 
961 
100.4 
73.0 

6. 798 

en 

100.2 

74.3 

4.998 
1086 
90.6 
69.6 

4.018 
1411 
76.7 
52.3 

2.278 
1586 
65.6 
48.4 

2246 

m 

»       •  » 

COASTAL   PLAIN  07 

HEADLAND 

EVAP 

MAX 

MIN 

4.168 

75.5 

51.6 

1.92B 

64.4 

49.3 

2.028 

56.1 

39.4 

•       •  • 

OULF  08 

FAIRHOPE   2  NE 

EVAP 

DEP 

MINO 

MAX 

HIN 

1126 
51.3 
36.5 

3.39B 
1.05 
1003 
6*. 9 
41.4 

4.448 
.68 

1103B 

73.6 

52.9 

6-OOB 
1.03 
828 
87.2 
58.4 

6.72 
.45 
533 
93.6 
65.2 

8.90 
2.68 
765 
100.8 
73.0 

6.51B 
.67 
507 
98.7 
73.7 

4. 758 
-  1.04 
368 
94.6 
73.7 

4.82B 
.35 
412 
94.6 
72.0 

3.90 
.13 
597 
79.6 
56.1 

1.85B 
.55 
602 
67.3 
52.2 

796 

8640 

See  RefererKo  Notes  Following  Srstion  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Ope 
or  cl 
durin 

ned 
osed 

gyr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened  j 

Month 
closed 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

17 

465 

24 

2 

c 

Ann T  Cnu 

0063 

03 

U  T  kiC  Tnu 
W  1  N  J  1  UlN 

2 

34 

13 

87 

11 

795 

c 

A  t  RPR  T A 
AL  D  C  r%  1  A 

0140 

07 

W I  L  c  n  ^ 

132 

14 

87 

25 

175 

37 

2 

c 

ALBERTVILLE  2  SE 

01*8 

02 

MARSHALL 

1294 

14 

86 

10 

1140 

52 

52 

APR 

1 

2 

3 

ALEXANOFR  CITY 

0  l6o 

TALLAfOQSA 

1132 

57 

05 

57 

OOU 

1 

2 

9 

A  1  I  r  P  W  T  1  1  P 

0178 

03 

P  T  r  k  c  M  c 

"  1 L  ^  c  11 J 

1333 

08 

88 

10 

135 

20 

36 

APR 

JAN 

1 

2 

3 

0252 

07 

CUV  ilNl>'  1  Ul'l 

631 

19 

86 

30 

242 

40 

40 

1 

2 

3 

AMNT^lTllN    FAA  AP 

0272 

04 

f  A I  wni;N 

V»  A  L  n  U  1' 

7 

33 

39 

85 

51 

611 

31 

31 

1 

2 

3 

AR  LEY  3  S 

0338 

03 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

40 

2 

ACUI  AND    7  <^^E 

0369 

05 

CLAY 

1133 

IS 

85 

50 

1091 

21 

21 

1 

2 

3  C 

A  TUP  M  C 

0395 

01 

1  T  u  c  c  TnM  B 
Lines  '  U  IN  E 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

23 

23 

SEP 

1 

2 

3 

AT  MOR  E 

0407 

07 

EbLAHD lA 

8 

31 

01 

87 

30 

294 

14 

14 

1 

2 

3  C 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

0430 

05 

LEE 

'I 

32 

36 

85 

30 

652 

2 

2 

2 

1 

2 

34  G 

AUTAUGAVILLE   3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

32 

28 

86 

41 

200 

37 

2 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

293 

27 

87 

2 1 

280 

22 

39 

2 

3 

HAY    MTNPTTP    3  NNW 
a  n  1     111  I"!  CI  ic          i"»i^  n 

05B3 

08 

n  A 1  n  u  T  ^l 

D  A  L  U  n  i  r' 

9 

30 

5! 

87 

47 

278 

53 

59 

1 

2 

3 

ftp ATR  I  r  P    1  F 

0616 

07 

Mn  M  R  n  P 

n  u  IN  i\  u  u 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

11 

11 

1 

2 

3 

□Clip    MTMA    7  N 

0655 

01 

1  TMPCCnNF 

1234 

42 

86 

53 

600 

29 

29 

1 

2 

3 

BERRY 

0748 

03 

P  A  V  C  T  T  P 

233 

40 

87 

36 

452 

C 

0757 

02 

ICCCClJCnM 
JtrrtKjvjr* 

293 

22 

87 

01 

540 

21 

24 

JAN 

1 

2 

3 

0764 

02 

1  P  C  P  CR  ^DM 

2 

33 

24 

87 

00 

449 

22 

25 

FEB 

1 

2 

3 

DTI  1  Twrci  C  V    1  cc 

0823 

03 

A  M  T  A  M  1"  A 
AU 1  A  U  w A 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

39 

J  UN 

2 

0831 

02 

ircppRCnN 

293 

34 

86 

45 

620 

40 

40 

1 

2 

3  C 

BOAZ 

0957 

02 

MARSHALL 

234 

13 

86 

10 

1070 

37 

2 

C 

BRANTLEY 

n7 

CRENSHAW 

631 

39 

86 

16 

974 
c  f* 

48 

1 
1 

c 

3 

D n  u 1  uii    ^  cit^ 

1080 

07 

perAMh  TA 

631 

07 

87 

02 

160 

1 

1 

APR 

1 

2 

3  G 

RRPt'THN    'A  ^^E 

lOBi, 

07 

PC^AMRTA 

631 

04 

87 

03 

85 

60 

63 

1 

2 

3 

dd  t  nncDnoT 

1099 

02 

J  A  L  ^  J  u  IN 

1234 

57 

85 

43 

615 

22 

81 

MAR 

1 

2 

3 

R  D  nnif  wnnn 

1143 

03 

TiicTAi  nn?A 

1  U3\>ALUU3A 

233 

16 

87 

17 

606 

17 

2 

1178 

07 

D  T  1/  P 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

48 

2 

TAICDA     O  CU 

12B8 

04 

C  UC 1  D  V 

ant  L  D 1 

7 

33 

05 

86 

47 

540 

22 

78 

1 

2 

3 

tAPIUCIN    i  iNW 

1301 

07 

W I LC  OX 

1 

32 

02 

87 

19 

23S 

17 

17 

1 

2 

3 

TAMP    UTII      O  NU 

1324 

05 

T  A 1 1  A  pnn^  A 

1132 

50 

85 

39 

680 

29 

29 

MAR 

1 

2 

3 

CARBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

233 

54 

87 

32 

430 

39 

2 

CENTRE  SW 

CHEROKEE 

734 

07 

65 

22 

22 

2 

3 

1525 

03 

BIBB 

332 

54 

87 

15 

456 

3 

3 

1 

2 

3 

r  u  A  T  n  M   /.  M 
t  HA  1  Un   H  IN 

1566 

07 

WASH  1 Nb 1 UM 

1331 

32 

88 

15 

285 

29 

29 

1 

2 

3 

ruTI  nCDCDIIDP     UTD      Dl  AklT 

1620 

04 

T  A  1  1  A  n  E  A 

733 

17 

86 

20 

418 

21 

21 

1 

2 

3 

ri  ATRnDMC 

LLAiOUKiNc 

1690 

07 

M  n  M  D  n  P 

131 

32 

87 

31 

183 

26 

2 

r 1  A  NT  nw 

^,  U  A     1  U  P( 

169* 

03 

r  U  T  1  TflKI 

0  n  1  L  1  UlN 

7 

32 

51 

86 

38 

580 

85 

85 

1 

2 

3 

r 1  A  VTnu 
L  L  A  T  1  UN 

1725 

07 

B  A  0  D  nl  IQ 
D  A  K  D  LIUf\ 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

22 

50 

1 

2 

3 

CODEN 

1803 

08 

MOB  I L E 

9 

30 

23 

88 

14 

12 

21 

21 

1 

2 

3 

rnPFPP  ^prtnG^  9  MM 

1807 

07 

n  C  M  P  V/  A 
0 1  "N  C  V  A 

5 

31 

11 

85 

56 

250 

59 

2 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

51 

470 

C 

COLLINSVILLE 

1849 

02 

DE  KALB 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

40 

2 

1940 

03 

WAL  K  EH 

2 

33 

49 

87 

09 

320 

75 

2 

1974 

07 

RU5  S  ELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

19 

2 

CUBA 

2079 

06 

CI  imt  eg 

13'32 

26 

88 

23 

215 

38 

2 

n  A  n  E  \y  T 1  i  c 

UAU  C  V  1 L  L  C 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

11:32 

49 

85 

45 

630 

65 

2 

UAU  t  V  1  L  L  c  £. 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

11|32 

50 

85 

46 

730 

C 

nAllPMTN    TCI  AND  9 

2172 

08 

MOBI LE 

9 

30 

15 

88 

OS 

8 

29 

29 

1 

2 

3  C 

U  A  T  t  LJiN     1  IN 

2188 

06 

MARENGO 

13 

32 

22 

87 

39 

230 

30 

38 

1 

2 

3 

nc  1  T  A 

2235 

05 

CLAY 

11 

33 

26 

85 

42 

10301 

21 

INAC 

2 

DEMOPOLIS   LOCK  AND  DAM 

2245 

06i  MARENGO 

13 

32 

31 

87 

50 

100 

27 

27 

21 

1 

2 

34 

DOTHAN 

2377!  07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

24 

275 

DOUBLE  SP''  I  NGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

09 

87 

25 

810 

21 

21 

1 

2 

3 

E  L  BA 

2577i  07 

COFFEE 

10 

31 

29 

86 

04 

195 

50 

2 

E  LROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

19 

87 

48 

252 

38 

2 

pmtprprt<:p  mmui 

2675 

07 

COFFEE 

5,31 

23 

85 

54 

469 

12 

12 

1 

2 

3  C 

ciiFAlli  A   u  T  t  nl  rPe  RPP 

2730 

07  BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

213 

11 

11 

1 

2 

3 

Ct/CQflDCCM 
t  V  t  "^UK  t  CN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

27 

86 

56 

290 

17 

17 

1 

2 

3 

CATDUnDC     ■)  KJP 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

60 

60 

60 

1 

2 

34 

FAIWV/TIIC     1  P 

2840  01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

21 

39 

1 

2 

3 

FAYETTE 

2883;  03 

FAYETTE 

13 

33 

41 

87 

49 

365 

43 

52 

1 

2 

3 

FLORENCE 

297l;  01 

LAUDERDALE 

12 

34 

4  8 

87 

41 

578 

22 

22 

APR 

1 

2 

3 

FnflT  PAYMF 

3043 

02  DE  KALB 

734 

27 

85 

43 

934 

36 

2 

C 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

27 

87 

23 

400 

29 

48 

1 

2 

3 

TAnCnCM     CTCAM    Dl  A W T 
uAUMJtlM    jltAn  KLAiNi 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

23 

25 

1 

2 

3 

f*ATMCCV/TI  1  C 

3160 

06 

SUMTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

20 

41 

1 

2 

3 

OAK  J  t  N        1  1  T 

3200 

02,  CULLMAN 

1 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

37 

2 

U  C  1"  t  V  A  /{ 

3251 

07 

GENEVA 

5 

31 

03 

85 

53 

145 

2 

2 

1 

2 

3 

rcnprifAuKJA 

btU"  u  1  A^NMA 

3271 

07  BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

22 

2 

C ff 1  R  PR  TnUN 

3308 

07 

CHOCTAW 

13 

31 

53 

88 

20 

128 

20 

20 

1 

2 

3 

GORGAS 

3430 

03 

WALKER 

2 

33 

39 

87 

12 

300 

41 

2 

GREENSBORO 

3511 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

35 

220 

99 

110 

1 

2 

3 

GREENVILLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

50 

86 

37 

523 

96 

79 

1 

2 

3  C 

GUNTERSVILLE 

3573 

02 

MARSHALL 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

24 

24 

1 

2 

3 

GUNTERSVILLE  TVA 

3578 

02 

MARSHALL 

1234 

22 

86 

17 

605 

C 

HALEYVILLE  3  NE 

3620 

03 

WINSTON 

234 

16 

87 

35 

950 

41 

41 

1 

2 

3  C 

HAMILTON  3  S 

3645 

03 

MARION 

13|34 

06 

87 

59 

435 

18 

40 

1 

2 

3  C 
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STATION  INDEX 


Station 


HANCEVILLF 
HAYNEVILLE 
HEADLAND 
HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

HTGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLE   rlSO  AP 

JACKSON 

JACKSONVILLE 

JASPER  <.  N 

JORDAN  DAM 

KINSTON 

LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON  2  SW 

LOUISVILLE 

MAGELLA 


MARION  6  NE 
MARION  JUNCTION 
MARTIN  DAM 
MATHEWS   1  S 
MELVIN 
MIDWAY 
MILSTEAD 
MINTER  3 
MITCHELL  DAM 
hOBILE   WSn  AP 


2  NE 


NW 


HONTEVALLO 
MONTGOMERY  WSO  AP 
MOULTON 
MOULTON  2 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

DNEONTA 

OPEL IKA 

OZARK  6  NNW 

PAINT  ROCK  2  N 
PALMERDALE  2  W 
PERRYVILLF 
PETERMAN 
PICKENSVILLE 
PICKENSVILLE  2 
PINE  APPLE 
PINE  LEVEL 
PITTSVIEW 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

PRATTVILLF 
RED  BAY 
REFORM  2  F 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS   2  NE 
ROBERTSDALE 
RDCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 

SAND  MT  SUBSTA  AU 
SAYRE 

SCOTTSBDRO 

SELMA 

SUTTLE 

TALLADEGA 

THQMASVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 

THURLOW  0AM 

TONEY 

TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

UNION  SPRINGS  «  S 

UNIONTQWN 

VALLEY  HEAD 

y^ERNON  2  N 

WADLEY 

WALLACE  2  E 

WALNUT  GROVE 


o 
a 


3655 
37«8 
3761 
3775 
3B16 
38*2 
3899 


<>064i  01 


*193 
4209 

4226 
4306 
♦431 
4502 
4603 
46X9 
4627 
4798 
48B4 
4996 

5112 
5121 
5140 
5172 
535^, 
5397i 
5439 
5449 
5465 
5478 

5537 
5550 
5625 
5635 
5749 
5867 
5875 
61211 
6129 
62181 

6226 
6246 
6362 
6370 
6414 
6418 
6436; 
6468 
6501 
65081 


CULLMAN 

LOWNDES 

HENRY 

CLEBURNE 

CRENSHAW 

CLEBURNE 

FRANKLIN 

MADISON 

CLARKE 

CALHOUN 

WALKER 

ELMORE 

COFFEE 

CHAMBERS 

CHILTON 

JEFFERSON 

CHEROKEE 

SUMTER 

BARBOUR 

JEFFERSON 


06  PERRY 
06'  DALLAS 

05  ELMORE 

06i  MONTGOMERY 
07.  CHOCTAW 
06|  BULLOCK 

06  MACON 
06^  DALLAS 
03|  CHILTON 
08  MOBILE 


04  SHELBY 
06!  MONTGOMERY 
01  LAWRENCE 
01  LAWRENCE 
01  COLBERT 

01  MADISON 
07i  DALE 

02  BLOUNT 
LEE 
DALE 


JACKSON 
JEFFERSON 
PERRY 
MONROE 
PICKENS 
PICKENS 
07  WILCOX 
06'  MONTGOMERY 
07  RUSSELL 
03  AUTAUGA 


6640  03 
6805  01 
6847  03 
6937  07 
6942  07 
6988  08 
7020  05 
7025 
7131 
7157 


7207 
7282 
7304 
7366 


7963|  061 
S024;  04j 
8l78!  07! 
8209  03 
8215  05 
B259j  Oli 


AUTAUGA 

FRANKL IN 

PICKENS 

COVINGTON 

COVINGTON 

BALDWIN 

COOSA 

RANDOLPH 

FRANKLIN 

CULLMfN 

DE  KALB 

JEFFERSON 

JACKSON 

DALLAS 

PERRY 

TALLADEGA 

CLARKE 

CHILTON 

ELMORE 

MADISUN 


83231 
8380 
8385 
8438 
8446 
B469 
8517 
8605 
8637 
8648 


07|  PIKE 

03  TUSCALOOSA 
03  TUSCALOOSA 
06  BULLOCK 

06  PERRY 

02  DE  KALB 

03  LAMAR 

05  RANDOl  PH 

07  ESCAMEIA 

04  ETDWAh 


County      D)  ^ 


06 


87  16 
86  15 
86  11 

85  24 

86  31 
86  33 
85  46 

88  12 

85  33 

86  51 


86  52 

86  24 

87  18 
87  18 
87  37 
86  27 
85  37 


86  20 

86  40 

87  09 

87  16 

88  17 
88  17 
87  00 
86  04 

85  10 

86  54 

86  29 
66  06 

87  59 
86  32 

86  31 

87  44 

86  14 

65  18 

87  44 
86  49 

85  58 

86  58 

66  03 

87  00 
87  11 

86  05 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 

85  59 

67  37 
67  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  11 

86  19 


C 

.2 

> 


ALABAMA 
1977 


Years  of  '  Opened 
record    or  closed 
during  yr. 


6 

0) 
fr- 


>   c  c   c  S 

WOO)     O  o 


Refer 
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tables 


530 

C 

170 

20 

39 

MAR 

FEB 

1 

2 

3 

370 

28 

28 

1 

1 

2 

34  G 

850 

22 

22 

1 

2 

3 

594 

66 

86 

1 

2 

3 

1175 

34 

2 

840 

40 

2 

624 

19 

19 

2 

1 

2 

34C 

220 

12 

2 

C 

690 

21 

2 

C 

525  17 

17 

1 

2 

3 

290 

41 

2 

270 

13 

2 

830 

29 

29l 

1 

2 

3 

420 

41 

2 

636 

61, 

2 

589 

85 

2 

160 

79 

75i 

1 

2 

3 

46U 

20| 

2 

654 

4l! 

JAN 

2 

173 

11 

2 

C 

200 

28 

28 

1 

2 

3  G 

340 

28 

53 

26 

1 

2 

34 

195 

21 

2 

350 

37 

2 

490 

C 

201 

77 

2 

370 

21 

21, 

1 

2 

3 

350 

*l| 

2 

211 

34 

34 

1 

2 

3  C 

462 

37 

2 

221 

34 

34 

1 

2 

3  C 

628 

JUL 

C 

645 

21 

21 

1 

2 

3 

540 

88 

94 

1 

2 

9 

725 

19 

30 

INAC 

1 

2 

3 

260 

62 

2 

870 

67 

76 

1 

2 

3 

750 

21 

21 

1 

2 

3 

470 

76 

88 

1 

2 

3 

635 

c 

798 

30 

2 

500 

36 

2 

195| 

c 

165i 

37 

HAY 

2 

180 

37! 

J  UN 

2 

230 

11! 

2 

506 

36 

2 

380 

10 

10 

1 

2 

3  G 

230 

38 

2 

295 

79 

76 

SEP 

1 

2 

3 

680 

21 

28 

1 

2 

3 

271 

40 

2 

190 

50 

FEB 

INAC 

2 

190 

C 

155 

48 

66 

1 

2 

3 

670 

24 

24 

1 

2 

3 

745 

43 

47 

1 

2 

3 

880 

25 

25 

1 

2 

3 

800 

71 

71 

1 

2 

3 

1195 

28 

29 

1 

2 

3 

304 

40i 

2 

615 

95 

96 

1 

2 

3 

147 

98 

98 

1 

2 

3 

145 

29 

2 

555 

88 

89 

1 

2 

3 

405 

86 

87! 

1 

2 

3  C 

680 

20 

20 

1 

2 

3  CG 

288 

41 

2 

750 

C 

580 

70 

82 

1 

2 

3  C 

169 

96 

99 

1 

2 

3 

152 

21 

51 

1 

2 

3  C 

460 

91 

111 

1 

2 

3 

265 

73 

2 

1040 

93 

93 

1 

2 

3 

265 

21 

1 

2 

3  C 

640< 

44! 

2 

205 

37 

2 

850 

36 

2 
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a  a 
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WARRIOR  6  W 

WARRIOR  LICK  AND  DAM 

WATERLOO 

WEST  BLQCTON 

WETUMPKA 

WHATLEY 

WINFIELD  2  SW 


8670  02 
8673  06 
86861  01 
88O9'  03 
8859  05 
8867  07 
8998  03 


JEFFERSON 

GREENE 

LAUOFROALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FAYETTE 


233  49 

2132  47 

1234  55 

333  07 

732  33 

1331  39 

1333  55 


86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


630 

no 
457 

500 
190 
170 
468 


21 


AUG 


MAY 


3 

34  G 


12 


REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


aMH,t.,>„.l  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Aehevllle,  N.C.  28801,  or  to  any  National 
S«iierleriJ«  S«ice  ielTyoS      Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVERAGES   Division  averages  In  the  annual  issue  include  late  reports  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published  In  monthly  Issues. 
DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bullelin  are;  Temperature  in  'f.   precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and 


wind  movement  in  miles . 


UPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  L-vaporatlon  and  Wind  table. 

Max  and  Mln  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  dally  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  durl 
urs  ending  at  time  of  observation.     Wind  Is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  re 


during  24 
recorder 


NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  nomals  based  on  the  period  1941-1970.  "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  ba.,ed  on  periods 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  In  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Cllmatologlcal  Data. 

Soil  Type  Soil  Cover  Dei;rec  of  Slope 


Chesterfield  sandy  loam  Bare  0-2? 

Dothan  sandy  loam  Bare  Unknown 

Sumter  Clay  Bare  3-5% 

Izagara  tine  sandy  loam  Bare  Unknown 

Fine  Loamy  Bare  0-2% 

Ora  fine  sandy  loam  Bare  2  to  b% 


nAlLY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Auburn  Agronomy  Farm 
•  '  '  Headland 

Marion  Junction  2  N£ 

Plttsvlew 

Thorsby  Exp.  Station 
Wlnfield  2  SW 

All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers.  u  o 

All  max  and  mln  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
No  record, 

+    Also  on  earlier  date  (dates)   or  months. 

•  Amount  included  in  following  measurement. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

E    Amount  Is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Clmatologlcal  Data  for  detailed  dally 
record . 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation 
Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure.  , 
V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,   the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:     1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR    3-CAHABA     4-CHATTAGOOCHEE    5-CHOCTAWHATCHEE    6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA  9-GULF  10-PEA 
11-TALL.4P00SA     12-TENIfESSEE  13-TOMBIGBEE 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only 
stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  In  records  may  not  have  been  considered  In  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;   30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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TEMPERRTURE   RND  PREC I P  I  TRT  I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 
LOWEST  TEMPERRTURE: 
GREfiTEST   TOTAL  PREC I P I TflTI ON : 
LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST    1   DAY  PRECIPITATION: 
GREATEST   TOTAL  SNOWFALL: 
GREfiTEST  DEPTH  OF  SNOW  OR  ICE 


BREWTON  3  SSE 

74 

3  STRTIONS 

7 

ROBERTSDALE 

16.24 

FAYETTE 

2.62 

ROBERTSDALE 

11-12 

DOUBLE  SPRINGS 

6.5 

GAINESVILLE 

-5 

■ 

DATE 
DATE 


DflTE_ 


06 
lO* 


25 


DATE  20 


SUPPLEMENTAL  DflTfl 


HIND 

1  SPEED  -  n  .P  .M. 1 

RELBIIVE  HumOlIT 
RVERflGES- 
PERCENT 

NUMBER  OF  DBrS  WITH 
PRECiPlTBTION 

PERCENI  OF 
POSSIBLE  SUNSHINE 

Z  tf> 
—  O 

o    o  <!o 
<r    o  — 

a     m  tf> 

RESULIONT 

Z 

a 

^  o 

a 

a  — 

DIRECTION  OF 
FOSIESI  BILE 

STONDORO  OF   II  BE 

CENTRAL 
00     06     12  18 

a 

V. 

O 

o  ° 

a 

BIRMINGHAM  WSO  AP 

32 

3-5 

8.8 

45 

SW 

25 

73 

74 

69 

64 

1 
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14 

43 

10-01 

9.58 

25 

.0 

0 

8 

6 

3 

MOBILE  H50  AP 

49.5 

32 

.8 

4  1 

2 

-10.0 

69 

6 

20 

10 

731 

0 

0 

17 

0 

ID 

40 

5.69 

4.91 

24 

.4 

T 

30 

1  1 

5 

2 

ROBERTSDALE 

51  .7 

32 

.9 

42 

3 

-  9.6 

71 

8 

23 

15- 

697 

0 

0 

20 

0 

16 

24 

1  1  .75 

11.12 

25 

T 

0 

9 

6 

2 

DIVISION 

42 

2 

-  9.7 

13 

88 

9.39 

.  1 

SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOMINO  STATION  INOtl 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT I  ON 


HORTHEBN  VALLEY 


«TMENS  2 
BELLE  MINfl  Z  h 
TAiUVILLC   1  e 
HODGES 

HUMTSVILLE  WSO  AP 
MOULTOM  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  I 
BED  BAY 
QUSSELLVtLLE  2 


BCSSEFCft  3  USU 
atRnihGHAM  WSO  AP 
BQAZ 

COLL INSVILLE 
FORT  PAYNE 

GOaOEN  CITY 
GUNTEBSVILLE 
LEEDS 
ONEONTA 

PAL^CRDALE  2  U 

SAINT  BERNARD 
SANO  MT  SUBSTA  AU 
SAYHE 

SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 

UARRIOR  6  U 


UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 
ARLEV  3  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BROOKUOOD 

CARBON  HILL 
CENTREVILLE  USMO 
CL ANTON 
CORDOVA  2  ENE 
DOUBLE  SPRINGS 

ELROD 

FAYETTE 

CORGAS 

HALEYVILLE  3  NE 
HAMILTON  3  S 

JASPER  4  N 
LAY  0AM 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILUE  2 
PLANTERSVILLE  2  S5E 

REFORM  2  E 
THORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  flP 
TUSCALOOSA   OLIVER  DAM 
VERNON  2  N 


EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AP 
CAcERA  2  SW 

centre  4  su 
childersburg  utr  pl  a 
gadsden  steam  plant 

jacksonville 
leesburc 
montevallo 
talladega 
ualmut  grove 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  2  SSE 
AUBURN  AGRONOMY  FARM 
OADEVILLE 
HEFLIN 

HIGHTOWER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 
OPEL IKA 

rockfoho  2  nnu 
hock  mills 
thuRlow  dam 
uaoley 
wetumpka 


PRAIRIE 
CUBA 

dayton  i  n 
demopolis  lock  AI 
gainesville 
greensboro 

hayweville 
l  ivingston  2  sh 
marion  6  ne 
marion  junction  ; 
mathews  1  s 

mil  stead 


5.80 
S.20 


DAY   OF  MONTH 


4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.06     .04  T 


.240   .02D  .05 


le    .19  .□( 


.92  1  . 
.14   I  . 

.  &5    1  . 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STfiTION  INDEX 


DniLY  PRECIPITnilON 


STflT  ION 


DAY  OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


PIHE  LEVEi 
SCLMA 

SL'TTLE 

UNION  SPQIHQS  4  S 
UNIONTOUn 

unReion  lock  and  i 


COASTAL  PLAIN 

AeSEVILLC   1  NN: 
ALBEBTA 
ANDALUSIA  1  HU 


BEATRICE  1  £ 

BRAnUEV 
eRCkn-ON  3  ENE 
BREUTON  3  SSE 
BSLtNDIOOe 
CArtlCN  3  NU 

CHATOn  •«  N 

CLAIBORNE 

CLAYTON 

CQFrCE  SPRINGS  2  Nw 
COTTON TON 

ELBA 

ENTERPRISE  5  NNM 
EUFAULA  UILDL IFE  REF 
EVERGREEN 
FRISCO  CITV 

GENEVA  2 
GE ORG I ANNA 
GILfiERTOUN 
GREENVILLE 
HEADLAND 

HIGHLAND  HO^C 
JACKSON 
KINSTON 
LOUISVILLE 


NEWTON 

OZARK  6  NNU 
PINE  APPLE 
P1TT5VIEM 
TMOmSVILLE 

TRBt 

WALLACE  3  E 
HHATLEY 


OULT 

BAY  MINETTE  3  NNH 
CODEN 

DAUPHIN   ISLAND  3 
FAIHHOPE  2  NE 
KJBILC  USO  AP 

BOBERTSDALE 


.46  2.1 

1 . 99  1 . ' 
I.  70  2. 


SEE  REFERENCE  :*OIES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

nOY  OF  MONTH 

o 
a 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

. 

NORIMERN  VBLLET 

01 

ATHENS  Z 

MAX 
MIN 

49 
43 

41 

21 

41 

12 

40 

IB 

48 

23 

50 
38 

63 
44 

56 
8 

24 

7 

24 

1  1 

30 
15 

32 
27 

32 
18 

24 

15 

31 
20 

36 
29 

39 
23 

31 
25 

32 
23 

30 
21 

34 

19 

38 
16 

47 
24 

46 

36 

43 

9 

30 
12 

32 
13 

33 
14 

31 
14 

30 
18 

37.2 
20  .4 

BELLE  niNB  2  N 

MAX 
MIN 

4B 
40 

44 
24 

33 
16 

40 

16 

50 
19 

50 
38 

62 
48 

64 

55 

SB 
1  0 

22 
9 

25 
1 1 

32 
1  3 

32 
27 

33 
20 

24 

18 

32 
19 

36 
29 

38 
25 

31 
26 

32 
24 

28 

22 

33 
17 

37 
17 

46 

17 

46 

37 

48 

12 

25 
1  3 

31 
16 

32 
14 

31 
15 

30 
16 

37.8 
22  .0 

FBLKVILLE   1  E 

MAX 

niN 

SO 
41 

47 

25 

35 
15 

42 

19 

52 
21 

53 
42 

63 
47 

64 

58 

60 
12 

24 

1  1 

25 
12 

31 
1  3 

33 
28 

34 

21 

25 
19 

34 

18 

39 
23 

40 
24 

33 
25 

33 
23 

29 
22 

33 
20 

36 
18 

51 
18 

SI 
39 

50 
12 

29 
12 

35 
17 

35 
17 

32 
IS 

32 
15 

39.7 
22  -6 

HUNTSVILLE  HSO  PP 

MAX 
MIN 

47 

28 

33 
18 

38 
15 

50 
19 

47 

33 

62 
44 

64 
49 

61 
19 

22 
10 

24 

1  1 

30 
13 

32 
25 

33 
25 

25 
21 

31 
20 

38 

27 

39 
26 

32 
25 

33 
25 

29 
25 

31 
23 

37 
24 

48 

22 

45 

38 

48 

29 

31 
1  3 

32 
20 

33 
1  7 

30 
16 

30 
15 

35 
24 

37.7 
23.2 

nOULION  2 

KflX 
MIN 

46 

35 

36 
21 

42 
14 

51 
17 

48 

32 

65 
46 

66 
49 

63 
29 

29 
1  1 

26 
12 

30 
13 

31 
26 

33 
26 

27 
19 

38 
18 

39 
26 

40 

25 

30 
24 

33 

27 

29 
24 

33 
22 

40 

21 

50 
17 

44 

36 

50 
41 

41 

1  1 

35 
18 

34 

16 

31 
16 

34 

15 

36 
24 

39.7 
23.6 

nuSCLE  SHOALS  FPU 

AP 

MAX 
MIN 

47 

29 

33 
19 

42 

16 

49 

19 

51 
32 

64 
44 

68 
48 

62 
19 

24 

12 

26 
13 

29 
14 

33 
27 

34 
24 

25 
15 

32 
19 

37 
30 

39 
24 

31 
23 

31 
26 

32 
24 

33 
21 

35 
21 

45 

18 

44 

36 

47 

31 

31 
12 

32 
18 

32 
18 

31 
19 

29 
18 

34 

27 

38.1 
23.1 

REO  Bftt 

MAX 
MIN 

46 

36 

38 

52 

48 

64 

63 

65 

27 

30 

27 

33 

33 

36 

35 

37 

39 

40 

38 

25 

38 

42 

47 

40 

42 

37 

36 

36 

33 

36 

39 

39.9 

RUSSELLVILLE  2 

■          ■  • 

MAX 
MIN 

47 

39 

41 
18 

30 
10 

42 

10 

47 
1  4 

49 

40 

65 
45 

65 
54 

54 

9 

22 
8 

24 

10 

26 
1  1 

29 
25 

32 
16 

24 

15 

32 
15 

36 
28 

39 
1  9 

27 
21 

31 
21 

28 
17 

35 
16 

39 
14 

49 

15 

49 

37 

27 
12 

32 
12 

33 
12 

30 
12 

31 
1  3 

37.2 
19.6 

SPPBLflCHIBN 
MOUNTBINS 

02 

BESSEMER  3  HSM 

MAX 
MIN 

53 
33 

48 

24 

47 

18 

46 

19 

59 
30 

65 
43 

58 
48 

58 
18 

28 
14 

32 
1  1 

36 
1  1 

35 
26 

35 
28 

28 
17 

40 

24 

48 
24 

44 

28 

36 
26 

41 

25 

29 
23 

32 
25 

44 

28 

55 
29 

53 
31 

54 
34 

34 

18 

42 

22 

41 

18 

38 
19 

36 
23 

43 

29 

43.5 
24  .7 

BIRMINGHSn  HSO  BP 

MAX 
MIN 

48 

33 

35 
22 

42 
1  7 

52 
20 

55 
39 

62 
51 

65 
57 

61 
25 

25 
1  4 

27 
1 6 

31 
1 5 

32 
29 

33 
27 

27 
2 1 

36 
23 

44 

27 

43 

28 

32 
26 

39 
26 

28 
26 

29 
24 

41 

27 

53 
26 

SO 
43 

50 
34 

34 

1 9 

37 
22 

35 
1 9 

34 

19 

32 
22 

38 
30 

40.3 

26.7 

GUNIERSVILLE 

MAX 
HIN 

53 
28 

54 
26 

50 
1  9 

52 
IB 

50 
31 

54 
39 

67 
47 

63 
48 

58 
10 

34 
I  1 

32 
21 

33 
23 

34 
29 

35 
1  9 

36 
20 

38 
1  4 

41 

9 

41 

23 

36 
25 

34 

23 

39 
26 

40 

16 

52 
18 

49 

32 

41 

33 

49 

13 

35 
12 

34 

16 

36 
19 

35 
1  4 

43 

30 

43.5 
23.0 

ONEONTB 

MAX 
MIN 

50 
39 

46 

25 

36 
16 

42 
14 

53 
18 

52 
35 

61 
49 

63 
54 

60 
1  1 

22 
1  2 

25 
1  4 

31 
18 

32 
28 

32 
22 

23 
20 

34 

20 

40 

27 

41 

24 

35 
25 

39 
23 

28 
21 

33 
21 

41 

21 

51 
23 

49 

38 

48 
14 

30 
15 

38 
1  7 

37 
IS 

30 
16 

36 
1  7 

39.9 
23.0 

SBINT  BERNBRD 

MAX 
MIN 

SBND  flT  SUBSTB  flj 

MAX 
M  1  N 

50 
39 

46 
24 

33 
15 

40 

16 

51 
24 

48 

33 

56 
37 

59 
55 

57 
8 

1  9 
7 

22 
10 

29 
1  1 

32 
26 

32 
19 

23 
13 

31 
19 

38 
25 

39 
24 

38 
25 

37 
22 

22 
20 

34 

22 

4  1 

23 

49 

27 

43 

35 

46 

10 

26 
10 

32 
15 

32 
16 

30 
13 

32 
14 

37.6 
21  .2 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

SO 
38 

46 

26 

37 
15 

43 

15 

53 
17 

45 

29 

61 
43 

64 
51 

58 
10 

23 
ID 

27 
10 

33 
12 

31 
24 

34 

21 

27 
21 

35 
23 

40 

27 

40 

27 

37 
27 

39 

25 

30 
24 

36 
23 

42 

21 

52 
21 

49 

38 

48 

1  3 

27 
IS 

33 
13 

35 
14 

33 
15 

34 

IS 

40. 1 

22.0 

VALLEY  HEBO 
. 

MAX 
MIN 

52 
37 

45 

24 

34 
I  1 

42 
1  1 

52 
28 

49 

32 

55 
44 

60 
54 

58 

7 

19 
7 

22 
9 

32 
10 

32 
28 

33 
20 

23 
20 

34 

18 

38 
26 

34 

26 

40 

26 

37 
23 

27 
22 

33 
21 

41 

19 

SO 
22 

46 
34 

48 

1  I 

24 

I  I 

32 
9 

32 
10 

30 
1  1 

32 
1  3 

38.3 
20.8 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 
MIN 

52 
39 

52 
29 

34 

15 

45 

16 

54 
18 

60 
42 

70 
49 

68 
54 

60 
16 

28 
16 

33 
16 

34 
16 

36 
31 

35 
26 

30 
1  9 

39 
20 

48 
34 

39 
26 

34 

26 

35 
25 

29 
20 

35 
21 

44 

26 

63 
29 

S3 
43 

53 
22 

33 
21 

39 
19 

38 
18 

37 
21 

32 
26 

43.3 

25  .8 

BBNKHEflO   LOCK  BNO 

□  AH 

MAX 
MIN 

46 
43 

45 

31 

35 
23 

42 

20 

49 

2  1 

53 
36 

63 
47 

66 
52 

54 

1  7 

36 
1  4 

37 
1  5 

32 
16 

32 
29 

34 

23 

24 

22 

39 
23 

45 

30 

39 
26 

32 
27 

37 
27 

28 
22 

30 
25 

42 

27 

52 
30 

58 
42 

58 
20 

30 
21 

37 
20 

36 
22 

36 
23 

32 
25 

41.3 
26.4 

CENTREVILLE  HSnO 

MAX 
MIN 

54 
45 

53 
30 

40 
19 

46 

20 

54 
20 

58 
35 

68 
52 

63 
58 

60 
16 

31 
1  4 

33 
1  4 

37 
15 

36 
29 

36 
23 

29 
23 

41 

23 

48 

31 

44 

26 

36 
26 

40 

25 

29 
24 

31 
2  3 

46 

28 

55 
27 

54 
42 

56 
24 

35 
1  9 

42 

20 

39 
20 

34 
24 

34 
24 

44.1 

26.4 

CLBNTON 

MAX 
MIN 

52 
36 

51 
29 

41 

18 

48 

1  7 

56 
20 

60 
31 

64 
47 

68 
56 

60 
1  5 

30 
1  5 

34 

1  5 

39 

1  7 

37 
29 

35 
24 

28 
21 

41 

22 

46 

29 

45 

26 

40 

27 

42 

25 

30 
25 

34 

26 

48 
24 

56 
26 

52 
45 

58 
22 

35 
22 

43 

19 

41 

1 9 

40 

2 1 

35 
25 

44.8 

25.6 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

46 

40 

43 

20 

36 
1  1 

46 

16 

51 
16 

51 

65 
50 

64 

55 

55 
10 

27 
ID 

27 
1  1 

30 
12 

31 
26 

33 
17 

25 
17 

36 
23 

40 

30 

39 
21 

32 
23 

33 
22 

29 
18 

34 

20 

40 

1 9 

53 
21 

50 
38 

50 
1  1 

29 
1  4 

37 
10 

37 
1  4 

34 

1 5 

35 
I  7 

39.9 
21  .0 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

47 
24 

46 

16 

47 

17 

53 
1  7 

56 
38 

70 
53 

69 
SB 

58 
1  4 

34 

16 

32 
15 

33 
15 

34 

29 

28 
19 

40 

19 

47 

32 

39 
25 

33 
24 

35 
24 

30 
21 

36 
22 

45 

22 

49 

26 

54 
42 

53 
1 8 

32 
1  7 

39 
1  2 

37 
1 9 

33 
23 

43.2 
24.2 

HBLEYVILLE   3  NE 

MAX 
MIN 

46 

39 

39 
20 

40 

1  3 

48 

21 

46 
33 

62 
44 

64 

50 

62 
30 

31 
10 

25 
1  2 

27 
I  2 

31 
25 

31 
26 

28 

17 

31 
17 

39 
25 

38 
24 

29 
20 

31 
24 

30 
22 

30 
18 

37 
23 

49 

22 

45 

33 

50 
43 

50 
1 2 

34 

1 6 

34 
1  4 

31 
1 5 

34 

1 5 

35 
24 

38.9 
23.2 

HAMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

48 
4  1 

46 

22 

36 
10 

46 

10 

50 
1  3 

52 
36 

67 
4  1 

68 
47 

59 
12 

27 
12 

29 
12 

31 
12 

33 
28 

33 
19 

25 
1  5 

37 
15 

45 

30 

39 
22 

31 
22 

32 
23 

30 
1 6 

36 
I  7 

44 

16 

55 
1 6 

52 
40 

53 
1  3 

29 
I  4 

37 
12 

36 
I  3 

34 

1 5 

34 

1 9 

41  .1 

20.6 

JASPER  4  N 

MAX 
MIN 

49 

35 

46 

25 

36 

1  3 

42 

1  4 

50 
1  4 

65 
32 

65 
45 

65 
55 

59 
1  2 

25 
I  3 

28 
1  3 

32 
1  3 

32 
30 

35 
24 

27 
21 

35 
23 

43 

29 

40 

25 

34 

25 

35 
24 

30 
22 

35 
22 

40 

1 9 

SI 
1 9 

SO 
42 

SI 
16 

29 
15 

32 
I  4 

35 
IS 

35 
1  5 

33 
20 

40.8 
22.7 

TMORSBY  EXP  STAT  ION 

MAX 
MIN 

49 
40 

44 

29 

47 

19 

55 
1  9 

54 

32 

64 
47 

67 
55 

63 
42 

43 

1  5 

32 
15 

37 
1  4 

35 
28 

34 

31 

33 
19 

40 

21 

45 

30 

44 

34 

34 

15 

41 

3 1 

39 
25 

32 
25 

46 

26 

55 
27 

52 
43 

55 
45 

59 
21 

47 

22 

40 

1 8 

39 
18 

35 
22 

45 

31 

45.3 

27.7 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

46 

33 

35 
22 

42 

16 

50 
16 

55 
26 

64 
48 

65 
49 

57 
24 

27 
14 

28 
15 

31 
14 

34 

28 

35 
29 

29 
25 

40 

21 

48 

28 

41 

28 

33 
27 

38 
29 

29 
27 

31 
23 

43 

27 

53 
26 

49 
43 

52 
35 

35 
22 

39 
23 

38 
19 

37 
IS 

34 

25 

42 

31 

41  .3 

26.1 

TUSCALOOSA  OL IVER 

DAM 

MAX 
M  I  N 

52 
42 

49 

31 

36 
21 

45 

21 

54 

21 

60 
36 

69 
43 

69 
58 

60 
18 

37 
17 

32 
18 

35 
17 

35 
30 

36 
25 

28 
23 

41 

23 

49 

31 

42 

27 

34 

27 

39 
26 

30 
26 

35 
26 

43 

26 

56 
27 

54 
48 

53 
22 

34 

23 

33 
20 

37 
15 

33 
22 

36 
25 

43.5 

26.9 

VERNON  2  N 

MAX 
MIN 

48 
40 

48 

24 

37 
12 

46 

1  3 

52 
15 

54 
41 

71 
46 

6B 

55 

67 
1  4 

28 
1  3 

29 
12 

31 
13 

32 
29 

33 
22 

29 
14 

39 
19 

43 

33 

35 
23 

32 
24 

33 
24 

30 
14 

37 
25 

43 

21 

55 
24 

53 
43 

54 

15 

31 
16 

38 
14 

41 

16 

32 
23 

42.3 
23.2 

HINFIELD  2  SM 

MAX 
MIN 

48 
43 

45 
24 

37 
13 

46 

13 

50 
17 

54 
42 

68 
46 

67 
55 

56 
1  3 

27 
13 

29 
13 

31 
1  3 

32 
28 

32 
20 

25 
18 

39 
IB 

42 

32 

40 

23 

32 
24 

33 
24 

29 
18 

37 
20 

45 

22 

54 

22 

52 
44 

52 
16 

29 
16 

38 

15 

37 
17 

35 
18 

32 
21 

41  .0 

23.3 

EASTERN  VALLEY 

04 

ANNISTQN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

50 
36 

37 
25 

44 

19 

56 
20 

58 
35 

62 
47 

64 
48 

63 
25 

26 
15 

29 

34 

15 

33 
25 

36 
30 

30 
24 

37 
23 

46 

23 

44 

30 

36 
29 

42 
34 

34 

28 

34 

27 

45 

27 

54 

26 

44 

40 

51 
35 

35 
19 

40 

22 

39 
19 

36 
20 

36 
19 

40 

31 

42.4 

26.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
5 


DAILY  TEMPERATURES 


RLRBRtlR 
JRNunRT 


DOr  OF  MONTH 

o 
a 

a: 

STRT I  ON 

2 

4 

g 

7 

g 

g 

1 0 

1 2 

1  3  1 

14 

15 

16 

17 

18 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

97 

c  1 

29 

JU 

J  1 

a 

CSLERB  2  SM 

MBX 

50 

45 

46 

55 

61 

65 

67 

64 

43 

32 

35 

35 

34 

33 

40 

46 

44 

37 

40 

40 

29 

34 

SS 

52 

SS 

52 

42 

41 

38 

36 

45 

44.9 

MIN 

37 

29 

1  4 

1  4 

25 

47 

55 

42 

15 

IS 

1  3 

28 

32 

21 

23 

21 

31 

26 

34 

25 

23 

29 

22 

41 

43 

20 

20 

12 

18 

18 

31 

26.6 

CENTRE  4  SM 

MBX 

50 

48 

37 

44 

SO 

47 

S2 

61 

59 

23 

26 

33 

32 

35 

28 

35 

41 

40 

38 

39 

3! 

34 

42 

SO 

44 

48 

29 

36 

35 

33 

35 

39-8 

MIN 

40 

27 

16 

'■' 

27 

34 

45 

S 1 

1 2 

1  3 

1  3 

1 8 

27 

23 

23 

21 

27 

28 

30 

26 

25 

25 

24 

30 

38 

IS 

1 6 

19 

18 

16 

23 

24  .7 

CHILOEftSBURC  HTR  PLRNT 

MBX 

52 

47 

42 

55 

60 

65 

66 

65 

46 

31 

31 

36 

35 

39 

48 

47 

34 

34 

43 

42 

34 

46 

55 

57 

SS 

54 

40 

40 

39 

35 

42 

45.6 

MIN 

38 

30 

IB 

16 

25 

47 

SS 

46 

16 

17 

14 

25 

32 

24 

22 

33 

27 

28 

32 

27 

26 

28 

21 

41 

44 

21 

20 

17 

22 

20 

32 

27.9 

GRDSOES  STEAM  PLANT 

MBX 

49 

48 

41 

44 

53 

49 

58 

60 

S7 

23 

26 

31 

31 

34 

32 

37 

40 

47 

38 

42 

32 

35 

4S 

SI 

42 

48 

30 

37 

35 

34 

36 

40.8 

MIN 

38 

27 

19 

19 

27 

41 

49 

54 

12 

14 

12 

14 

28 

24 

22 

22 

2S 

26 

32 

26 

25 

27 

26 

33 

37 

IS 

20 

19 

20 

16 

27 

25.7 

TRLLRDEOS 

MBX 

50 

43 

45 

52 

6: 

63 

63 

65 

44 

30 

31 

41 

33 

30 

46 

49 

45 

38 

42 

39 

42 

46 

51 

49 

SS 

52 

38 

32 

40 

38 

42 

45. 0 

■            ■  a 

MIN 

36 

28 

17 

IS 

38 

39 

39 

44 

12 

14 

16 

12 

22 

25 

20 

21 

30 

27 

32 

26 

25 

28 

21 

40 

43 

19 

19 

19 

IS 

IS 

30 

25.4 

PIEDMONT  PLHTERU  05 

BLEXRNOER  CITr 

MBX 

55 

51 

43 

51 

57 

62 

61 

64 

63 

27 

32 

40 

36 

37 

30 

32 

46 

45 

41 

40 

31 

38 

SO 

SS 

48 

57 

33 

42 

43 

41 

42 

44.9 

MIN 

42 

32 

22 

23 

26 

34 

50 

59 

18 

1  7 

16 

20 

31 

24 

25 

29 

30 

29 

3 1 

28 

27 

29 

29 

32 

44 

23 

24 

19 

1 9 

23 

26 

28 .4 

nSHLRNO  2  SSE 

MBX 

51 

47 

37 

45 

55 

57 

57 

60 

60 

24 

28 

34 

32 

33 

27 

34 

45 

42 

38 

40 

28 

34 

46 

52 

44 

SS 

29 

36 

36 

34 

35 

41.1 

MIN 

35 

26 

20 

20 

21 

28 

44 

54 

20 

1 2 

1  3 

1 2 

23 

27 

20 

21 

25 

2S 

25 

25 

23 

23 

2S 

25 

37 

19 

1  6 

18 

1 8 

18 

19 

23.8 

RueuRN  RCRONOMT  'ltRH 

MBX 

54 

52 

41 

50 

56 

64 

57 

64 

61 

29 

34 

40 

38 

37 

27 

39 

4B 

47 

44 

44 

30 

41 

SI 

54 

58 

65 

35 

42 

4  1 

39 

38 

45. B 

hIN 

40 

30 

20 

20 

35 

47 

SO 

55 

16 

16 

1 5 

27 

32 

27 

23 

23 

28 

28 

31 

28 

27 

27 

31 

32 

4  1 

27 

22 

21 

22 

22 

23 

28.6 

HEf L  IN 

MBX 

53 

48 

35 

44 

54 

51 

58 

60 

57 

22 

28 

32 

32 

31 

23 

35 

43 

41 

38 

38 

27 

34 

39 

S3 

28 

39 

38 

34 

38 

39.8 

MIN 

37 

26 

1  4 

1 2 

22 

40 

50 

55 

10 

1 0 

1 0 

20 

29 

20 

20 

18 

32 

25 

32 

22 

24 

25 

20 

32 

32 

1 6 

1 2 

I  7 

I  7 

1  1 

23 

23  .6 

LBFRrEI Tt 

MBX 

52 

46 

50 

58 

63 

57 

65 

62 

30 

34 

41 

37 

36 

35 

40 

48 

47 

38 

43 

40 

41 

50 

56 

47 

62 

36 

44 

42 

40 

37 

46 

45.9 

MIN 

42 

29 

1  7 

2 1 

29 

46 

48 

1 5 

1 5 

1  3 

24 

31 

22 

21 

22 

35 

27 

34 

27 

25 

27 

27 

38 

24 

19 

16 

18 

1 7 

32 

26.2 

MBRTIN  OflM 

MBX 

S3 

46 

48 

58 

62 

60 

65 

67 

32 

33 

38 

39 

39 

32 

38 

40 

46 

43 

44 

34 

38 

45 

56 

48 

60 

35 

43 

41 

38 

39 

42 

45.2 

M  I  N 

32 

24 

23 

28 

46 

48 

56 

19 

1 5 

18 

26 

31 

25 

21 

21 

24 

27 

29 

28 

25 

3 1 

28 

4  1 

42 

26 

2 1 

20 

22 

22 

28 

30 

28.3 

OPEL IKfl 

MAX 

54 

52 

41 

48 

56 

65 

58 

55 

64 

30 

34 

41 

38 

38 

30 

41 

47 

48 

48 

44 

32 

42 

52 

54 

52 

65 

35 

44 

42 

41 

37 

46.1 

MIN 

41 

31 

23 

23 

27 

28 

47 

48 

18 

17 

15 

16 

18 

28 

22 

21 

29 

28 

28 

30 

27 

27 

27 

32 

41 

30 

23 

21 

21 

23 

22 

26.8 

ROCKfORO  2  NNH 

MBX 

52 

51 

40 

47 

55 

57 

62 

64 

60 

30 

33 

39 

35 

35 

26 

40 

45 

45 

40 

42 

30 

37 

49 

54 

52 

57 

34 

42 

41 

40 

37 

44.2 

MIN 

40 

28 

17 

17 

23 

35 

52 

57 

16 

14 

12 

12 

28 

23 

21 

22 

28 

25 

25 

25 

25 

25 

20 

27 

40 

20 

20 

17 

IB 

n 

22 

24.9 

ROCK  MILLS 

MAX 

53 

50 

42 

49 

55 

60 

60 

62 

62 

27 

33 

40 

35 

36 

27 

40 

46 

47 

42 

42 

32 

40 

49 

53 

44 

59 

34 

41 

40 

38 

40 

44.5 

. 

MIN 

37 

30 

18 

15 

22 

30 

45 

53 

14 

15 

13 

20 

28 

25 

22 

19 

26 

28 

29 

28 

26 

27 

22 

31 

39 

22 

20 

19 

16 

16 

24 

25.1 

PRBIRIE  06 

OBTTON   1  N 

MAX 

56 

52 

40 

45 

S7 

66 

71 

72 

68 

31 

3S 

38 

37 

36 

37 

43 

S3 

39 

38 

39 

31 

35 

38 

42 

40 

40 

39 

45. 1 

M  I  N 

46 

31 

19 

1 6 

52 

63 

1 8 

1 7 

1 8 

27 

33 

27 

21 

25 

27 

28 

26 

30 

30 

28 

22 

22 

20 

26 

3 1 

28  .2 

OEHOPOLIS  LOCK  BND  DBM 

MBX 

56 

SS 

39 

46 

57 

64 

73 

71 

60 

30 

33 

36 

37 

36 

30 

40 

52 

48 

36 

39 

29 

32 

45 

54 

52 

56 

37 

42 

40 

40 

34 

45. 1 

M  I  N 

42 

29 

16 

16 

1 7 

35 

50 

52 

1 6 

1  3 

1 5 

20 

32 

28 

23 

23 

32 

28 

27 

26 

26 

25 

28 

29 

43 

29 

23 

24 

23 

24 

29 

27  .2 

GBINESVILLE 

tlAX 

57 

SI 

39 

47 

54 

62 

73 

70 

60 

31 

34 

35 

36 

35 

30 

41 

50 

39 

34 

36 

31 

31 

45 

54 

52 

54 

37 

43 

41 

39 

34 

44.4 

M  I  N 

44 

30 

18 

19 

20 

40 

55 

58 

18 

18 

18 

18 

31 

28 

20 

21 

34 

27 

27 

25 

24 

25 

26 

27 

43 

25 

23 

21 

21 

24 

28 

27  .6 

GREENSBORO 

MAX 

52 

43 

49 

55 

61 

71 

69 

61 

38 

37 

38 

38 

36 

32 

41 

49 

4S 

38 

40 

31 

31 

45 

55 

53 

56 

38 

44 

42 

41 

36 

48 

45.6 

M  I  N 

42 

28 

17 

21 

37 

50 

54 

17 

1 6 

1  7 

16 

30 

3 1 

25 

21 

2S 

28 

27 

30 

24 

24 

27 

28 

43 

37 

24 

21 

1 9 

20 

25 

31 

27  .6 

HBTNEVILLE 

MAX 

51 

55 

51 

56 

84 

64 

66 

70 

38 

40 

38 

40 

SO 

32 

30 

48 

55 

50 

38 

40 

44 

44 

3S 

47.8 

MIN 

42 

40 

1  9 

20 

2 1 

36 

53 

54 

1 8 

1 8 

1 8 

1 9 

3 1 

27 

19 

20 

26 

29 

33 

28 

25 

26 

26 

29 

46 

25 

23 

23 

24 

25 

29 

28  .2 

L IVINGSTON  2  SH 

MAX 

57 

54 

44 

51 

S8 

71 

72 

71 

60 

?.4 

34 

40 

34 

36 

40 

50 

53 

35 

35 

35 

35 

44 

S2 

53 

54 

57 

34 

SO 

43 

40 

4S 

47. S 

MIN 

45 

30 

1  7 

IS 

20 

40 

55 

SS 

1  7 

;  6 

1  7 

20 

30 

27 

18 

21 

29 

26 

30 

25 

25 

27 

25 

30 

45 

24 

21 

21 

18 

20 

31 

27.1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

52 

S3 

40 

47 

SS 

64 

70 

71 

59 

30 

33 

37 

37 

37 

31 

39 

48 

45 

37 

41 

31 

32 

47 

53 

51 

58 

35 

41 

40 

39 

34 

44  .7 

MIN 

43 

30 

18 

18 

18 

33 

61 

55 

17 

16 

15 

15 

30 

25 

23 

23 

29 

26 

26 

25 

24 

24 

25 

25 

4  1 

26 

20 

19 

IB 

24 

26 

26. 1 

HINTER  3  NH 

MAX 

S2 

51 

40 

46 

57 

66 

67 

70 

61 

30 

35 

37 

40 

35 

31 

40 

52 

SO 

39 

42 

30 

32 

46 

54 

SO 

60 

38 

43 

40 

40 

35 

45. S 

M  I  N 

45 

32 

21 

23 

23 

35 

54 

58 

1 9 

18 

17 

18 

30 

27 

24 

25 

32 

27 

27 

26 

26 

2S 

30 

32 

45 

28 

23 

21 

21 

23 

28 

28  .S 

MONTBOMERf  MSO  BP 

MAX 

56 

45 

51 

58 

69 

67 

71 

67 

35 

39 

42 

43 

40 

3S 

43 

52 

50 

39 

47 

37 

40 

SO 

55 

53 

63 

41 

46 

45 

44 

37 

49 

48.7 

MIN 

44 

30 

24 

23 

31 

51 

61 

33 

24 

23 

23 

33 

35 

29 

25 

26 

34 

32 

37 

31 

31 

32 

32 

44 

40 

28 

26 

26 

24 

29 

36 

32.2 

SELMR 

MAX 

55 

49 

51 

57 

65 

70 

73 

58 

34 

36 

40 

45 

40 

32 

41 

50 

50 

3B 

44 

39 

36 

50 

50 

55 

60 

44 

43 

43 

39 

49 

48.2 

MIN 

45 

33 

23 

22 

31 

SO 

60 

20 

20 

IB 

30 

32 

27 

27 

31 

32 

28 

34 

28 

28 

29 

29 

38 

50 

31 

25 

24 

24 

28 

34 

31  .0 

UNION  SPRINGS  4  S 

MAX 

S3 

SS 

44 

SI 

60 

63 

67 

70 

67 

27 

38 

42 

41 

35 

30 

49 

44 

SO 

47 

48 

36 

42 

SO 

54 

54 

S3 

37 

42 

38 

40 

38 

47.3 

MIN 

46 

32 

21 

21 

26 

34 

58 

19 

18 

16 

16 

30 

27 

22 

25 

27 

27 

27 

27 

28 

29 

28 

32 

42 

30 

23 

23 

23 

23 

27 

27.6 

COflSIBL   PLAIN  07 

BNDRLUSIB  1  NM 

MBX 

S9 

S7 

39 

52 

61 

68 

70 

68 

65 

35 

40 

43 

40 

39 

35 

44 

55 

56 

42 

47 

35 

42 

53 

52 

63 

69 

44 

49 

48 

42 

39 

50.0 

MIN 

4  1 

32 

2  1 

1  9 

20 

29 

49 

50 

20 

18 

17 

18 

29 

29 

22 

21 

32 

29 

29 

28 

28 

26 

26 

35 

46 

36 

1 9 

20 

21 

22 

28 

27.7 

NTMORE 

MAX 

62 

59 

40 

53 

62 

71 

72 

71 

61 

3B 

41 

46 

44 

40 

36 

45 

SB 

54 

41 

42 

36 

46 

52 

49 

63 

68 

45 

51 

SO 

49 

36 

51  .0 

MIN 

49 

35 

23 

26 

35 

39 

56 

60 

22 

20 

21 

26 

32 

30 

25 

2S 

32 

28 

30 

28 

29 

29 

32 

39 

48 

35 

25 

27 

25 

25 

31 

31  .8 

BEATRICE   1  E 

MAX 

54 

42 

46 

52 

59 

68 

66 

62 

59 

35 

37 

38 

36 

35 

43 

46 

54 

43 

47 

34 

38 

47 

54 

55 

59 

56 

42 

48 

34 

37 

47.5 

MIN 

40 

31 

23 

2S 

30 

38 

53 

57 

23 

18 

20 

22 

33 

23 

25 

27 

33 

32 

31 

26 

27 

31 

33 

35 

46 

33 

25 

27 

2S 

27 

30.6 

BRBNTLEr 

MAX 

S8 

34 

52 

62 

69 

70 

69 

66 

35 

38 

42 

40 

40 

35 

44 

52 

56 

44 

49 

36 

SS 

SB 

62 

68 

42 

48 

47 

45 

39 

SO. 2 

MIN 

31 

17 

18 

21 

32 

4  1 

S8 

20 

17 

15 

17 

32 

21 

22 

21 

34 

28 

28 

28 

28 

25 

32 

45 

30 

1 9 

22 

20 

22 

27 

26.6 

BRtHTON  3  ENE 

MAX 

60 

58 

40 

S2 

El 

69 

72 

71 

6? 

37 

40 

46 

41 

39 

35 

45 

SS 

56 

41 

44 

3S 

41 

52 

49 

62 

69 

44 

49 

47 

47 

37 

SO. 2 

MIN 

46 

36 

22 

21 

21 

32 

52 

54 

22 

19 

19 

21 

32 

30 

26 

25 

32 

29 

29 

29 

29 

30 

32 

39 

42 

36 

23 

23 

22 

22 

31 

29.9 

BREHTON  3  SSE 

MAX 

S9 

SI 

51 

60 

69 

74 

72 

68 

55 

41 

45 

43 

4S 

39 

46 

54 

57 

44 

4S 

41 

42 

54 

51 

56 

68 

55 

SI 

49 

48 

43 

38 

52.1 

27 

47 

46 

53 

2 1 

J  7 

1 7 

25 

32 

29 

23 

26 

32 

22 

34 

29 

29 

26 

37 

38 

52 

35 

23 

25 

23 

29 

30 

30.3 

CBMDEN  3  NM 

MBX 

56 

58 

67 

69 

72 

61 

32 

34 

38 

41 

36 

55 

39 

41 

32 

54 

45 

43 

42 

34 

MIN 

4S 

30 

23 

22 

23 

39 

54 

59 

19 

19 

19 

19 

30 

28 

23 

22 

33 

27 

27 

26 

22 

27 

29 

39 

45 

29 

22 

22 

22 

22 

29 

28.9 

CHBTOM  4  N 

MBX 

56 

56 

47 

59 

70 

71 

72 

66 

50 

38 

42 

41 

40 

39 

44 

51 

60 

42 

36 

37 

38 

49 

52 

52 

64 

61 

46 

49 

42 

46 

44 

SO. 3 

MIN 

46 

45 

19 

23 

38 

S3 

60 

50 

'" 

20 

30 

35 

28 

20 

29 

38 

29 

32 

27 

27 

27 

33 

43 

49 

40 

31 

21 

23 

20 

30 

32.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 
7 


DRILY  TEMPERATURES 


RLRBnnn 
jHNunRr 


DRY   OF  MONTH 


O  1  M  I  I  u  IN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

CLBTTON 

nBX 

S I 

57 

36 
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1  60 

70 

70 

M 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

3 1 

47 

85 

33 

480 

80 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

1  6 

1  73 

70 

c 

5121 

06 

DALLRS 

3 

32 

28 

87 

13 

200 

70 

70 

CH 

5140 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

5172 

06 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

1  5 

86 

00 

1 95 

70 

5354 

07 

CHOCTAW 

1  3 

3 1 

56 

88 

27 

350 

70 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

3 1 

490 

c 

54  39 

06 

MACON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

20  1 

80 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

02 

370 

70 

70 

H 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

60 

5478 

08 

MOB  I  LE 

9 

30 

4  1 

88 

1  5 

2  1  1 

M  I  0 

M  I  D 

C   H  J 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

70 

5550 

06 

MONTGOMERY 

I 

32 

18 

86 

24 

221 

MID 

M  I  D 

C    H  J 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

18 

645 

6P 

6P 

H 

5749 

0 1 

COLBERT 

I  2 

34 

45 

87 

37 

540 

M  I  0 

M  I  D 

H 

5867 

0  1 

MAD  I  SON 

1  2 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

5875 

07 

DALE 

5 

3  1 

20 

85 

37 

260 

7R 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7R 

7fl 

H 

5129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

750 

8R 

8R 

H 

62  1  8 

07 

DALE 

5 

3  1 

3 1 

85 

4  1 

470 

5P 

5P 

H 

6226 

02 

JACKSON 

1  2 

34 

42 

86 

20 

635 

c 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

46 

86 

40 

798 

7R 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

7R 

6370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

c 

64  1  8 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

1  4 

88 

I  7 

1 80 

7R 

6436 

07 

WILCOX 

1 

3  1 

53 

87 

00 

230 

7R 

64  68 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7R 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

1  0 

380 

7R 

7R 

GH 

6508 

U  J 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7R 

6805 

0 1 

FRANKL I N 

1  2 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

6847 

03 

P I CKENS 

1  3 

33 

23 

87 

59 

27  1 

7R 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

21 

86 

32 

190 

70 

6942 

07 

COV I NGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

c 

6988 

08 

BALOW  I  N 

9 

30 

34 

87 

44 

1  55 

6R 

6R 

H 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

1  4 

670 

7R 

70 

H 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6fl 

60 

H 

7131 

01 

FRRNKL  I  N 

1  2 

34 

31 

87 

44 

880 

7R 

70 

H 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34 

10 

86 

49 

800 

7R 

MID 

H 

7207 

02 

OE  KALB 

1  2 

34 

17 

85 

58 

1  195 

7R 

7R 

H 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

43 

86 

58 

304 

7fl 

7304 

02 

JACKSON 

12 

34 

4  1 

86 

03 

615 

7fi 

7R 

H 

7366 

06 

DALLAS 

1 

32 

25 

87 

00 

147 

5P 

7R 

H 

7963 

06 

PERRY 

3 

32 

32 

87 

1  1 

145 

7R 

8024 

04 

IRLLRDEGfl 

7 

33 

26 

86 

05 

555 

70 

7R 

H 

8178 

07 

CLRRKE 

1  3 

31 

55 

87 

44 

405 

70 

7R 

C  H 

8209 

03 

CHILTON 

1 

32 

53 

86 

42 

680 

6P 

6P 

:g 

STflTION 


OBSERVER 


GREENVILLE 
GUNTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  TVH 
HOLEYVILLE  3  NE 
HRMILTON  3  S 
HRNCEVILLE 
HOYNEV ILLE 
HEOOLRND 
HEFL  IN 

HIGHLOND  HOME 

HIGHTOWER 
HODGES 

HUNTSVILLE  WSO  OP 
JOCKSON 
JOCKSONVILLE 
JOSPER  4  N 
JORDON  DRM 
KINSTON 
LRFOYETTE 
LOY  DRM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON  2  SW 

LOUISVILLE 

MRRION  6  NE 

MORION  JUNCTION  2  NE 

MORTIN  OOM 

MOTHEWS   1  S 

MELV  I  N 

MIDWRY 

MILSTERD 
MINTER  3  NW 
MITCHELL  DRM 
MOBILE  WSO  RP 
MONTEVRLLO 
MONTGOMERY  WSO  RP 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHORLS  FAR  RP 
NEW  MARKET  2 
NEWTON 

ONEONTR 
OPELIKA 
OZARK  6  NNW 
PAINT  ROCK  2  N 
PALMERDALE  2  W 
PERRYV I LLE 
PETERMAN 
PICKENSVILLE  2 
PINE  APPLE 
PINE  LEVEL 

PI  TTSVIEW 

PLRNTERSVILLE  2  SSE 
RED  BRY 
REFORM  2  E 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTSDALE 
ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 

SOINT  BERNARD 
SOND  MT  SUBSTO  OU 
SOYRE 

SCOTTSBORO 

SELMO 

5UTTLE 

TRLLODECR 

THOMRSV  ILLE 

THORSBY  EXP  STRTION 


MICHREL  L  FINOLEY 
RRDIO  STATION  WCSV 
TVO-765 
JIM  WOLKER 
EDDIE  L  PEORCE 
JRMES  E  MC  CRRVY 
DIXIE  S  MOORER 
OUBURN  UNIVERSITY 
CITY   OF  HEFLIN 
CHORLES  R  PORTER 

ORLON  L  OTTS 

MORY   N  RVERY 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

RLLIED  PRPER  INC 

MRRY  LOU  WILKERSON 

JOMES  0  BRITRIN 

RLOBRMO  POWER  CO 

FRED  W  WOOD 

MISS  MOYMIE  LONORUM 

RLOBRMO  POWER  CO 

MRS  MRRY  K  LEE 
RUFUS  M  SEWELL 
B  B  WILLIOMSON  JR 
JOHN  B  RRD 

MRRION  FISH  HATCHERY 
RUBURN  UNIVERSITY 
RLRBRMO  POWER  CO 
W  D   I  BILL  )  OILLRRD 
ERNEST  H  LRND 
RLFRED  S  ROOMS 

JRMES  0  MC  INNIS 
HENRY   J  YRTES 
RLOBRMO  POWER  CO 
NOTL  WERTHER  SERVICE 
MURICE  P  JETER  JR 
NOTL  WERTHER  SERVICE 
JOHN  N  KELLEY 
FOR 

INOCTIVE  5/31/77 
CHRRLES  R  BRRCKINS 

LONNIE  R  NORRIS 
RODIO  STOTION  WJHO 
CHORLES  H  CRRROLL 
TVR-69 

GEORGE  T  POSEY 

MRS  EVELYN  M  FULLER 

MRS  MINTR  EDOINS 

RES  ENG  0F-U5  CORP  ENG 

MRS  EVH  R  RRY 

MRS  ENO  C  PRUL 

FRONK  TURNER 
JRMES  E  FISCHER 
RRDIO  STRTION  WRMG 
RRIFORO  C  MC  COOL 

INRCTIVE  11/29/77 
OLRBRMR  ELECTRIC  COOP 
JOHN  K  LfiSSITTER 
CHRRLES  W  MC  EWEN 
JOHN  T  BRILEY 
RODIO  STRTION  WWWR 

ST  BERNARD  COLLEGE 
SRNO  MTN  SUBSTRTION 
MIRRM  W  PRIOMORE 
RRDIO  STOTION  WCRI 
ROBERT  J  CHRNDLER 
J  F  SUTTLE  JR 
JOE  WOODRRO 
LEROY  GRTES 
RUBURN  UNIVERSITY 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


RLRBOMR 

JRNURRY  1978 


STATION 


COUNTY 


OBSERVOTION 
TIME  fiND 
TOBLES 


OBSERVER 


THURLOW  DRM 

TONEr 

TROY 

TUSCRLOOSfl  FRR  flP 

TUSCRLOOSR  OLIVER  DRM 

UNION  SPRINGS  4  S 

UN  I ONTOWN 

VALLEY  HERD 

VERNON  2  N 

WRDLEY 

WRLLRCE  2  E 

WRLNUT  GROVE 

WARRIOR  5  W 

WRRRIOR  LOCK  RNO  DRM 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKR 

WHRTLEY 

WINFIELD  2  SW 


8215 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8605 

8637 
8648 
8670 
8673 
8809 
8859 
8867 
8998 


ELMORE 

MRDISON 

PIKE 

TUSCRLOOSfl 

TUSCRLOOSR 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KRLB 

LRMflR 

RANDOLPH 

ESCRMBIfl 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

BIBB 

ELMORE 

CLRRKE 

FAYETTE 


32  32 
34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  27 

34  34 

33  48 

33  07 

31  12 

34  04 
33  49 

32  47 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


85  54 

86  44 

85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 

87  I  1 

86  19 

86  57 

87  50 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


288 
750 
580 
169 
152 
460 
255 
1040 
265 
640 

205 
850 
630 
110 
500 
190 
170 
468 


6P 
MID 
7A 
7A 

7A 
7A 


6A 

6A 
MID 
7R 
7A 
7A 
7A 
7A 
6A 

7A 
7A 
7A 
6A 
7A 
8A 
7A 
7A 


7A 


RLABAMR  POWER  CO 
TVA-506 

THOMAS  J  DILLRRD 
FRR 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

JERRY  COPE 

MRS  J  C  JACKSON 

C  S  H  LUMBER  COMPRNY 

JOEL  CRMP 

RLRBRMfl  POWER  CO 

MRS  ESSIE  M  CHRVERS 
WRLTER  PRRKER 
GILBERT  C  YRRBROUGH 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ORA  L  PAPP 
REBECCA  W  STANLEY 
MRS  VRLMR  G  COLEMAN 
ROBERT  A  MOORE  JR 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 


MJkBUU 


ArfHttion.l  infomntlon  reEardlng  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Fi-deral  Building,  Ashevllle,  N.C. 
288o"  "  to  anr5ea?I!eri"vlcl  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  In  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

niiiFKSinNAL  UNITS      Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles      Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


observers  take  the  observations  on  dayllgbt 

ons . 


EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  In  the  Evaporation  and  Wind  table. 

—    Uax  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 


time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

•4TFH  EDiiiVALENT  Values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occaslpnal  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  ana'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES;     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Deforce  of  Slope 

Auburn  Agronomy  Farm  Chesterfield  sandy  loam  Bare  0-2% 

Brewton  3  ENE  :     Smlthdale  fine  sandy  loam  Bare  "-'i* 

Dothan  sandy  loam  Bare  Unknown 


Headland 

Marion  Junction  :     Sumter  Clay 

Pittsview  :     Izagara  fine  sandy  loam 


Bare  3—5% 

Bare  Unknown 

Thornsby  Exp.  Station   :     Fine  Loamy  Bare  0-2| 

U7<„#*«1H  o  «w  .     Ora  fine  sandv   loam  Bare  * 


Winfield  2  SW  Ora  fine  sandy  loam 

All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4 - CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Ixjcal  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;   40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,  N.   C.   28801 .       Attn:  Publications. 
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Climatological  Data 

ninBRMn 


TEMPERATURE   AND   PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 

HIGHLAND  HOME 

79 

DATE 

1  4 

LOWEST  TEMPERATURE: 

RUSSELLVILLE  2 

7 

DATE 

22 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION: 

FAIRHOPE  2  NE 

4  .48 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 

GUNTERSV  ILLE 

.39 

GREATEST    1   DAY  PRECIPITATION: 

COTTONTON 

1  .87 

DATE 

02 

GREATEST   TOTAL  SNOWFALL: 

VALLEY  HEAD 

3.2 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW  OR  ICE: 

4  STATIONS 

1 

DATE 

22  + 

SUPPLEMENTAL  DATA 


MIND 

tSPEEO  -  M.P.H. 1 

RELBIIVE  HUtllDITT 
BVERfiGES- 
PERCENT 

NUMBER  OF  OBTS  HITH 
PRECIPITBTION 

r  OF 

lE  SUNSHINE 

E   1  TENTHS  1 
»ER 

E  10  SUNSEI 

RESULIDNT 
OIRECtlON 

RESUl  IRNT 
SPEED 

CT 

f PSIESI 

OIRECIION  OF 
FRSIESI  MILE 

OKIE  OF 
FflSIESI  MILE 

SIflNOORO  OF  HUE 

CENTRAL 

o 

O 

s> 

O 

a> 

o 
o 

2.00 

nNO  OVER 

<r 
o 

00 

06 

12 

18 

O      O  (A 
<t      u  — 

*     >-  * 
a     to  ^ 

BIRMINGHAM  WSO  AP 

34 

3.5 

7.9 

34 

SW 

1  3 

64 

77 

56 

50 

3 

1 

2 

1 

0 

0 

7 

58 

5.6 

HUNTSVILLE  WSO  AP 

35 

4  .  1 

9.3 

28  +  + 

31 

21 

65 

74 

53 

54 

6 

4 

2 

0 

G 

0 

12 

6.4 

MOBILE  WSO  AP 

35 

3  .  1 

9  .  1 

22  +  + 

26 

13  + 

71 

77 

48 

53 

4 

4 

3 

2 

1 

0 

14 

5.2 

MONTGOMERY  WSO  AP 

34 

3.4 

7.9 

37 

W 

1  3 

64 

75 

50 

49 

1 

3 

2 

1 

1 

0 

8 

70 

4  .9 

cr 


CERTIFY   THAT   THIS   IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF   THE  NATIONAL  OCEANIC 
^NO  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  AND  IS  COMPILED  FROM  RECORDS  ON  FILE  AT 
THE   NATIONAL   CLIMPTIC  CENTER.   ASHEVILLE.   NORTH  CAROLINA  28801. 

NRTIONRL  OCERNIC  AND  /  ENV I RONMENTRL   /NRTIONRL  CLIMRTIC  CENTER 

I  IVjOCl      ATMOSPHERIC  RDM  I N I  STRRT  I  ON  /    DRTR  SERVICE    /    RSHEVILLE.  N.C 

J  


DIRECTOR 

NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL   DATA  «L«B««fl 

FESRUBRr  1976 


STflT IQN 

TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

a 

c 
^ 

i 

> 

1 

5 

X 

S 

NO 

.  Of  OUTS 

^  f 
1  1 

1 

SNOW.  SLEET 

NO 

OF 

DOTS 

niN. 

a 

0.  z 
a  o 
-  S 
a  z 

a 

o 
« 
2 

g 

s 

o 

If 

hi 

S  S 

hi 

■        •  ■ 

NORTHERN  VOLLEY  01 

ATHENS  2 

42 

■  3M 

20 

5n 

31 

4n 

62 

26 

J  J 

22 

94  3 

.  8  3 

.  28 

1  3  * 

.0 

0 

3 

g 

g 

BELLE  MlNfl  2  N 

43 

.2 

22 

.  1 

32 

7 

61 

26 

14 

7 

900 

0 

3 

28 

0 

0  .71 

.26 

28 

1  .0 

4 

0 

0 

FRLKVILLE    1  E 

44 

.0 

21 

.4 

32 

7 

65 

26 

14 

20 

899 

.50 

.22 

1  3 

T 

T 

22 

2 

0 

0 

HUNTSVILLE   HSO  RP 

43 

.6 

24 

.8 

34 

2 

-  9.4 

61 

25 

16 

22- 

855 

0 

2 

23 

0 

.59 

-  4.57 

.22 

28. 

.5 

T 

22 

2 

0 

0 

MOULTON  2 

•  5 

.  8 

34 

7 

0 

2 

25 

0 

.75 

.  32 

28 

2 1 

MUSCLE  SHOflLS  Fflfl  flP 

33 

2 

3 

25 

Q 

.  1 

I 

22. 

RED  BAY 

48 

.An 

23 

.on 

35 

7ri 

53 

25* 

10 

23* 

811 

0 

Q 

26 

0 

RUSSELL  V  I LLE  2 

39 

.an 

19 

.on 

29 

7 

22 

991 

Q 

7 

28 

Q 

I  .23 

.67 

13 

.  0 

g 

2 

2 

0 

DIVISION 

33 

0 

1 

11.1 

* 

4  63 

,  3 

■       ■  ■ 

RPPPLflCH IPN 

MOUNTAINS  02 

BESSEMER  3  HSW 

50 

•  5 

26 

38 

3 

72 

25 

1  4 

744 

1  76 

3  86 

1  09 

28 

.0 

0 

J 

BIRMINGHAM  HSO  AP  R 

47 

.5 

27 

•  2 

3  7 

-  9.5 

69 

25 

16 

7 

788 

0 

2 

23 

0 

1.31 

-  3.97 

.92 

28 

T 

I 

1 

3 

1 

0 

GUNTERSVILLE 

46 

.2M 

23 

.5n 

35 

Sn 

65 

25 

9 

20 

808 

0 

1 

23 

0 

.39 

.24 

28 

.  0 

g 

2 

0 

0 

ONEONTA 

46 

.  1 

23 

.2 

34 

7 

-  9.9 

69 

26 

15 

22« 

845 

0 

3 

27 

0 

.99 

-   4  .67 

.74 

28 

1  .0 

3 

1 

0 

SAINT  BERNARD 

4  5 

.  5M 

23 

34 

3n 

Q 

3 

28 

Q 

T 

0 

SAND  MI  SUBSTA  AU 

44 

.  1 

22 

.2 

33 

2 

64 

26 

13 

23. 

886 

Q 

3 

28 

0 

1  .61 

1  .00 

22 

4 

1 

1 

SCOTTSBORO 

47 

.  1 

23 

.0 

35 

1 

-  6.9 

64 

26 

13 

22 

832 

Q 

24 

g 

.77 

-  4  .92 

.38 

13 

.  0 

g 

2 

0 

0 

VALLEY  HEAD 

.  g 

20 

,  2 

32 

6 

.    g  4 

62 

26 

1  0 

7 

90 1 

0 

2 

27 

0 

.  7  4 

-  4.70 

.26 

J  3 

3 . 2 

1 

22. 

g 

0  I  VI SION 

35 

2 

-  9.5 

1.01 

-  4.51 

.6 

»       ■  ■ 

UPPER  PLAINS  03 

AL ICEVlLLE 

46 

.  7 

24 

■  5 

36 

6 

70 

26 

1 6 

20 

787 

0 

0 

27 

0 

1  22 

4  08 

45 

26 

J 

g 

BANKHEAO  LOCK  AND  OOM 

46 

.  4 

25 

.  7 

36 

1 

65 

26 

1  7 

2  1 

604 

1.95 

-  3.60 

1.20 

28 

•  0 

0 

CENTREVILLE  HSMO 

49 

.5M 

25 

.  9H 

37 

7M 

70 

26 

7 

759 

Q 

25 

g 

I 

0 

j 

CLANTON 

51 

.0 

25 

.1 

36 

-  9.3 

70 

26 

16 

20' 

746 

g 

2.52 

-  2.79 

1.10 

2 

3 

2 

1 

DOUBLE  SPRINGS 

44 

.9 

21 

.3 

33 

1 

67 

26 

1  1 

22 

886 

0 

3 

28 

0 

g 

2 

FAYETTE 

47 

.  3M 

24 

.  3n 

35 

811 

-10.8 

7  j 

7R 

fllfi 

0 

0 

0 

.0 

0 

HALE  Y V  I LLE   3  NE 

45 

.  2 

24 

.  3 

34 

g 

-  9.0 

25 

22 

837 

96 

4  79 

49 

28 

.0 

0 

HAMILTON   3  S 

46 

.5 

19 

.0 

32 

Q 

66 

13 

10 

23* 

895 

0 

1 

28 

0 

1  .00 

•  69 

26 

.2 

T 

23. 

2 

1 

0 

JASPER  4  N 

47 

.3 

22 

.  1 

34 

7 

70 

28 

14 

20 

844 

0 

2 

28 

0 

1  .21 

.63 

28 

3 

1 

0 

THORSBY   EXP  STAT  ION 

52 

.0 

28 

.9 

40 

70 

25 

17 

6 

682 

0 

0 

20 

0 

2.41 

.93 

28 

.0 

0 

4 

2 

0 

Tuscaloosa  far  rp 

49 

.9 

27 

.8 

38 

9 

-  9.2 

69 

25 

18 

20 

728 

Q 

Q 

22 

g 

1  .73 

-  3.48 

.76 

1 

T 

0 

3 

2 

0 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

49 

.6 

26 

.6 

38 

1 

69 

26 

20 

e- 

747 

Q 

g 

26 

g 

1  .46 

-  3.94 

.51 

2 

4 

1 

0 

VERNON  2  N 

46 

.7M 

22 

.3M 

34 

5M 

68 

26 

12 

22 

841 

1  .63 

1  .17 

26 

.  0 

3 

1 

1 

HINFIELD  2  SW 

4  6 

•  5 

23 

.  0 

34 

8 

67 

26 

1  5 

21  * 

840 

0 

1 

28 

0 

1  .27 

4.44 

.79 

28 

^ 

_ 

^ 

' 

^ 

D  1  V ISION 

36 

2 

-10.9 

3  72 

T 

■       ■  ■ 

EASTERN   VALLEY  04 

RNNISTON  FAR  AP 

49 

.6 

27 

.9 

38 

70 

25 

18 

7 

727 

0 

2 

20 

0 

1.19 

.80 

28 

2 

1 

0 

CALERA  2  SW 

53 

.3 

23 

.7 

38 

71 

12 

12 

22. 

735 

0 

0 

23 

0 

2.11 

-  3.43 

.93 

28 

.0 

0 

4 

2 

0 

CENTRE   4  SH 

46 

■  8 

25 

36 

0 

.2 

CMILDERSBURG  WTR  PLANT 

53 

.5 

26 

.9 

40 

2 

72 

25 

17 

20. 

688 

2.59 

-  2.63 

1  .10 

28 

.0 

0 

5 

2 

1 

GADSDEN  STERM  PLANT 

47 

.  1 

24 

.5 

35 

Q 

-  9.8 

68 

26 

15 

8. 

809 

ik 

.71 

-  4.71 

.33 

13 

.0 

^ 

3 

0 

0 

TALLADEGA 

" 

36 

2f1 

1  5 

0 

0 

23 

0 

1  .20 

4.12 

1.10 

28 

2 

1 

D 1 V  I S I  ON 

37 

9 

-  8.8 

. 

T 

a        «  ■ 

PIEDMONT   PLATEAU  OS 

ALEXANDER  CITY 

52 

.  0 

28 

.  3 

40 

2 

70 

?fi 

I  fl 

7 

fiq 

0 

0 

21 

0 

n 

.0 

0 

ASHLAND  2  SSE 

47 

•  3 

24 

.  7 

25 

1  5 

808 

1  72 

75 

28 

.5 

3 

1 

0 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

50 

.6 

29 

.0 

-  8.7 

68 

14 

17 

5 

696 

0 

0 

21 

0 

2.47 

-  2.65 

1  .06 

28 

0 

5 

2 

1 

HEFL  I  N 

47 

.3 

25 

.  1 

69 

26 

12 

20. 

796 

0 

3 

21 

0 

0   1  .36 

.60 

1 

3 

2 

0 

LAFAYETTE 

53 

.3 

26 

.3 

40 

69 

13 

15 

7 

671 

0 

0 

19 

0 

2.32 

.96 

28 

.0 

0 

4 

2 

0 

MARTIN  DAM 

50 

.5 

29 

.9 

40 

2 

70 

25 

19 

19. 

688 

^ 

^ 

f: 

2.34 

-  2.79 

.87 

28. 

.0 

0 

4 

2 

0 

OPEL  I  KA 

51 

.8 

26 

6 

^fi 

66 

26» 

18 

9. 

715 

?s 

1  .46 

.74 

2 

^ 

4 

1 

0 

ROCKFORD  2  NNH 

SO 

.9 

25 

1 

69 

26 

15 

7 

747 

25 

2.11 

.97 

2 

-  0 

0 

3 

2 

0 

ROCK  MILLS 

5  1 

*  ^ 

25 

36 

70 

25 

1  6 

738 

c 

0 

21 

0 

1  .98 

3.10 

.93 

28 

^ 

3 

2 

0 

0  I  V  I S I  ON 

38 

8 

q 

3.27 

.  1 

■       ■  ■ 

PRAIRIE  06 

DAYTON   I  N 

5 1 

28 

40 

0 

0 

0 

23 

0 

.0 

0 

^ 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DRM 

50 

5 

26 

38 

8 

70 

26 

16 

22 

727 

0 

0 

23 

0 

1  73 

3   1 7 

.0 

0 

5 

1 

0 

GA  I  NESV I LL  E 

50 

2 

26 

6 

38 

4 

71 

26 

19 

20. 

738 

0 

0 

27 

0 

2.35 

-  3.05 

.92 

28 

.5 

1 

1 

4 

2 

0 

GREENSBORO 

53 

5M 

28 

2 

40 

9t1 

-  9.4 

72 

25 

17 

20 

669 

0 

0 

21 

0 

2.65 

-  2.69 

1  .16 

1 

T 

0 

4 

2 

2 

HAYNEVILLE 

50 

IM 

30 

3 

40 

2ri 

21 

6 

691 

0 

0 

17 

0 

.0 

0 

5 

1 

L IVINGSTON  2  SH 

55 

0 

25 

6M 

40 

3n 

73 

26- 

16 

20 

692 

0 

0 

0 

2.13 

-  3.06 

1  .00 

2 

.0 

0 

4 

2 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

50 

9 

24 

6 

37 

8 

71 

26 

17 

23. 

757 

0 

0 

27 

0 

2.85 

-   1  .96 

1  .41 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

MINTER  3  NH 

52 

0 

28 

5 

40 

3 

73 

26 

19 

6 

685 

0 

0 

22 

0 

2.29 

.84 

2 

.0 

0 

5 

3 

0 

MONTGOMERY  WSO  RP  R 

53 

8 

32 

6 

43 

2 

-  7.4 

71 

25 

24 

20. 

601 

0 

0 

15 

0 

2.29 

-  2.01 

1  .02 

1 

T 

0 

4 

2 

1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STOIION  INDEX 


2 


MONTHLY   SUMMflRIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  nL«Bfl«« 

FEBRUORr  1978 


TEMPERRTURE 

PRECIPITRTION 

NO 

.  OF 

ORYS 

SNOH 

SLEEI 

NO. 

OF 

OflYS 

STflT ION 

g 

MBX  . 

niN. 

I  § 

° 

.-  o 

1 

o 

1 

«  X 

a  E 

a 

—  Z 

£ 

i 

a  c 

r 

K 

r  ? 

1 

£  o 

a 

■  o 

s? 

° 

o 

»  a 

z 

o 

si 

5 

o 

a  z 

a 

a  c 

a 

_o_u_ 

z 

— 

— 

— 2— 

a  u. 

o 

o 

z  o 

o 

5S.8 

32 

— 
.0 

43 

B 

-  8.5 

73 

25 

— 
22 

22. 

586 

1^ 

1 

72 

-  3.33 

.91 

2 

.0 

0 

4 

1 

0 

UNION  SPRINGS  <  S 

S2.0 

2B 

.6 

40 

3 

-10.2 

69 

26. 

20 

8. 

684 

0 

0 

24 

0 

2 

1  1 

-  2.69 

.97 

2 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

40 

4 

-10.0 

2 

24 

-  2.51 

I 

COflSTRL  PLAIN  01 

RNORLUSin  1  NM 

55.3 

26 

.3 

40 

8 

-11  .2 

73 

26 

20 

22 

671 

0 

0 

25 

0 

3 

08 

-   1  .45 

.88 

28 

.0 

5 

3 

'  0 

flIMORE 

56. 2M 

32 

.  1 

44 

2M 

74 

26. 

22 

22 

572 

0 

0 

16 

0 

3 

70 

1  .20 

28 

.0 

0 

5 

4 

1 

BEBTRICE   1  E 

0 

0 

0 

0 

BRBNILET 

55.  3M 

27 

.9M 

41 

6M 

73 

26 

21 

22. 

648 

0 

0 

21 

0 

2 

76 

-   1  .62 

.81 

2 

.0 

0 

5 

2 

0 

55.4 

28 

.5M 

42 

DM 

73 

26 

22 

22 

648 

° 

° 

23 

° 

3 

49 

1  .18 

28 

T 

0 

6 

3 

1 

BREhTON  3  SSE 

S9.0 

30 

.8 

44 

9 

-  8.4 

72 

2S. 

19 

15 

556 

0 

0 

IB 

0 

4 

03 

-  1  .00 

1  .51 

28 

.0 

6 

4 

1 

CBMOEN  3  NH 

53.1 

26 

.5M 

39 

8M 

73 

26 

20 

20 

718 

0 

0 

0 

2 

47 

.76 

26- 

.0 

0 

5 

3 

0 

CHRTOn  4  N 

0 

0 

IB 

0 

0 

CLHTION 

51  .5 

30 

.0 

40 

8 

70 

26 

20 

8. 

673 

0 

0 

21 

0 

2 

78 

-   1  .49 

1  .12 

2 

.0 

0 

6 

1 

1 

ENTERPRISE  S  NNH 

53.5 

32 

.0 

42 

8 

71 

26 

22 

6 

617 

° 

° 

° 

2 

72 

.78 

2 

.0 

0 

5 

3 

0 

EUFBULB  WILDLIFE  REF 

53.9 

29 

.1 

41 

5 

-10.0 

72 

26 

21 

12. 

652 

0 

0 

22 

0 

2 

66 

-   1  .99 

1  .15 

2 

T 

5 

2 

1 

EVERGREEN 

55.0 

28 

.0 

41 

5 

-  9.6 

73 

26 

19 

22 

649 

0 

0 

23 

0 

2 

54 

-  2.25 

.65 

2 

.0 

0 

6 

2 

0 

FRISCO  CUT 

Q 

Q 

22 

Q 

2 

1  .90 

0 

g 

Q 

GENEVB  Z 

S4.6 

31 

.S 

43 

1 

73 

26 

24 

7 

605 

0 

0 

17 

0 

2 

89 

.92 

28 

.0 

0 

6 

3 

0 

[  1  RFR  TnuN 

55  .6 

29 

.9 

42 

8 

75 

25 

17 

22 

616 

0 

0 

19 

0 

2 

12 

1  .20 

1 

.0 

Q 

5 

1 

1 

GREENVILLE 

S3  •  3 

27 

40 

-11.9 

72 

26 

20 

20. 

684 

0 

0 

23 

0 

2 

22 

-  2.84 

.  7 1 

2 

T 

0 

5 

2 

Q 

HEBDLBND 

52. B 

31 

.9 

42 

4 

70 

26. 

23 

8. 

626 

Q 

Q 

1 6 

Q 

2 

72 

.96 

2 

.0 

0 

5 

2 

0 

HIGHLBND  HOME 

53.5 

28 

.5 

41 

0 

-10.0 

79 

14 

19 

7 

666 

0 

0 

23 

0 

2 

27 

-  2.59 

.90 

2 

I 

0 

6 

1 

0 

OZBRK  6  NNH 

SS.S 

33 

.3 

44 

4 

-  6.7 

70 

25. 

22 

8. 

574 

0 

0 

17 

0 

2 

90 

-   1  .64 

.74 

2 

.0 

Q 

5 

4 

0 

PITTSVIEH 

52.8 

25 

.5 

39 

2 

71 

14 

16 

7. 

716 

0 

0 

22 

0 

1 

91 

1  .00 

2 

T 

0 

5 

1 

1 

THOnBSVILLE 

53.6 

27 

.1 

40 

4 

-10.0 

74 

26 

IB 

22 

664 

0 

0 

23 

0 

2 

36 

-  2.63 

.77 

2 

.0 

0 

S 

2 

0 

TROY 

S4  .7M 

31 

.7 

43 

2n 

-  8.6 

70 

25. 

20 

6 

597 

2 

0? 

-  2. 25 

.69 

2 

.0 

0 

6 

I 

0 

NMBTLEY 

56.0 

28 

.8 

42 

4 

72 

26 

16 

22 

625 

0 

0 

21 

0 

1 

82 

-  3.04 

.77 

2 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

42 

0 

-10.0 

2 

66 

-  2  .06 

T 

nil  F 

58.3 

32 

.7 

45 

5 

-  6.9 

74 

25 

19 

22 

541 

0 

0 

14 

0 

3 

34 

■   1  .39 

1  .28 

28 

T 

0 

6 

2 

1 

COOEN 

56. 4M 

34 

.4 

4S 

4M 

67 

25 

21 

22 

541 

0 

0 

13 

0 

4 

03 

1  .24 

28 

.0 

0 

5 

4 

2 

DBUPHIN  ISLRND  2 

52.3 

38 

.2 

4S 

3 

65 

26 

28 

22 

547 

0 

0 

7 

0 

3 

67 

1  .39 

2 

.0 

0 

6 

3 

1 

FBIRHOPE  2  NE 

54  .2 

33 

.5 

43 

9 

-10.9 

70 

26 

25 

23. 

586 

0 

0 

15 

0 

4 

48 

.09 

1  .30 

13 

T 

0 

6 

3 

2 

MOBILE  HSO  BP 

55.8 

34 

.4 

45 

1 

-  8.9 

72 

25 

22 

22 

551 

0 

0 

14 

0 

3 

68 

-  .68 

1  .42 

28 

T 

0 

6 

3 

1 

ROBERTSDBLE 

55.6 

33 

.0 

44 

3 

-10. c 

72 

26 

24 

23. 

573 

0 

0 

15 

0 

4 

22 

-  .45 

1  .23 

2 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

44 

9 

-  9.6 

3 

94 

-  .58 

T 
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3 


DRILY  PRECIPIinTION 


STRT  ION 


BELLE  MIMft  2  N 
FftLUVILLE  1  E 
HODGES 

HUNTSVILLE  WSO  I 

MOULTON  2 
MUSCLE  SKOALS  F« 
RED  BAY 
QUSSELLVJLLE  2 


BESSE^B  3  USW 
eiRMINGHAn  USO  I 

GRRDEN  CITY 

GUNTEHSVILLE 

LEEDS 

ONEONTfl 

PALM£ROALC  3  U 
SftINT  BEBNRRO 

SAND  MT  SUB5TA  I 
SAYRE 

SCOTTSBOBO 
vftULEY  WEAD 
WARRIOR  6  W 


UPPER  PLAINS 

AL  ICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTftUGAVILLE    3  N 
BAMKMEAO  LOCK  AND  OAl 
BROOXWOOO 

CARBOM  MILL 
CEMTREVILLE  USMQ 

CLAMTON 

CORDOVR  2  ENE 
DOUBLE  SPRINGS 

EL  ROD 

FAYETTE 

□ORGAS 

HfiLEYVILLE    3  NE 
HAMILTON  3  S 

JASPER  4  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  0AM 
PICKENSVILLE  2 
PLANTERSvILLE  2  SSE 

REFORM  2  E 
THBRSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  HP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAi 
VERNON  2  N 


EASTERN  VALLEY 

ANNISTQN  FAA  AP 
CALERA  2  SM 
CENTRE  4  SW 
CHiLOERSBURG  UTJ 
GADSDEN  STE 


PL  A 


JACKSONVILLE 
LEESeuHG 
MONTEVALLO 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAI 

ALEXANDER  CITY 
ASMLANO  2  SSE 
AUBURN  AGRONOMY  I 
OADEVILLE 
MEFL  IN 

HIGHTOI.CR 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 
OPEL IKA 

HOCKFORD  2  NNW 

rock  mills 
thurlQw  dam 
WADLEY 
UETUMPKA 


PRAIRIE 


06 


CUBA 

OArrON  I  N 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

MAYNEVILLE 

L IVJNGSTON  2  SW 

MARION  6  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MATHEWS    1  S 

MILSTEAD 
MINTER  3  NW 
MONTGOrCRY  WSO  AP 
PEfiRYVILLE 
PINE  LEVEL 


1 .00 
1 .21 


2.22 
2.65 
2.31 


1    2  3 


DRY  OF  MONTH 


4    5    6     7    8  9 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT I  ON 


SUTTIC 

UNION  SPRINGS  4  S 
UNIQNTOUN 

uAoaioa  [.OCK  and  OAn 


COASTAL  PLAIN 

ABftCVILLt    1  NNU 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  NU 
ATMOHE 

BEATRICE   1  E 

BRANTLEY 
BREUTQN  3  ENE 
BREUTON  3  SSE 
BRUNO lOQC 
CAKEN  3  nu 

CMAT9M  A  H 
CLAIBORNC 
CLArrON 

COFfEE  SPRINGS  2  NW 
COTTON TON 

ELBA 

ENTERPRISE  S  NNU 
EUfAULA  UlLDL I^E  REF 
EVERGREEN 
FRISCO  CITY 

GENEVA  3 
GEORGIANNA 
GILBERTOMH 
GREENVILLE 
mEADL AND 

HTGMLANO  MOr< 

JACKSON 

WINSTON 

LOUISVILLE 

«LVIN 

NEUTON 
OZARK  B  NNU 
PINE  APPLE 
PITTSVIEH 
THOMASVILLE 

TROV 

WALLACE  2  E 
WMATLEY 


GULF 

BAY  MINCTTE  3  NNW 
CODEN 

CAUPNIN  ISLAND  2 
FAIRHOPE  2  NE 
PQBILE  USD  AP 

R06ERTS0ALC 


2.2 
3.24 
3.06 
2.54 
1  .32 

3.50 

2.au 

2.60 
1 .01 
2.36 

2.02 


DAY  OF  MONTH 


2  3 


.36  1.23  .06 
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DniLY  TEMPERATURES 


DAY  OF  MONTH 

o 
(t 

0: 

STfiT ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

NORTHERN  VOLLEY 

01 

filHENS  2 

MAX 

35 

36 

33 

46 

33 

26 

30 

36 

44 

50 

56 

56 

36 

50 

52 

40 

48 

30 

37 

44 

62 

44 

46 

42.3 

M  I  N 

24 

27 

IB 

21 

1  3 

14 

14 

16 

20 

30 

30 

29 

15 

26 

IB 

1  5 

1 5 

1  1 

20 

1 8 

26 

2  1 

29 

20  .5 

BELLE  MINB  2  N 

MAX 

35 

37 

34 

41 

46 

33 

29 

31 

36 

47 

46 

50 

56 

58 

35 

43 

55 

50 

35 

40 

46 

30 

36 

43 

56 

61 

47 

47 

43.2 

MIN 

25 

26 

22 

22 

27 

15 

1  4 

15 

15 

22 

21 

22 

26 

32 

26 

32 

26 

28 

1 8 

1  7 

1 6 

1 6 

1 6 

20 

20 

29 

23 

23 

22  .  I 

FOLKVILLE   1  E 

MAX 

35 

37 

35 

43 

47 

37 

27 

30 

37 

44 

45 

50 

61 

60 

36 

48 

54 

52 

37 

40 

47 

29 

39 

43 

60 

65 

46 

48 

44  .0 

M  I  N 

26 

27 

2 1 

22 

23 

16 

15 

15 

15 

18 

I  9 

19 

24 

32 

32 

32 

24 

25 

20 

1  4 

18 

15 

1 6 

1 9 

20 

30 

20 

22 

21.4 

MUNISVILLE   HSO  flP 

MAX 

36 

35 

40 

45 

35 

25 

28 

39 

45 

45 

50 

58 

60 

37 

42 

53 

50 

36 

39 

47 

39 

37 

44 

57 

61 

44 

47 

45 

43.6 

M  I  N 

24 

24 

2  I 

22 

22 

16 

1  7 

I  7 

22 

19 

20 

26 

37 

33 

33 

34 

26 

28 

19 

19 

23 

16 

28 

22 

32 

29 

24 

38 

24  .8 

nOULION  2 

MAX 

35 

34 

43 

46 

40 

29 

31 

35 

46 

45 

51 

60 

57 

41 

44 

45 

50 

40 

40 

47 

40 

40 

40 

61 

63 

52 

47 

48 

44  .6 

HIN 

26 

3 1 

1  9 

31 

25 

1  3 

1  6 

16 

I  7 

2  1 

19 

24 

4  1 

32 

31 

32 

26 

31 

1  7 

16 

24 

1  4 

24 

19 

4  1 

29 

21 

37 

24  .8 

MUSCLE  SHOnLS  FBfl 

AP 

MAX 

35 

34 

40 

45 

32 

28 

30 

34 

44 

44 

47 

55 

55 

36 

37 

51 

43 

34 

40 

47 

40 

37 

43 

61 

58 

46 

44 

48 

42.4 

MIN 

26 

26 

22 

24 

21 

12 

17 

17 

20 

20 

22 

25 

35 

31 

31 

30 

29 

24 

16 

16 

22 

15 

25 

20 

33 

29 

25 

36 

24.0 

RED  Bnr 

MAX 

36 

37 

48 

52 

49 

37 

37 

47 

56 

59 

56 

48 

56 

53 

45 

42 

47 

41 

42 

42 

63 

63 

53 

50 

49 

48.4 

MIN 

27 

24 

25 

25 

12 

12 

1  I 

22 

21 

21 

25 

30 

31 

31 

31 

28 

28 

15 

15 

22 

10 

10 

22 

34 

28 

24 

36 

23.0 

RUSSELLVlLLE  2 

MAX 

31 

31 

30 

39 

31 

25 

28 

33 

40 

42 

52 

56 

53 

33 

37 

49 

47 

35 

36 

46 

32 

38 

61 

46 

39.8 

• 

M  I  N 

24 

25 

1 6 

1  7 

12 

1  2 

1  3 

16 

16 

16 

1  7 

2  1 

29 

29 

29 

26 

27 

1  4 

1  1 

I  3 

7 

6 

1  7 

26 

23 

24 

19.0 

flPPSLnCHifiN 

MOUNTfl 1 NS 

02 

BESSEMER  3  HSH 

MBX 

33 

39 

48 

54 

47 

36 

34 

42 

49 

52 

58 

67 

66 

40 

50 

62 

63 

48 

41 

49 

40 

45 

46 

62 

72 

54 

56 

54 

50.5 

H  I  N 

3 1 

2 1 

24 

24 

23 

1  4 

1 8 

1  9 

25 

24 

25 

32 

38 

33 

26 

36 

36 

24 

23 

25 

26 

I B 

23 

23 

34 

26 

24 

32 

26 .  1 

BIRMINGHfiM  HSO  fiP 

MAX 

37 

37 

45 

50 

43 

30 

30 

38 

46 

46 

54 

63 

63 

40 

51 

58 

57 

47 

43 

48 

41 

41 

42 

59 

69 

50 

50 

50 

47.5 

M I  N 

3 1 

32 

23 

30 

25 

20 

1 6 

1  9 

2 1 

24 

2 1 

29 

40 

34 

31 

39 

30 

33 

24 

1 9 

25 

I  9 

27 

22 

32 

30 

25 

40 

27  .2 

CUNIERSViLLE 

MBX 

40 

41 

43 

48 

39 

32 

40 

44 

48 

46 

50 

60 

64 

49 

55 

54 

55 

53 

49 

45 

39 

40 

45 

65 

60 

49 

48 

48.2 

M  I  N 

2 1 

22 

22 

25 

20 

1  6 

I  9 

1 9 

2  1 

I  9 

26 

35 

35 

28 

34 

27 

31 

34 

9 

25 

I  5 

1 9 

22 

15 

20 

2 1 

34 

23.5 

ONEONIfl 

MBX 

35 

37 

36 

43 

41 

43 

30 

30 

39 

44 

50 

54 

62 

65 

34 

52 

59 

55 

45 

43 

49 

30 

40 

45 

58 

69 

50 

52 

46.1 

M  I  N 

25 

29 

22 

22 

24 

1  B 

1 5 

1 6 

1  7 

20 

20 

20 

26 

32 

30 

32 

29 

30 

24 

1 5 

1 6 

15 

20 

2 1 

22 

31 

22 

37 

23.2 

SHINI  BERNBRO 

MBX 

36 

37 

35 

46 

48 

36 

26 

30 

40 

45 

44 

52 

61 

63 

55 

42 

47 

49 

29 

41 

44 

59 

68 

48 

52 

45  .5 

M  1  N 

27 

29 

22 

22 

23 

15 

1  4 

19 

21 

20 

26 

25 

30 

31 

26 

29 

20 

24 

25 

1  4 

23 

14 

23 

18 

27 

27 

22 

30 

23  . 1 

SOND  MI  SUBSTB  fiu 

MAX 

34 

39 

37 

38 

46 

39 

26 

32 

38 

46 

46 

50 

60 

62 

35 

51 

56 

54 

44 

40 

46 

30 

35 

39 

54 

64 

45 

50 

44  .  1 

MIN 

24 

26 

23 

24 

24 

16 

1  3 

13 

16 

20 

20 

24 

26 

31 

26 

28 

30 

30 

24 

17 

16 

1  3 

1  3 

21 

24 

29 

22 

24 

22  .2 

SCOTTSBORO 

MAX 

37 

41 

40 

42 

50 

41 

30 

37 

43 

49 

51 

54 

62 

63 

42 

50 

60 

59 

42 

45 

49 

33 

39 

42 

56 

64 

48 

50 

47.1 

MIN 

26 

26 

24 

21 

20 

17 

14 

16 

20 

23 

18 

22 

26 

33 

32 

33 

38 

38 

24 

15 

19 

13 

16 

15 

19 

25 

21 

26 

23.0 

VBLLEr  HEAD 

MAX 

35 

40 

41 

39 

48 

42 

27 

33 

39 

39 

49 

54 

60 

61 

37 

53 

59 

55 

44 

42 

43 

30 

35 

38 

52 

62 

47 

53 

44  .9 

■ 

MIN 

24 

27 

23 

17 

20 

17 

10 

1  3 

16 

17 

15 

17 

21 

32 

30 

31 

27 

34 

25 

1 1 

12 

14 

17 

19 

20 

22 

16 

19 

20.2 

UPPER  PLRIN5 

03 

BLICEVILLE 

MAX 

43 

38 

39 

48 

54 

42 

36 

35 

37 

45 

50 

55 

65 

60 

39 

53 

58 

60 

43 

42 

50 

33 

45 

50 

65 

70 

56 

53 

48.7 

MIN 

3E 

3  1 

26 

26 

25 

I  8 

19 

21 

21 

25 

2  1 

22 

26 

31 

28 

32 

29 

29 

21 

16 

1  8 

1  7 

18 

21 

23 

33 

27 

30 

24  .5 

BBNKHEBO  LOCK  RND 

DAM 

MAX 

39 

38 

35 

47 

52 

42 

32 

31 

34 

44 

48 

53 

56 

60 

47 

53 

57 

56 

46 

44 

46 

29 

42 

42 

59 

65 

50 

49 

46  .4 

MIN 

30 

31 

25 

26 

27 

27 

1  9 

1 9 

1 8 

21 

23 

27 

30 

33 

31 

33 

31 

31 

26 

19 

1  7 

19 

I  9 

22 

23 

30 

30 

32 

25-7 

CENIREVILLE  HSnO 

MAX 

44 

38 

40 

50 

53 

48 

37 

35 

34 

48 

52 

58 

68 

48 

54 

59 

59 

46 

46 

51 

33 

45 

47 

62 

70 

56 

55 

49.5 

MIN 

30 

30 

28 

26 

27 

1  9 

1 8 

1 9 

2 1 

25 

25 

29 

33 

28 

26 

35 

32 

22 

22 

21 

19 

19 

25 

26 

37 

29 

29 

25  .9 

CLBNTON 

MAX 

46 

38 

43 

48 

54 

42 

39 

36 

38 

52 

53 

58 

67 

68 

41 

55 

64 

58 

55 

48 

50 

36 

45 

50 

61 

70 

57 

57 

51  .0 

M  I  N 

30 

3 1 

25 

24 

23 

1 8 

1  8 

20 

22 

25 

20 

24 

26 

3V 

26 

30 

28 

33 

25 

18 

27 

20 

22 

21 

27 

33 

26 

30 

25 .  1 

OOUBLE  SPRINGS 

MAX 

37 

33 

33 

47 

50 

34 

28 

31 

35 

45 

47 

62 

57 

50 

37 

49 

56 

53 

42 

43 

48 

29 

42 

42 

61 

67 

48 

50 

44.9 

MIN 

25 

27 

20 

20 

24 

12 

1  2 

1  3 

15 

20 

20 

25 

30 

32 

25 

30 

27 

30 

16 

1  3 

1  8 

1  I 

1  4 

1  7 

23 

29 

23 

25 

21.3 

FBTEITE 

MBX 

42 

35 

38 

49 

50 

39 

35 

36 

53 

50 

40 

47 

52 

50 

45 

44 

51 

40 

45 

47 

64 

71 

53 

48 

47.3 

M  I  N 

29 

30 

24 

26 

23 

18 

1 8 

19 

24 

32 

30 

33 

25 

2  1 

17 

1  7 

20 

20 

20 

33 

25 

31 

24  .3 

HBLETVILLE  3  NE 

MBX 

32 

33 

39 

47 

44 

31 

29 

35 

44 

45 

50 

61 

55 

45 

45 

52 

50 

45 

39 

48 

43 

38 

43 

59 

64 

S3 

48 

48 

45.2 

M  I  N 

25 

30 

20 

27 

25 

1 0 

1  2 

1  4 

2 1 

20 

27 

30 

4  1 

30 

28 

30 

28 

29 

16 

1  7 

24 

9 

25 

21 

35 

28 

23 

35 

24  .3 

HflPIILION  3  S 

MAX 

40 

35 

35 

49 

52 

36 

33 

35 

41 

46 

49 

55 

66 

57 

37 

47 

57 

56 

36 

43 

49 

30 

43 

42 

63 

65 

52 

51 

46.5 

MIN 

25 

29 

16 

1  7 

I  9 

15 

15 

1  6 

1  6 

1  8 

16 

16 

21 

31 

31 

31 

23 

23 

15 

I  2 

1  3 

10 

1  0 

17 

17 

22 

19 

19 

19.0 

JASPER  4  N 

MAX 

39 

35 

36 

48 

50 

39 

32 

33 

•  37 

47 

48 

55 

63 

63 

39 

50 

58 

57 

50 

44 

51 

31 

42 

44 

61 

70 

50 

5 1 

47.3 

M  1  N 

29 

30 

22 

22 

22 

18 

1  6 

1  7 

1 8 

23 

1  9 

20 

23 

32 

29 

30 

26 

27 

1  9 

1  4 

1  8 

15 

1  5 

18 

23 

24 

23 

24 

22.1 

THORSBV  EXP  STATION 

MBX 

40 

4  1 

46 

52 

50 

37 

35 

38 

51 

53 

58 

66 

67 

SB 

55 

52 

56 

53 

45 

49 

46 

44 

48 

61 

70 

61 

56 

55 

52.0 

M  1  N 

30 

35 

26 

25 

26 

1  7 

1 6 

2  t 

25 

25 

25 

28 

45 

29 

27 

36 

35 

41 

25 

20 

3  1 

19 

30 

23 

39 

36 

31 

40 

28.9 

TUSCALOOSA  FAB  AP 

MAX 

37 

39 

49 

52 

43 

36 

35 

37 

47 

50 

57 

67 

63 

46 

52 

60 

60 

50 

46 

50 

39 

44 

46 

62 

69 

54 

51 

57 

49.9 

M  I  N 

31 

35 

28 

26 

27 

21 

2  1 

22 

23 

25 

23 

27 

39 

33 

30 

36 

31 

35 

23 

1  8 

28 

20 

24 

22 

27 

31 

27 

43 

27.  B 

TUSCBLOOSfl  OL IVER 

DAM 

MAX 

43 

39 

39 

49 

54 

44 

36 

35 

38 

48 

51 

58 

68 

63 

40 

53 

60 

60 

47 

46 

53 

33 

45 

47 

64 

69 

54 

53 

49.6 

MIN 

31 

32 

29 

28 

27 

22 

20 

20 

21 

25 

25 

24 

28 

32 

32 

31 

35 

36 

29 

21 

23 

21 

22 

21 

24 

30 

28 

28 

26.6 

VERNON  2  N 

MAX 

40 

40 

36 

39 

34 

34 

35 

39 

46 

50 

53 

63 

57 

43 

50 

59 

58 

31 

45 

45 

58 

68 

50 

46.7 

MIN 

29 

30 

22 

22 

22 

17 

18 

17 

n 

22 

19 

19 

27 

30 

30 

32 

26 

29 

19 

1  4 

12 

16 

17 

24 

22 

23 

28 

22.3 

HINFIELD  2  SH 

MAX 

40 

35 

35 

49 

51 

37 

33 

34 

36 

46 

50 

56 

64 

57 

37 

46 

58 

57 

42 

44 

49 

30 

42 

42 

62 

67 

52 

50 

46'S 

MIN 

31 

31 

21 

21 

23 

18 

16 

17 

17 

22 

20 

20 

29 

32 

31 

32 

29 

30 

18 

15 

IS 

16 

16 

19 

19 

32 

26 

26 

23.0 

EASTERN  VRLLEr 

04 

ANNISTON  FRfi  AP 

MAX 

39 

43 

42 

51 

48 

31 

32 

41 

49 

51 

57 

64 

67 

42 

56 

66 

56 

51 

46 

52 

37 

40 

43 

62 

70 

51 

54 

49 

49.6 

MIN 

30 

33 

27 

25 

26 

19 

18 

21 

24 

26 

22 

25 

42 

35 

34 

41 

32 

34 

27 

19 

26 

19 

23 

24 

26 

34 

26 

40 

27.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 


DniLY  TEMPERATURES 


DAY  OF  MONTH 

o 
a 

a: 

STfIT  I  ON 

I 

2 

3 

5 

6 

8 

9 

1  0 

1  1 

1 2 

1  3 

M 

15 

16 

\1 

16 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

CBLERB  !  SH 

MAX 

40 

40 

47 

S3 

51 

37 

35 

41 

50 

53 

61 

71 

69 

SB 

61 

63 

60 

53 

55 

51 

46 

45 

47 

64 

70 

65 

55 

SI 

53.3 

MIN 

30 

35 

21 

24 

2  1 

18 

1  2 

1  6 

1  9 

24 

12 

23 

24 

24 

23 

37 

26 

42 

1  B 

1  3 

28 

12 

19 

18 

26 

34 

22 

40 

23.7 

CENTRE  4  SH 

MAX 

37 

41 

48 

41 

46 

45 

29 

33 

39 

47 

SO 

53 

59 

64 

39 

SI 

59 

52 

49 

45 

48 

32 

37 

42 

56 

68 

SO 

SI 

46.8 

n  1  N 

27 

32 

26 

23 

22 

16 

1  5 

16 

22 

26 

21 

24 

37 

34 

27 

35 

29 

34 

26 

IS 

25 

1  7 

21 

22 

28 

31 

21 

32 

25. 1 

CHILDERSBURG  HIR  PLANT 

MAX 

38 

43 

45 

51 

51 

40 

33 

40 

49 

53 

56 

66 

69 

61 

55 

63 

62 

59 

SB 

51 

50 

44 

48 

62 

72 

69 

SS 

54 

S3.S 

niN 

31 

36 

23 

21 

23 

20 

17 

21 

20 

21 

20 

24 

42 

34 

30 

37 

28 

42 

29 

17 

29 

19 

21 

20 

28 

36 

25 

40 

26.9 

GODSOEN  STE«n  PLANT 

MAX 

36 

40 

41 

40 

48 

45 

29 

34 

38 

48 

49 

56 

60 

65 

37 

52 

62 

53 

47 

44 

49 

34 

39 

44 

60 

66 

49 

51 

47.1 

MIN 

28 

33 

26 

2S 

24 

18 

IS 

IS 

19 

23 

23 

23 

27 

34 

28 

31 

31 

31 

26 

19 

20 

18 

19 

23 

24 

33 

25 

25 

24.5 

TBLLdDECn 

MAX 

40 

45 

41 

52 

4'' 

SI 

33 

41 

51 

50 

60 

59 

59 

60 

56 

63 

60 

57 

56 

40 

42 

45 

60 

65 

54 

51 

51  .S 

. 

MIN 

29 

35 

21 

22 

24 

20 

16 

20 

22 

21 

20 

29 

28 

35 

28 

38 

20 

25 

22 

15 

IB 

IB 

21 

22 

32 

34 

24 

39 

24.9 

PlEOnONT  PLUTEBU  05 

flUEXBNOER  CITT 

MAX 

42 

39 

42 

48 

S3 

52 

38 

39 

40 

51 

54 

SB 

68 

70 

40 

58 

62 

54 

60 

50 

S3 

36 

48 

50 

63 

70 

60 

58 

S2.0 

MIN 

30 

35 

27 

26 

27 

19 

1  8 

22 

26 

29 

2S 

30 

36 

33 

28 

34 

40 

43 

30 

20 

26 

20 

24 

24 

27 

35 

27 

32 

26-3 

flSHLBNO  2  SSE 

MAX 

40 

36 

39 

41 

48 

49 

32 

32 

38 

50 

50 

55 

63 

65 

35 

S4 

61 

49 

51 

44 

47 

32 

39 

44 

57 

67 

51 

54 

47.3 

MIN 

29 

29 

27 

25 

23 

17 

15 

IS 

19 

24 

23 

23 

27 

33 

27 

28 

35 

39 

28 

16 

17 

18 

19 

26 

25 

35 

25 

25 

24  .7 

AUBURN  ncRONOnr  FBRn 

MAX 

48 

39 

42 

49 

50 

53 

39 

37 

4  1 

52 

S3 

56 

67 

68 

43 

53 

62 

53 

S3 

45 

47 

39 

45 

50 

56 

67 

58 

57 

50.8 

MIN 

30 

34 

29 

29 

27 

1  7 

18 

24 

33 

28 

26 

30 

37 

32 

26 

40 

40 

42 

29 

22 

22 

20 

25 

27 

29 

33 

30 

32 

29  .0 

HEFLIN 

MAX 

38 

40 

41 

41 

51 

45 

31 

31 

39 

SO 

51 

55 

66 

67 

36 

57 

S2 

51 

49 

43 

47 

32 

39 

41 

56 

69 

SO 

S4 

47.3 

MIN 

26 

31 

21 

1  8 

28 

16 

12 

16 

20 

20 

1  8 

26 

35 

33 

31 

34 

37 

38 

25 

12 

32 

16 

24 

19 

22 

34 

19 

39 

25  . 1 

LAFflrETTE 

MAX 

47 

42 

49 

51 

57 

37 

36 

40 

52 

55 

60 

68 

69 

56 

58 

62 

55 

52 

47 

51 

45 

51 

49 

62 

66 

64 

56 

54 

53.3 

MIN 

30 

34 

27 

25 

23 

16 

IS 

23 

30 

24 

22 

26 

4  3 

34 

22 

38 

38 

41 

26 

20 

30 

1  9 

26 

26 

33 

38 

25 

39 

26  .3 

MARTIN  DAM 

MAX 

40 

43 

46 

50 

S4 

36 

36 

40 

48 

52 

54 

65 

68 

47 

51 

60 

50 

54 

45 

50 

40 

44 

52 

62 

70 

54 

54 

50 

50. S 

MIN 

31 

29 

28 

25 

21 

19 

20 

33 

30 

25 

28 

42 

33 

31 

40 

39 

42 

30 

19 

25 

20 

20 

24 

26 

42 

33 

40 

42 

29  . 9 

OPEL  mfl 

MAX 

46 

39 

42 

49 

50 

56 

39 

37 

40 

50 

55 

59 

6B 

65 

48 

57 

62 

54 

54 

48 

SO 

42 

44 

53 

59 

68 

59 

57 

SI  .8 

MIN 

31 

31 

31 

28 

23 

19 

18 

IB 

18 

25 

25 

23 

28 

31 

30 

41 

40 

39 

29 

21 

20 

20 

21 

26 

24 

28 

26 

31 

26.6 

ROCKFORO  2  NNH 

MBX 

46 

37 

41 

40 

53 

52 

38 

35 

39 

51 

52 

59 

66 

68 

40 

57 

65 

55 

56 

46 

SO 

36 

45 

50 

61 

69 

60 

59 

50.9 

HIN 

28 

29 

24 

25 

26 

17 

15 

16 

22 

24 

24 

24 

32 

29 

23 

28 

34 

40 

26 

19 

22 

IB 

19 

22 

25 

27 

26 

40 

25.  1 

ROCK  MILLS 

MAX 

45 

4  1 

43 

43 

49 

54 

37 

36 

4  1 

53 

56 

59 

66 

68 

40 

58 

63 

48 

S3 

47 

51 

38 

43 

52 

62 

70 

57 

57 

51  .1 

MIN 

28 

33 

24 

23 

21 

19 

16 

20 

26 

24 

19 

23 

34 

34 

22 

32 

38 

38 

30 

17 

21 

20 

17 

23 

25 

36 

24 

35 

25.8 

PRAIRIE  06 

OBTTON   1  N 

MAX 

45 

40 

41 

46 

51 

48 

38 

35 

39 

48 

SI 

58 

64 

69 

44 

53 

60 

58 

52 

43 

55 

39 

53 

55 

65 

73 

S7 

56 

51  .3 

MIN 

31 

32 

29 

27 

27 

20 

21 

24 

22 

26 

24 

27 

36 

31 

27 

35 

32 

42 

26 

1  7 

29 

20 

30 

23 

32 

41 

29 

40 

28  .6 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

44 

40 

50 

49 

51 

46 

37 

35 

38 

46 

50 

57 

68 

67 

42 

52 

SB 

58 

47 

44 

54 

36 

48 

S3 

66 

70 

57 

55 

50.6 

MIN 

32 

32 

32 

30 

28 

21 

1  B 

20 

25 

25 

26 

25 

29 

34 

29 

31 

34 

34 

26 

20 

18 

16 

20 

24 

25 

34 

33 

32 

26  .9 

GAINESVILLE 

MAX 

47 

38 

38 

48 

54 

44 

37 

36 

38 

46 

50 

58 

67 

63 

40 

S3 

59 

62 

45 

44 

54 

33 

48 

54 

66 

71 

57 

55 

SO. 2 

MIN 

32 

32 

26 

26 

28 

19 

20 

22 

22 

25 

24 

25 

32 

30 

28 

32 

31 

32 

23 

1  9 

25 

20 

22 

24 

27 

37 

29 

32 

26 .6 

GREENSBORO 

MAX 

39 

40 

SO 

57 

49 

3B 

39 

40 

48 

53 

61 

70 

66 

55 

62 

63 

53 

48 

54 

43 

47 

50 

65 

72 

58 

SB 

63 

53.5 

MIN 

32 

35 

26 

28 

25 

1  8 

20 

22 

24 

26 

23 

30 

36 

30 

28 

36 

34 

34 

23 

17 

28 

20 

29 

23 

30 

38 

29 

44 

28  .2 

HAYNEVILLE 

MAX 

36 

40 

45 

42 

45 

50 

48 

45 

38 

50 

55 

60 

71 

55 

55 

48 

55 

48 

48 

55 

55 

SB 

50.1 

MIN 

32 

33 

32 

31 

33 

21 

22 

23 

29 

26 

28 

30 

31 

35 

32 

33 

35 

34 

34 

23 

28 

23 

24 

25 

35 

35 

38 

39 

30.3 

LIVINGSTON  2  SH 

MAX 

43 

45 

42 

48 

53 

45 

38 

35 

50 

56 

SB 

56 

64 

68 

50 

59 

59 

65 

60 

SO 

56 

45 

58 

66 

73 

73 

60 

64 

55.0 

MIN 

31 

32 

22 

28 

27 

22 

20 

21 

20 

26 

28 

23 

25 

27 

26 

31 

30 

20 

1  6 

20 

22 

27 

23 

31 

32 

28 

33 

25  .6 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

47 

39 

40 

48 

52 

49 

36 

36 

38 

4  7 

52 

58 

66 

6e 

43 

54 

62 

58 

53 

44 

53 

37 

45 

51 

63 

71 

57 

56 

50.9 

MIN 

30 

30 

26 

25 

25 

IB 

18 

19 

22 

23 

25 

23 

28 

30 

25 

25 

32 

32 

30 

19 

I  9 

1  7 

1  7 

21 

22 

33 

27 

27 

24  .6 

nlNTER  3  NH 

MAX 

SO 

40 

41 

45 

51 

52 

40 

36 

38 

50 

51 

59 

69 

70 

46 

55 

62 

52 

55 

44 

54 

42 

47 

55 

64 

73 

57 

58 

52.  1 

MIN 

32 

32 

28 

28 

26 

19 

20 

21 

26 

26 

24 

27 

36 

34 

27 

2B 

35 

4  1 

32 

23 

25 

2  1 

23 

25 

30 

40 

32 

36 

28.5 

nONTGOMERT  HSO  BP 

MAX 

42 

45 

51 

S3 

55 

41 

39 

43 

51 

56 

59 

67 

70 

49 

55 

64 

S3 

60 

48 

53 

42 

48 

54 

62 

71 

59 

58 

59 

53.8 

MIN 

35 

37 

31 

32 

26 

24 

25 

30 

31 

29 

27 

31 

45 

34 

30 

41 

40 

38 

34 

24 

33 

25 

28 

27 

33 

40 

33 

48 

32.6 

SELMfl 

MAX 

46 

43 

50 

54 

53 

47 

39 

4  1 

49 

56 

68 

69 

70 

60 

56 

58 

S7 

57 

54 

54 

49 

49 

53 

65 

73 

70 

56 

62 

55.6 

MIN 

31 

38 

29 

29 

28 

22 

22 

25 

27 

26 

29 

29 

51 

37 

30 

42 

36 

42 

33 

24 

34 

22 

27 

25 

33 

46 

32 

46 

32.0 

UNION  SPRINGS  *  S 

MAX 

43 

40 

42 

50 

53 

S3 

40 

36 

39 

50 

S8 

59 

68 

69 

49 

56 

59 

57 

56 

46 

50 

4  1 

44 

52 

60 

69 

58 

58 

52. 0 

MIN 

32 

32 

29 

29 

25 

20 

20 

20 

27 

25 

25 

30 

39 

36 

27 

27 

41 

41 

31 

25 

25 

23 

23 

27 

30 

31 

30 

31 

28.6 

COBSTBL  PLAIN  01 

BNOBLUSIB   1  NH 

MAX 

44 

44 

45 

47 

55 

59 

43 

40 

40 

S3 

57 

63 

70 

71 

53 

58 

60 

64 

59 

46 

54 

46 

49 

61 

65 

73 

64 

64 

55.3 

MIN 

31 

33 

30 

25 

25 

23 

23 

23 

28 

27 

22 

22 

27 

32 

25 

26 

34 

4  1 

31 

24 

25 

20 

22 

22 

22 

22 

22 

29 

26 . 3 

BTMCRE 

MAX 

39 

47 

45 

45 

58 

59 

43 

39 

39 

54 

57 

63 

72 

74 

57 

66 

66 

63 

45 

55 

47 

52 

63 

67 

74 

63 

6S 

56-2 

MIN 

32 

35 

35 

32 

29 

24 

25 

25 

32 

33 

28 

32 

38 

30 

28 

36 

36 

41 

30 

27 

34 

22 

29 

28 

37 

4  1 

35 

44 

32 . 1 

BEATRICE   I  E 

MAX 

39 

42 

39 

53 

54 

37 

39 

49 

54 

60 

64 

51 

43 

48 

53 

62 

72 

59 

59 

SI  .4 

niN 

30 

32 

31 

28 

30 

22 

24 

26 

30 

31 

32 

34 

32 

28 

30 

23 

25 

30 

32 

37 

35 

37 

30 .0 

BRANTLEY 

Max 

47 

42 

45 

53 

58 

42 

40 

42 

53 

56 

61 

72 

72 

52 

59 

62 

61 

60 

48 

53 

46 

48 

60 

64 

73 

62 

63 

55.3 

MIN 

30 

34 

29 

26 

22 

21 

21 

26 

26 

21 

25 

32 

33 

25 

28 

42 

40 

36 

23 

25 

21 

23 

22 

25 

35 

28 

33 

27.9 

BREHTON  3  ENE 

MBX 

39 

4S 

45 

42 

55 

57 

43 

40 

40 

55 

56 

63 

72 

70 

53 

59 

64 

65 

62 

46 

55 

46 

SO 

61 

66 

73 

64 

66 

55.4 

MIN 

31 

35 

33 

30 

25 

24 

24 

25 

31 

33 

2S 

25 

2e 

27 

27 

32 

37 

32 

25 

26 

22 

23 

25 

26 

32 

32 

34 

2ff  .S 

BREHTON  3  SSE 

MAX 

43 

47 

44 

S6 

60 

56 

41 

41 

56 

58 

64 

71 

72 

67 

SB 

63 

66 

64 

SS 

SB 

S3 

52 

64 

67 

72 

68 

67 

70 

59.0 

M  1 N 

34 

40 

32 

2  3 

23 

24 

33 

19 

42 

34 

46 

3 1 

23 

29 

22 

26 

22 

28 

47 

28 

44 

30 .8 

CAMDEN  3  NH 

MBX 

46 

40 

42 

45 

52 

51 

39 

36 

49 

48 

53 

59 

71 

70 

49 

55 

62 

56 

55 

55 

54 

43 

49 

56 

65 

73 

57 

SB 

53. 1 

MIN 

32 

29 

29 

27 

21 

21 

22 

26 

27 

25 

25 

34 

28 

34 

30 

20 

21 

22 

25 

27 

27 

32 

26.5 

CMBTOn  i  N 

MBX 

41 

4  1 

45 

56 

55 

55 

40 

49 

48 

54 

61 

71 

70 

68 

66 

64 

66 

61 

SB 

57 

S3 

51 

57 

64 

75 

72 

62 

69 

58.2 

MIN 

33 

38 

34 

27 

28 

21 

24 

26 

2S 

25 

27 

31 

52 

30 

29 

26 

35 

4S 

27 

21 

29 

18 

32 

30 

38 

38 

33 

47 

31  .0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
7 


DniLY  TEMPERATURES 


FEBRUfiRY      1 978 


DRY  OF  MONTH 

a 

STRTION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

NORTHERN  VRLLE' 

01 

BTHENS  2 

MAX 

3S 

36 

33 

46 

33 

25 

30 

36 

44 

50 

58 

56 

36 

50 

52 

40 

48 

3D 

37 

44 

62 

44 

46 

42.3 

f1 1 N 

24 

27 

16 

2 1 

1  3 

1  4 

1  4 

1 6 

20 

30 

30 

29 

IS 

26 

IB 

1 5 

1 5 

1  1 

20 

1 8 

26 

2  1 

29 

20  .5 

BELLE  "INfl  2  N 

HAX 

3S 

37 

34 

41 

46 

33 

29 

31 

36 

47 

46 

SO 

58 

58 

35 

43 

55 

SO 

35 

40 

46 

30 

36 

43 

56 

61 

47 

47 

43.2 

M  [  N 

25 

26 

22 

22 

27 

1 5 

1  4 

1 S 

1 5 

22 

21 

22 

26 

32 

26 

32 

26 

28 

1 8 

I  7 

1  8 

1 6 

1 6 

20 

20 

29 

23 

23 

22.1 

FflLUVlLLE   1  E 

nflx 

as 

37 

35 

43 

47 

37 

27 

30 

37 

44 

45 

SO 

61 

60 

36 

46 

54 

52 

37 

40 

47 

29 

39 

43 

60 

65 

46 

48 

44  .0 

f1 1  N 

26 

27 

2 1 

22 

23 

1 6 

1  5 

1  5 

1 5 

1 8 

1 9 

1  9 

24 

32 

32 

32 

24 

25 

20 

1  4 

1 8 

1 5 

1 6 

1 9 

20 

30 

20 

22 

21.4 

HUNISVILLE  H50  BP 

HflX 

36 

35 

40 

45 

35 

25 

28 

39 

45 

45 

SO 

58 

60 

37 

42 

53 

50 

35 

39 

47 

39 

37 

44 

57 

61 

44 

47 

45 

43.6 

niN 

24 

24 

2 1 

22 

22 

1 6 

1  7 

1  7 

22 

1 9 

20 

26 

37 

33 

33 

34 

26 

26 

1 9 

1 9 

23 

1 6 

28 

22 

32 

29 

24 

38 

24.8 

nOULTON  2 

nflx 

35 

34 

43 

46 

40 

29 

31 

35 

46 

45 

51 

50 

57 

41 

44 

45 

SO 

40 

40 

47 

40 

40 

40 

61 

63 

52 

47 

48 

44  .6 

M  I  N 

26 

3 1 

1 9 

3 1 

25 

1  3 

1 6 

16 

1  7 

2  1 

1 9 

24 

4  I 

32 

31 

32 

25 

31 

1  7 

1 6 

24 

1  4 

24 

1 9 

4  1 

29 

2 1 

37 

24.8 

HUSCLE   SHOALS  FBH 

BP 

MBX 

35 

34 

40 

45 

32 

28 

30 

34 

44 

44 

47 

55 

55 

36 

37 

51 

43 

34 

40 

47 

40 

37 

43 

61 

58 

46 

44 

48 

42  .4 

MIN 

26 

26 

22 

24 

21 

12 

17 

17 

20 

20 

22 

25 

35 

31 

31 

30 

29 

24 

16 

16 

22 

15 

25 

20 

33 

29 

25 

36 

24  .0 

RED  Bfir 

MBX 

36 

37 

48 

52 

49 

37 

37 

47 

56 

59 

56 

48 

56 

53 

45 

42 

47 

41 

42 

42 

63 

63 

S3 

50 

49 

48.4 

MIN 

27 

24 

26 

25 

12 

12 

1  1 

22 

21 

21 

25 

30 

31 

31 

31 

28 

28 

15 

IS 

22 

10 

10 

22 

34 

26 

24 

36 

23.0 

RUSSELLVILLE  I 

MBX 

31 

31 

30 

39 

31 

25 

26 

33 

40 

42 

52 

56 

53 

33 

37 

49 

47 

35 

36 

46 

32 

38 

61 

45 

39.8 

■ 

M  I  N 

24 

25 

1 8 

1  7 

1 2 

1  2 

1  3 

1 6 

1 6 

1 6 

1  7 

2 1 

29 

29 

29 

26 

27 

I  4 

1 1 

I  3 

6 

1  7 

26 

23 

24 

1 9  .0 

fiPPBLflCHISN 

MOUN  Tfl I NS 

02 

BESSEMER  3  HSH 

MBX 

39 

39 

48 

54 

47 

36 

34 

42 

49 

52 

58 

67 

66 

40 

50 

62 

63 

48 

41 

49 

40 

45 

46 

62 

72 

54 

56 

54 

50.5 

MIN 

31 

21 

24 

24 

23 

1  4 

1 8 

1  9 

25 

24 

25 

32 

36 

33 

26 

36 

36 

24 

23 

25 

26 

1  8 

23 

23 

34 

28 

24 

32 

25 .  1 

BIRMINGHBH  HSO  BP 

MAX 

37 

37 

45 

50 

43 

30 

30 

36 

46 

48 

54 

63 

63 

40 

51 

58 

57 

47 

43 

48 

4  1 

41 

42 

59 

59 

50 

50 

50 

47.5 

M I  N 

3 1 

32 

23 

30 

25 

20 

1 6 

1  9 

2 1 

24 

2  1 

29 

40 

34 

31 

39 

3D 

33 

24 

1  9 

25 

1  9 

27 

22 

32 

3D 

25 

40 

27  .2 

GUNTERSVILLE 

MBX 

40 

41 

43 

48 

39 

32 

40 

44 

48 

46 

50 

60 

64 

49 

55 

54 

55 

53 

49 

45 

39 

40 

45 

65 

60 

49 

48 

46.2 

M I  N 

2 1 

22 

22 

25 

2D 

1  6 

1  9 

1  9 

2 1 

1  9 

26 

35 

35 

26 

34 

27 

31 

34 

9 

25 

1  5 

1  9 

22 
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20 

2  1 

34 

23  .5 
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36 

43 
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44 

50 

54 
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49 
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45 
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52 

46.1 

M  1  N 

25 
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29 

30 

24 

1 5 

1 6 
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20 
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52 

61 

63 

55 

42 

47 

49 

29 

41 

44 

59 

66 

48 

52 

45  .5 

M  1  N 

27 

29 

22 

22 

23 

1 5 

1  4 
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29 

20 

24 

25 

1  4 

23 
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23 
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27 

22 

30 

23.1 
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MBX 

34 

39 

37 

38 

46 
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26 

32 
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51 

56 

54 

44 
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46 
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39 

54 
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50 
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23 

24 

24 
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28 

30 

30 

24 

n 

18 
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21 

24 

29 

22 

24 
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37 

41 

40 

42 

50 

41 

30 

37 

43 

49 

51 

54 

62 

63 

42 

50 

60 

59 

42 

45 

49 

33 

39 

42 

56 

64 

48 

50 

47.1 
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26 

26 

24 

21 

20 

17 

14 

IS 
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23 
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22 

26 
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24 
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13 
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15 
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25 

21 

26 
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MBX 
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39 

48 
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27 

33 

39 

39 

49 

54 

60 

61 

37 

53 

59 

55 

44 

42 

43 

30 

35 

38 

52 

62 

47 

53 

44.9 

■ 

MIN 

24 

27 

23 

17 

20 

17 

10 

13 

16 

17 

15 
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21 

32 

30 

31 

27 

34 

25 

1  1 

12 

14 

17 

19 

20 

22 

16 

19 
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03 

BL ICEVILLE 

HflX 

43 

38 

39 

48 

54 

42 

36 

35 

37 

45 

50 

SS 

65 

60 

39 

53 

58 

60 

43 

42 

50 

33 

45 

50 

65 

70 

56 

53 

48.7 

M  1 N 

3 1 

3 1 

26 

26 

25 

1 8 

1 9 

2 1 

2 1 

25 

2 1 

22 

26 

31 

28 

32 

29 

29 

2  1 

1  5 

1  6 

1  7 

1  B 

2  1 

23 

33 

27 

30 

24  .5 

BBNKMEBO  LOCK  AND 

DBd 

MAX 

39 

38 

35 

47 

52 

42 

32 

31 

34 

44 

48 

53 

SB 

60 

47 

53 

57 

S6 

46 

44 

45 

29 

42 

42 

59 

65 

SD 

49 

46.4 
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30 

3 1 

25 

26 

27 

27 

1 9 

1 9 

1 8 

2 1 

23 

27 

30 

33 

31 

33 

31 

31 

26 

1 9 
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1 9 

22 

23 
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30 

32 
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25 
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25 
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45 

29 

27 
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41 

25 
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30 

23 

39 
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31 

40 

28  .9 
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37 

39 

49 

52 
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35 
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37 

47 

50 

57 

67 

63 

46 

52 

60 
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46 
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39 

44 

46 

62 

69 

54 

51 

57 
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3 1 

35 

28 

26 

27 

2 1 

2 1 

22 

23 

26 

23 

27 

39 

33 

3D 

36 

31 

35 

23 

1  8 

28 

2D 

24 

22 

27 

3 1 

27 

43 

27  .6 
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MBX 

43 

39 

39 

49 

54 

44 

36 

35 

3B 

48 

51 

SB 

68 

63 

40 

53 

60 
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47 

46 
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33 

45 

47 

54 

69 

54 
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49.6 
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31 

32 

29 

28 

27 

22 

20 

20 

21 

25 

25 

24 

28 

32 

32 

31 

35 
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29 

21 
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24 
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28 

26.6 
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40 

40 

36 

39 

34 

34 

35 

39 

46 

50 

53 
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57 

43 

50 
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31 
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45 
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46.7 
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30 
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22 

n 

IB 

17 

17 
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19 

27 
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29 
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28 
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40 
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46 

SO 

56 
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37 
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44 

49 
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42 

42 

62 

67 

52 

50 

46.5 
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31 

31 

21 

21 

23 

IB 

18 

17 

17 

22 

20 

20 

29 

32 

31 

32 

29 

30 

18 

IS 

15 

16 

16 

19 

19 

32 

26 

26 

23.0 

EASTERN  VALLEY 

D4 
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MAX 

39 

43 

42 

51 

48 

31 

32 

41 

49 

51 

57 

64 

67 

42 

55 

66 

56 

51 

46 

52 

37 

40 

43 

62 

70 

51 

54 

49 
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MIN 

30 

33 

27 
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26 

19 

IB 
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27 
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64 
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55 

55 
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30 

35 

21 

24 

2! 

18 

I  2 

IB 

19 

24 

12 

23 

24 

24 

23 

37 

25 

42 

1  8 

1  3 

28 

12 

19 

18 

26 

34 

22 

40 

23.7 

CENTRE  4  SH 

HBX 

37 

41 

48 

41 

46 

45 

29 

33 

39 

47 

SO 

53 

59 

64 

39 

51 

59 

52 

49 

45 

48 

32 

37 

42 

56 

6B 

50 

51 

46.6 

MIN 

27 

32 

26 

23 

22 

16 

IS 

16 

22 

26 

21 

24 

37 

34 

27 

35 

29 

34 

25 

15 

25 

17 

21 

22 

2B 

31 

21 

32 

25. 1 

CHILOERSBURC  HIR  PLRNT 

NBX 

36 

43 

45 

51 

51 

40 

33 

40 

49 

53 

56 

66 

69 

61 

55 

63 

62 

59 

SB 

51 
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44 

48 

62 

72 

69 

55 

54 
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36 

23 

21 

23 

20 

17 

21 

20 
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20 

24 
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34 
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37 
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42 

29 
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20 
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40 
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36 

40 

41 

40 

48 
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29 

34 

38 
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56 

60 
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37 
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51 
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24 
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26 

42 

33 

40 

42 

29  .9 

OPELIRB 

MBX 

46 

39 

42 

49 

50 

56 

39 

37 

40 

50 

55 

59 

68 

65 

48 

57 

62 

54 

54 

48 

SO 

42 

44 

S3 

59 

6B 

59 

57 

51  .8 

MIN 

31 

31 

31 

28 

23 

19 

18 

18 

18 

25 

25 

23 

28 

31 

30 

41 

40 

39 

29 

21 

20 

20 

21 

26 

24 

28 

26 

31 

26.6 

ROCKFORO  2  NNH 

HBX 

46 

37 

41 

40 

53 

52 

38 

35 

39 

51 

52 

59 

66 

68 

40 

57 

65 

55 

56 

46 

50 

35 

45 

SO 

61 

69 

60 

59 

SO. 9 

MIN 

2B 

29 

24 

25 

26 

17 

15 

16 

22 

24 

24 

24 

32 

29 

23 

28 

34 

40 

26 

19 

22 

IB 

19 

22 

25 

27 

26 

40 

25.1 

ROCK  MILLS 

MBX 

45 

41 

43 

43 

49 

54 

37 

36 

4  1 

53 

56 

59 

66 

68 

40 

58 

63 

48 

S3 

47 

51 

38 

43 

52 

62 

70 

57 

57 

SI  .  1 

MIN 

28 

33 

24 

23 

2 1 

1  9 

16 

20 

26 

24 

1  9 

23 

34 

34 

22 

32 

38 

38 

30 

1  7 

21 

20 

1  7 

23 

25 

36 

24 

35 

25. B 

PRBIRIE 

06 

DRTTON   I  N 

MAX 

4S 

40 

4  1 

46 

61 

48 

38 

35 

39 

48 

51 

58 

64 

69 

44 

S3 

60 

SB 

52 

43 

55 

39 

53 

55 

65 

73 

57 

55 

51  .3 

MIN 

3 1 

32 

29 

27 

27 

20 

21 

24 

22 

26 

24 

27 

36 

31 

27 

35 

32 

42 

26 

1  7 

29 

20 

30 

23 

32 

4  1 

29 

40 

28  .6 

OENOPOLIS  LOCK 

BND 

OBM 

MBX 

44 

40 

50 

49 

51 

46 

37 

35 

38 

46 

SO 

57 

68 

67 

42 

52 

SB 

SB 

47 

44 

54 

36 

48 

53 

66 

70 

57 

55 

50.6 

MIN 

32 

32 

32 

30 

28 

21 

18 

20 

25 

25 

26 

25 

29 

34 

29 

31 

34 

34 

26 

20 

18 

16 

20 

24 

25 

34 

33 

32 

26  .9 

GBINESVILLE 

MBX 

47 

38 

38 

48 

54 

44 

37 

36 

38 

46 

50 

SB 

67 

63 

40 

S3 

59 

62 

45 

44 

54 

33 

48 

54 

66 

71 

57 

55 

50.2 

MIN 

32 

32 

26 

26 

28 

1 9 

20 

22 

22 

25 

24 

25 

32 

30 

28 

32 

31 

32 

23 

1  9 

25 

20 

22 

24 

27 

37 

29 

32 

26.5 

GREENSBORO 

MBX 

39 

40 

SO 

57 

49 

38 

39 

40 

48 

S3 

61 

70 

68 

55 

62 

63 

S3 

48 

54 

43 

47 

SO 

66 

72 

58 

58 

63 

53.5 

MIN 

32 

35 

26 

28 

25 

1 B 

20 

22 

24 

26 

23 

30 

38 

30 

28 

36 

34 

34 

23 

I  7 

28 

20 

29 

23 

30 

38 

29 

44 

28.2 

HBTNEVILLE 

MBX 

36 

40 

45 

42 

45 

SO 

48 

45 

38 

50 

55 

60 

71 

55 

55 

48 

55 

48 

48 

55 

55 

58 

50.1 

MIN 

32 

33 

32 

3  ] 

33 

2 1 

22 

23 

29 

28 

28 

30 

3 1 

35 

32 

33 

35 

34 

34 

23 

28 

23 

24 

25 

35 

36 

38 

39 

30.3 

LIVINGSTON  2  SH 

MAX 

43 

45 

42 

48 

S3 

45 

38 

35 

50 

56 

58 

56 

64 

68 

50 

59 

59 

65 

60 

50 

56 

45 

58 

65 

73 

73 

50 

54 

55. 0 

MIN 

3 1 

32 

22 

28 

27 

22 

20 

2  1 

20 

26 

28 

23 

25 

27 

26 

3 1 

30 

20 

1  6 

20 

22 

27 

23 

31 

32 

28 

33 

25  .6 

MBRION  JUNCTION 

2  NE 

MBX 

47 

39 

40 

48 

52 

49 

38 

36 

38 

47 

52 

58 

66 

68 

43 

54 

62 

SB 

S3 

44 

53 

37 

45 

51 

63 

71 

57 

56 

50.9 

MIN 

30 

30 

26 

25 

25 

1 6 

1 8 

1 9 

22 

23 

25 

23 

28 

30 

25 

25 

32 

32 

30 

19 

19 

1  7 

17 

21 

22 

33 

27 

27 

24  .6 

niNTER  3  NH 

MBX 

SO 

40 

41 

45 

51 

52 

40 

36 

38 

50 

51 

59 

69 

70 

46 

55 

62 

52 

55 

44 

54 

42 

47 

55 

64 

73 

57 

SB 

S2.  1 

MIN 

32 

32 

28 

28 

26 

19 

20 

21 

26 

26 

24 

27 

36 

34 

27 

28 

35 

41 

32 

23 

25 

21 

23 

25 

30 

40 

32 

36 

28.5 

nONTOOMERT  HSO 

RP 

MBX 

42 

45 

51 

53 

55 

41 

39 

43 

51 

56 

59 

67 

70 

49 

55 

64 

S3 

60 

48 

S3 

42 

48 

54 

62 

71 

59 

SB 

59 

53.8 

MIN 

3S 

37 

31 

32 

28 

24 

25 

30 

31 

29 

27 

31 

45 

34 

30 

41 

40 

36 

34 

24 

33 

25 

28 

27 

33 

40 

33 

48 

32.6 

SELNB 

MBX 

46 

43 

50 

54 

S3 

47 

39 

41 

49 

56 

68 

69 

70 

60 

56 

58 

57 

57 

54 

54 

49 

49 

S3 

65 

73 

70 

56 

62 

55.6 

MIN 

31 

38 

29 

29 

28 

22 

22 

25 

27 

26 

29 

29 

51 

37 

30 

42 

36 

42 

33 

24 

34 

22 

27 

25 

33 

46 

32 

45 

32.0 

UNION  SPRINGS  4 

S 

MBX 

43 

40 

42 

SO 

53 

53 

40 

36 

39 

50 

58 

59 

68 

69 

49 

56 

59 

57 

56 

46 

so 

41 

44 

52 

60 

69 

SB 

58 

52.0 

MIN 

32 

32 

29 

29 

25 

20 

20 

20 

27 

25 

25 

30 

39 

36 

27 

27 

4  1 

4  1 

31 

25 

25 

23 

23 

27 

30 

31 

30 

31 

28.6 

COflSIBL  PLBIN 

07 

BNDBLUSIB   1  NH 

MBX 

44 

44 

45 

47 

55 

59 

43 

40 

40 

S3 

57 

63 

70 

71 

53 

58 

60 

64 

59 

46 

54 

46 

49 

61 

65 

73 

64 

64 

55.3 

MIN 

3 1 

33 

30 

25 

25 

23 

23 

23 

28 

27 

22 

22 

27 

32 

25 

26 

34 

4  1 

31 

24 

25 

20 

22 

22 

22 

22 

22 

29 

26.3 

BIKCRE 

MAX 

39 

47 

45 

45 

58 

59 

43 

39 

39 

54 

57 

63 

72 

74 

57 

56 

66 

63 

45 

55 

47 

52 

63 

67 

74 

63 

65 

56.2 

MIN 

35 

32 

29 

24 

25 

26 

32 

33 

28 

32 

36 

30 

28 

36 

36 

4  1 

30 

27 

34 

22 

29 

28 

37 

4  1 

35 

44 

32. 1 

BEBIRICE   1  E 

MAX 

39 

42 

39 

53 

54 

37 

39 

49 

54 

60 

64 

51 

43 

48 

53 

62 

72 

59 

59 

SI  .4 

MIN 

30 

22 

24 

26 

30 

3  ] 

32 

34 

32 

28 

30 

23 

25 

30 

32 

37 

35 

37 

30.0 

BRBNTLET 

MAX 

47 

42 

45 

53 

58 

42 

40 

42 

53 

56 

61 

72 

72 

S2 

59 

62 

61 

60 

48 

S3 

46 

4B 

60 

64 

73 

62 

63 

55.3 

MIN 

30 

2 1 

26 

26 

2 1 

25 

32 

33 

25 

28 

42 

40 

36 

23 

25 

2 1 

23 

22 

25 

35 

28 

33 

27.9 

BREHTON  3  ENE 

MAX 

39 

45 

45 

42 

55 

57 

43 

40 

40 

55 

56 

63 

72 

70 

53 

59 

64 

65 

52 

46 

SS 

46 

50 

61 

66 

73 

64 

66 

55.4 

MIN 

31 

35 

33 

30 

25 

24 

24 

25 

31 

33 

25 

25 

28 

27 

27 

32 

37 

32 

25 

26 

22 

23 

25 

26 

32 

32 

34 

28  .5 

BREHION  3  SSE 

MBX 

43 

47 

44 

56 

60 

56 

41 

41 

56 

SB 

64 

71 

72 

67 

SB 

S3 

66 

64 

55 

SB 

S3 

52 

64 

57 

72 

68 

67 

70 

59.0 

34 

40 

32 

23 

23 

24 

23 

29 

34 

29 

21 

25 

51 

33 

19 

42 

34 

46 

31 

23 

29 

22 

26 

22 

28 

47 

28 

44 

30  .8 

CBnOEN  3  NH 

MBX 

46 

40 

42 

4S 

52 

51 

39 

36 

49 

46 

53 

59 

71 

70 

49 

55 

62 

56 

55 

55 

54 

43 

49 

56 

65 

73 

57 

SB 

53.1 

MIN 

32 

29 

29 

27 

21 

21 

22 

26 

27 

25 

25 

34 

28 

34 

30 

20 

21 

22 

25 

27 

27 

32 

26.5 

CmBTOH  4  H 

MAX 

41 

41 

45 

56 

5S 

55 

40 

49 

4B 

54 

61 

71 

70 

68 

66 

64 

66 

61 

58 

57 

S3 

SI 

57 

64 

75 

72 

62 

69 

58.2 

MIN 

33 

38 

34 

27 

28 

21 

24 

26 

25 

25 

27 

31 

52 

30 

29 

26 

3S 

45 

27 

21 

29 

IB 

32 

30 

38 

38 

33 

47 

31  .0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INOEX 

7 


DRILY  TEMPERATURES 


FEBRUBRt  197B 


STRT ION 


DRY  OF  MONTH 


13 


14  15 


CLflrTON 

MRX 

40 

41 

43 

49 

SO 

55 

39 

38 

39 

47 

54 

59 

68 

69 

47 

S6 

52 

54 

54 

45 

50 

42 

44 

55 

61 

70 

60 

61 

51  . 

MIN 

30 

31 

30 

28 

28 

20 

20 

20 

27 

28 

27 

35 

41 

32 

27 

30 

41 

41 

30 

26 

28 

22 

24 

29 

33 

43 

32 

37 

30. 

ENTERPRISE  5  NNH 

MRX 

45 

42 

45 

49 

54 

57 

41 

40 

36 

49 

55 

62 

68 

70 

52 

57 

SI 

57 

SS 

45 

52 

46 

46 

59 

63 

71 

63 

6S 

53. 

MIN 

32 

33 

32 

31 

29 

22 

23 

24 

32 

32 

31 

33 

42 

34 

28 

32 

41 

44 

34 

29 

30 

24 

26 

29 

35 

42 

35 

38 

32. 

EUFflULR  HILDL If E  REf 

MAX 

SO 

45 

45 

50 

53 

59 

41 

39 

42 

49 

55 

60 

69 

71 

49 

58 

55 

57 

SS 

50 

51 

44 

46 

SB 

62 

72 

64 

60 

53. 

MIN 

32 

32 

30 

28 

23 

21 

21 

23 

28 

23 

23 

21 

40 

39 

26 

32 

43 

46 

30 

34 

26 

23 

24 

26 

30 

27 

28 

37 

29. 

EVERGREEN 

MfiX 

44 

50 

43 

45 

54 

57 

41 

39 

40 

54 

55 

62 

72 

71 

52 

58 

60 

61 

60 

46 

55 

46 

51 

60 

65 

73 

63 

64 

55. 

MIN 

33 

33 

30 

29 

25 

22 

23 

24 

30 

29 

24 

28 

32 

31 

26 

29 

31 

37 

29 

22 

25 

19 

22 

24 

27 

34 

32 

35 

28. 

FRISCO  cnr 

MUX 

40 

41 

42 

48 

50 

55 

38 

36 

39 

50 

50 

60 

70 

69 

50 

56 

63 

62 

60 

48 

52 

44 

48 

59 

63 

72 

59 

62 

53. 

MIN 

30 

32 

31 

30 

21 

20 

21 

24 

26 

29 

28 

30 

33 

32 

28 

30 

36 

38 

30 

23 

25 

21 

23 

28 

30 

39 

33 

35 

28. 

GENEVB  2 

MAX 

41 

45 

48 

46 

52 

56 

43 

40 

36 

50 

56 

61 

70 

71 

54 

56 

53 

54 

58 

45 

54 

49 

49 

62 

72 

73 

66 

66 

54  . 

MIN 

32 

34 

33 

31 

25 

25 

24 

25 

33 

34 

27 

29 

41 

36 

28 

30 

44 

46 

34 

32 

29 

25 

26 

27 

29 

29 

35 

39 

31  . 

CILBERTaWN 

MAX 

43 

40 

47 

54 

52 

39 

39 

40 

48 

54 

60 

69 

68 

63 

55 

63 

63 

59 

45 

55 

50 

51 

59 

67 

75 

71 

60 

69 

55. 

MIN 

33 

38 

34 

24 

26 

21 

24 

27 

32 

29 

23 

25 

51 

33 

23 

33 

30 

43 

26 

19 

30 

17 

28 

23 

30 

42 

29 

45 

29. 

GREENVILLE 

liAX 

45 

40 

42 

49 

53 

54 

39 

36 

40 

52 

53 

60 

66 

70 

48 

57 

63 

68 

57 

45 

S3 

42 

47 

56 

64 

72 

59 

61 

S3. 

MIN 

32 

33 

28 

28 

24 

20 

21 

22 

26 

28 

24 

25 

32 

34 

24 

27 

29 

39 

32 

20 

23 

22 

23 

22 

27 

33 

32 

36 

27. 

HERDLfiND 

MAX 

46 

44 

46 

47 

51 

55 

40 

38 

37 

49 

55 

60 

67 

70 

51 

56 

50 

52 

56 

44 

52 

47 

46 

59 

61 

70 

65 

63 

52. 

MIN 

32 

33 

33 

30 

27 

23 

23 

23 

32 

32 

29 

3. 

37 

35 

28 

34 

45 

44 

33 

32 

31 

24 

25 

30 

35 

39 

34 

36 

31  . 

HIGHLBNO  HOME 

MRX 

46 

40 

41 

50 

53 

54 

40 

36 

40 

50 

54 

67 

70 

79 

48 

58 

62 

57 

57 

45 

52 

42 

46 

56 

64 

71 

59 

61 

53. 

MIN 

31 

32 

29 

27 

31 

20 

19 

20 

24 

25 

26 

31 

31 

33 

26 

26 

35 

40 

31 

23 

32 

21 

21 

27 

29 

42 

33 

32 

28. 

OZRRK   6  NNH 

MAX 

45 

44 

49 

51 

58 

54 

39 

36 

50 

56 

62 

69 

70 

67 

57 

52 

55 

55 

52 

52 

50 

47 

59 

62 

70 

67 

64 

62 

55. 

MIN 

32 

38 

32 

30 

32 

22 

22 

22 

32 

30 

32 

39 

44 

31 

29 

42 

4  1 

45 

32 

30 

34 

23 

27 

30 

41 

40 

34 

45 

33. 

PlIISVIEW 

MRX 

51 

41 

45 

51 

52 

56 

41 

38 

41 

48 

56 

60 

67 

71 

49 

58 

55 

51 

55 

48 

51 

43 

45 

54 

60 

70 

62 

60 

52. 

MIN 

30 

30 

27 

23 

19 

18 

18 

19 

22 

21 

19 

22 

37 

33 

22 

22 

37 

41 

29 

23 

22 

22 

19 

22 

23 

26 

33 

35 

25. 

THOnRSVILLE 

MAX 

44 

40 

41 

50 

56 

53 

4  1 

36 

38 

48 

55 

52 

71 

69 

51 

55 

64 

62 

55 

46 

54 

41 

SO 

SB 

66 

74 

59 

59 

53. 

MIN 

30 

31 

31 

27 

27 

20 

20 

22 

24 

26 

24 

24 

38 

31 

26 

27 

33 

34 

26 

20 

25 

18 

20 

25 

26 

38 

31 

34 

27. 

TROY 

MRX 

42 

42 

51 

53 

57 

37 

39 

48 

54 

60 

69 

70 

61 

57 

58 

59 

56 

49 

52 

44 

45 

58 

62 

70 

62 

61 

61 

54. 

MIN 

31 

38 

30 

30 

27 

20 

21 

27 

32 

28 

27 

33 

49 

32 

26 

41 

37 

42 

31 

25 

31 

21 

27 

26 

37 

4  1 

33 

44 

31  . 

HHRILET 

MRX 

40 

50 

51 

50 

55 

41 

42 

39 

50 

55 

55 

68 

71 

64 

51 

55 

60 

64 

62 

65 

51 

49 

57 

61 

62 

72 

64 

65 

56. 

MIN 

32 

32 

34 

29 

25 

21 

29 

24 

22 

28 

21 

29 

48 

34 

23 

30 

31 

44 

31 

18 

25 

16 

24 

21 

29 

34 

38 

35 

28. 

GULF  08 

BRT  MINETTE  3  NNH 

MRX 

45 

47 

47 

57 

59 

53 

40 

40 

51 

55 

62 

71 

7U 

66 

SB 

66 

67 

62 

55 

55 

50 

52 

63 

65 

74 

64 

67 

70 

58. 

MIN 

33 

41 

35 

29 

27 

22 

25 

29 

29 

32 

28 

34 

SI 

34 

26 

39 

35 

47 

29 

25 

24 

19 

33 

23 

38 

46 

34 

49 

32. 

COBEN 

MAX 

57 

48 

56 

59 

54 

43 

41 

52 

55 

57 

64 

61 

55 

S3 

64 

S3 

59 

56 

50 

49 

47 

64 

60 

67 

64 

62 

63 

56. 

MIN 

35 

42 

39 

31 

29 

25 

28 

33 

31 

31 

29 

33 

46 

36 

29 

40 

36 

49 

30 

26 

33 

21 

32 

27 

38 

49 

36 

48 

34  . 

DHUPHIN   ISLAND  2 

MAX 

42 

61 

45 

45 

54 

55 

42 

40 

40 

48 

51 

56 

61 

61 

50 

51 

53 

55 

57 

45 

49 

50 

53 

60 

60 

65 

57 

59 

52. 

MIN 

37 

4  1 

40 

40 

40 

29 

30 

32 

35 

36 

39 

41 

45 

39 

37 

39 

44 

46 

32 

34 

31 

28 

35 

31 

38 

52 

47 

49 

38. 

FHIRHOPE    ?  NE 

MRX 

38 

57 

45 

46 

54 

57 

43 

40 

40 

52 

54 

57 

67 

63 

53 

55 

63 

65 

SB 

43 

52 

47 

48 

62 

62 

70 

62 

65 

54. 

MIN 

33 

37 

38 

34 

30 

26 

25 

27 

32 

33 

28 

34 

49 

37 

31 

32 

39 

41 

30 

28 

28 

25 

25 

30 

30 

54 

41 

42 

33. 

MOBILE  hSO  bp 

MAX 

50 

48 

47 

56 

58 

43 

39 

39 

50 

54 

61 

66 

68 

S3 

56 

65 

65 

56 

44 

54 

46 

51 

63 

65 

72 

63 

62 

69 

55. 

MIN 

36 

40 

34 

31 

30 

25 

28 

32 

32 

32 

31 

33 

48 

35 

30 

39 

39 

35 

31 

27 

28 

22 

37 

30 

41 

44 

40 

52 

34. 

ROBERTSDHLE 

MAX 

37 

52 

46 

44 

56 

60 

46 

40 

41 

54 

56 

62 

66 

65 

56 

59 

66 

66 

59 

44 

54 

47 

51 

63 

64 

72 

65 

66 

55. 

MIN 

34 

37 

37 

33 

30 

28 

26 

27 

33 

33 

28 

28 

46 

39 

30 

31 

40 

41 

32 

29 

28 

24 

24 

29 

29 

48 

39 

42 

33. 

16    17  18 


19   20   21    22   23   24    25   26   27   28   29   30  31 
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DAILY  SOIL  TEMPERflTURES 

FEBRunur  1918 


z 

Onr  OF  MONTH 

o 

SldT ION 

Q. 

a; 

1 

2 

3 

5 

e 

7 

e 

9 

10 

II 

12 

13 

l< 

IS 

16 

17 

le 

19 

?0 

?l 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

a 

fiUBURN  flCRONOMT  FARM 

1  I  N  1 

2 

MAX 
MIN 

49 

35 

41 
40 

41 

39 

52 
34 

52 
34 

53 
33 

43 

34 

38 
34 

38 
34 

49 

37 

53 
34 

56 
34 

60 
36 

58 
42 

50 
38 

57 
42 

60 
47 

56 
43 

53 
36 

52 
3S 

52 
35 

48 

35 

49 

35 

46 

37 

57 
36 

61 
36 

62 
38 

SB 
43 

51 
37 

6 
0 

4 

MBX 
MIN 

47 

3T 

41 
40 

42 

39 

47 

35 

48 

36 

49 

35 

44 

37 

40 

36 

39 
37 

47 

39 

49 

35 

51 
35 

54 

37 

57 
45 

SO 
41 

54 
40 

57 
49 

53 
43 

51 
38 

49 

37 

49 

37 

47 

39 

47 

37 

45 
40 

52 
38 

55 
38 

57 
40 

55 
43 

49 

38 

1 

7 

6 

fISX 
MIN 

42 

36 

40 

38 

40 

37 

44 

37 

44 

38 

45 

37 

40 

36 

37 
36 

37 
35 

43 

37 

44 

37 

46 

37 

50 
39 

52 
44 

46 
40 

48 

39 

51 
45 

49 
44 

49 
41 

46 

39 

46 

39 

43 

38 

43 

38 

41 

38 

47 
40 

51 
40 

S3 
43 

51 
44 

45 

39 

3 
0 

BREHTON  3  ENE 

1  IN  1 

4 

MAX 
MIN 

40 

36 

42 
40 

45 

40 

44 

36 

52 
36 

53 
36 

47 

35 

44 

35 

40 

35 

50 
38 

56 
37 

59 
37 

63 
39 

62 
41 

59 
39 

59 
38 

61 
44 

60 
.'9 

60 
42 

50 
38 

56 
38 

55 
36 

56 
36 

61 
37 

63 
38 

65 
42 

66 
45 

64 
46 

54 

39 

7 
0 

MEdOLBNO 

(  INI 

4 

MUX 
MIN 

44 

38 

44 

36 

47 
42 

47 

38 

49 

37 

49 

36 

42 

35 

43 

33 

39 
35 

47 

37 

50 
36 

52 
35 

55 
40 

60 
44 

53 
40 

55 
34 

51 
46 

51 
48 

55 
40 

49 

38 

51 
38 

49 

36 

47 

36 

53 
36 

55 
37 

60 
41 

60 

45 

59 
44 

SO 
38 

6 
6 

PI IISVIEH 

1  INI 

4 

MRX 
MIN 

49 

38 

44 

40 

46 
40 

51 
39 

57 
38 

52 
37 

46 

37 

42 
37 

39 
37 

46 

38 

51 
37 

53 
38 

56 
42 

59 
44 

54 

39 

56 
40 

54 
48 

52 
48 

52 
43 

53 
42 

53 
39 

50 
37 

50 
38 

48 

38 

54 

38 

58 
40 

59 
42 

55 
42 

51 
39 

4 

9 

TMORSBT  EXP  STATION 

(  INI 

4 

MBX 
MIN 

41 
40 

43 
41 

47 
38 

49 
45 

48 
40 

47 

38 

42 

37 

40 

37 

48 

37 

49 

38 

51 
39 

53 
41 

55 
47 

55 
41 

53 
40 

57 
45 

57 
45 

S6 
45 

55 

45 

55 
45 

54 
42 

57 
41 

49 

40 

66 
39 

59 
44 

58 
46 

56 
43 

55 
46 

SI 
41 

9 
7 

HINFIELO  2  SH 

1  INI 

4 

MUX 
MIN 

41 

37 

38 
36 

38 
36 

47 

37 

48 

36 

39 
36 

40 

35 

35 
35 

35 
35 

36 
35 

45 

36 

46 

38 

50 
46 

49 

40 

40 

39 

49 
38 

54 
40 

53 
38 

46 

39 

50 
37 

42 

38 

39 
35 

45 
35 

40 

36 

50 
39 

54 
43 

SS 

40 

49 
45 

44 

37 

e 

9 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


STRT I  ON 

DAY   OF  MONTH 

2  O;  O 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PlEOnONI  PLOTEfiU  05 

MHRIIN  DRPI 

EVBP 
HINC 

.00 

1 1 

.00 
41 

.06 

56 

.09 

3? 

129 

119 

84 

48 

.07 
55 

.08 
45 

.09 
33 

.1 1 

46 

.19 
50 

.07 

ee 

.06 

29 

.08 
26 

.04 

53 

.04 

57 

.09 

36 

.07 
36 

.05 

62 

.10 
43 

.07 
40 

.08 
34 

.08 
48 

.17 
78 

.05 
26 

.06 

3S 

2. 108 
1426 

GULF  08 

FfllRHOPE   2  HZ 

EvfiP 
HI  NO 
MAX 
MIN 

15 
38 
34 

15 
48 

36 

.04 
23 
47 
34 

.04 

1  1 
47 
38 

.05 
14 

56 
37 

46 

58 
35 

34 

49 
31 

14 
41 

31 

.01 
22 
40 
34 

.07 
25 
50 
34 

.08 

25 
59 
37 

.10 
121 
61 
37 

.  1 1 
46 
62 
41 

•  22 
16 
69 
40 

.12 
19 
60 
37 

•  07 
20 
58 
36 

.09 
19 
67 
45 

•  10 
27 
69 
45 

.  1 1 
75 
60 
36 

le 

48 

36 

39 
57 
36 

84 

58 
32 

57 
54 
32 

.16 
4S 

67 
3S 

.1  1 

22 
68 
36 

.09 
36 
75 
51 

.  1 
24 

65 
43 

.06 

23 
66 
43 

939 
57.0 
37.4 
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SNOWFRLL  AND  SNOW  ON  GROUND 


STqr ION 


NORTHERN  VOLLEY  01 
BELLE  niND  2  N 

FBLRVILLE   1  E 

MUNISVILLE  HSO  BP 

nOULTON  2 

MUSCLE  SHOBLS  fSO  OP 
RED  BOY 


OPPOLflCHION 
MOUNTOINS 

BIRMlNOHOn  HSO  OP 


ONEONIB 
SBINI  BERNORD 
SBND  «T  SUBSTO  OU 
VOLLEY  HEOD 

UPPER  PLOINS  03 
OLICEVILLE 

CENTREVILLE  WSMO 

DOUBLE  SPRINGS 

HOniLTON  3  S 

JOSPER  4  N 

TUSCBLOOSfl  FBO  OP 

EASTERN  VOLLEY  04 
ONNISTON  FBO  OP 

CENTRE  i  SW 

lOLLODEGB 

PIEDMONT  PLBTEOU  OS 
flSHLBND  2  S5E 

aUBURN  OGRONOMY  FORM 

HEFLIN 

ROCK  MILLS 

PROIRIE  06 
CBINESVILLE 

GREENSBORO 

MONTGOMERY   HSO  BP 

COOSTBL  PLOIN  07 
GREENVILLE 

HIOHLONO  HOME 

PITTSVIEH 


SNOHFOLL 
SN  ON  GND 

SNOHFOLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFOLL 
SN  ON  CNO 
HTR  EOUIV 

SNOHFOLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFOLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFOLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFOLL 
SN  ON  CNO 
WTR  EOUIV 

SNOHFOLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOHFOLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFOLL 
SN  ON  GND 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFOLL 
SN  ON  GND 


SNOHFOLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFOLL 
SN  ON  GND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFOLL 
SN  ON  CNO 


SNOHFOLL 
SN  ON  GND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GND 


SNOHFOLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFOLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFOLL 
SN  ON  GNO 
HTR  EQUl 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GND 


SNOHFOLL 
SN  ON  GND 


DRY   OF  MONTH 


OLOBOMO 

FEBRUORY  1976 


^  ^     3     4     5     6     7     8     9     10    II    12    13    14    15    16    17    18    19   20   2 1  I  22  I  23  I  24  I  25  I  26 


27   28   29    30  31 
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SNONFflLL   AND  SNON  ON  GROUND 


FEBRunST  1978 


q TOT  I nM 

Dflr   OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

\1 

le 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

26 

2S 

30 

31 

GULF  08 
801  niNEITE  3  mu 

FfllRHOPE  2  NE 

nOBILE  HSO  BP 

SNOHFBLL 
SN  ON  CN 

SNOHFPLL 
SN  ON  CN 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 
WTR  EQUI 

J 

) 

) 
I 

T 
T 

I 
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STATION  INDEX 


RLRBOMR 

FEBRURRY  1978 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
z 

tx 

O 

LATITUDE 

u. 
c 

c 
z 
c 

ELEVATION 

0B5ERVPTI0N 
TIME  AND 
TRBLES 

OBSERVER 

a. 

UJ 

(r 

Q. 

(L 

> 
UJ 

SPECIfiL 
ISEE  NOTES  1 

ABBEVILLE    1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

3  1 

35 

85 

1  7 

465 

7fl 

Q 

JOHN  5  R  I  CHBURG 

RDO  ISDN 

0063 

03 

W  I  NSTON 

2 

34 

1  3 

87 

1  1 

795 

Q 

PROF  PALMER  GOOSEY 

RLBERTR 

0140 

07 

W  1  LCOX 

1 

32 

1  4 

87 

25 

1  75 

7R 

SIDNEY   J  HARDY  JR 

RLEXRNOER  CITY 

0  1  60 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7fl 

7R 

i-i 

HENRY   0  DENHAM 

RL  ICEVILLE 

0 1  78 

03 

PICKENS 

13 

33 

08 

88 

10 

1  35 

7fl 

7R 

H 

W  MORRIS  TAYLOR 

RNORLUSIfl   1  NW 

0252 

07 

COV I NGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

242 

PQ 

PQ 

H 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

RNNISTON  Fflfl  flP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

5  1 

61  1 

M  I  0 

M  I  0 

H 

FA  A 

RRLEY  3  S 

0338 

03 

W  I  NSTON 

2 

34 

04 

87 

I  3 

500 

7fl 

MRS  DORA  R  DAVIS 

RSHLRNO  2  SSE 

0369 

05 

CLAY 

1  1 

33 

I  5 

85 

50 

1  09  1 

6P 

6R 

|-| 

LOWELL  SMITH 

ATHENS  2 

0395 

0  1 

L  I  MESTONE 

1  2 

34 

48 

86 

59 

720 

9R 

|-| 

RADIO  STATION  WJMW 

RTMORE 

0407 

07 

ESC AMB I  A 

8 

3  1 

0  I 

87 

30 

294 

9fl 

9fl 

|-| 

RADIO  STATION  WATM 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

04  30 

05 

LEE 

1  1 

32 

36 

85 

30 

652 

8P 

8R 

8F 

}H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

flUTAUGAVILLE  3  N 

04  4  0 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

4  1 

200 

6R 

JAMES  6  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

27 

87 

2  1 

280 

7fi 

7R 

l-l 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE   3  NNW 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

55 

87 

47 

278 

7R 

7R 

WILLIAM  E  MILLER  JR 

BEATRICE   I  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7fl 

7R 

MARY   L  BAYLES 

BELLE  MINR  2  N 

0655 

01 

L I MESTONE 

1  2 

34 

42 

86 

53 

600 

7P 

7R 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

3  3 

4  0 

87 

36 

452 

VONDLEE  STOUGH 

BESSEMER  3  WSW 

0764 

02 

JEFFERSON 

2 

3  3 

24 

87 

00 

4  4  5 

M  I  D 

M  1  0 

[-| 

VALLEY   CRK  W-TRTMT  PLT 

BIRMINGHAM  HSO  fiP  R 

083  1 

02 

JEFFERSON 

2 

3  3 

34 

86 

45 

620 

M  I  D 

M  I  n 

[; 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOAZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

1  3 

86 

I  0 

1070 

7R 

ROBERT  L  WHEELES 

BRANTLEY 

1  069 

07 

CRENSHAW 

5 

3  1 

35 

85 

1  6 

274 

PQ 

8R 

|-| 

R  E  HENDERSON 

BREWTON  3  ENE 

1080 

07 

ESC AMB I  A 

6 

3  I 

07 

87 

02 

1 60 

7R 

7  R 

AUBURN  UNIVERSITY 

BREWTON  3  SSE 

1 084 

07 

ESCAMB I  A 

6 

3 1 

04 

87 

03 

85 

6P 

7R 

MRS   CLARA    T  PEAVY 

BROOKWOOD 

114  3 

03 

TUSCALOOSA 

2 

3  3 

I  6 

87 

17 

606 

7R 

JOE  K  STYRON 

BRUNOIDGE 

I  178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7fl 

GEORGE  L  HICKS 

CALERA  2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

85 

47 

540 

c;p 

o  r 

H 

FAYE  G  FAUST 

CAMDEN  3  NW 

1  1 

1  JU  1 

07 

WILCOX 

1 

02 

87 

1  9 

235 

5P 

c;p 

|-| 

AUBURN  UN  I  VERS  I T  Y 

CARBON  HILL 

1  377 

03 

WALKER 

2 

3  3 

54 

87 

32 

4  30 

7R 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE   4  SW 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

07 

85 

44 

5  1  7 

7fl 

7R 

|-j 

DON  R  WATSON 

CENTREVILLE  WSMO 

1  525 

0  3 

B  I  BB 

3 

32 

54 

87 

1  5 

456 

7fl 

7R 

|-{ 

WEA  SERV  MET  OBS 

CHATOM  4  N 

1  566 

07 

WASH  I NGTON 

1  3 

3  ] 

32 

88 

1 5 

285 

c;p 

O  r 

5P 

RLPBRMA   FORESTRY  COMM 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

1  D  c  u 

TALLADEGA 

7 

9  Q 
J  D 

1  7 

85 

20 

c;p 

O  r 

^  p 

H 

CITY  WATER  PLANT 

CLR  I  BORNE 

i  o  ^  u 

07 

MONROE 

1 

3  1 

32 

87 

3  1 

1  8  3 

7fl 

TOLL  I E  L  HASKEW 

CLRNTON 

1  694 

03 

CHILTON 

7 

32 

5  1 

86 

38 

580 

7R 

7R 

|-l 

MARION  W  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

PQ 
O  n 

8R 

H 

MRS  EL  I ZABETH  M  WESTON 

CODEN 

1803 

08 

MOB  I LE 

9 

30 

23 

88 

1  4 

12 

7fl 

7R 

H 

LEWIS  M  DEGEER 

rOFFFF   SPRINGS   ?  NW 

1  Pn7 

u  / 

GENEVA 

5 

1 

1  1 
1  1 

85 

56 

^-  0  u 

7fl 

HENRY   F  KELLY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

n  1 

U  1 

COLBERT 

1  2 

A  ^ 

87 

S  1 

4  70 

JAMES  E  EDISON 

mil  I NSV 1 1  1  F 

^Iwll-I-  ilttj*  ll-l-L. 

1  ft  J  Q 

1  0  y 

n  9 

DE  KALB 

7 

^  A 

1  0 

85 

53 

'  o  u 

5P 

CLOSED  10/31/77 

rnRnnvA  ?  fnf 

1  3  *♦  u 

U  D 

WALKER 

2 

J  J 

A  ^ 

87 

09 

320 

7R 

EDWARD  A  BARTON 

rflTTHNTflN 

u  / 

RIISSFI  1 

1  >      O  sJ  l_  l_  l_ 

4 

9 

u  y 

85 

04 

9  I  9 

<i  1  / 

7fl 

HUGH  S  KITE 

CUBA 

uo 

SUMTER 

1  3 

oc 

9 

88 

23 

^  1  o 

7R 

REUBEN  P  HARRIS 

DADF  V  11  I  F 

^  I  1  y 

nc; 
ud 

TALLAPOOSA 

1  1 

^9 
J  C 

A  Q 

*4  y 

85 

45 

D  J  U 

7fl 

WILLIAM  L  BARTLETT 

DADEVILLE  2 

Uo 

TALLAPOOSA 

1  1 

"^9 

o  u 

85 

45 

/  J  u 

r 

L 

RUFUS  P  PLESS 

DAUPHIN   ISLAND  2 

2172 

08 

MOBILE 

9 

30 

15 

88 

05 

8 

8fl 

PQ 

c 

H 

DAUPHIN   ISLAND  SEA  LAB 

n  A  Y  T  (IN    I  N 

2188 

06 

MARENGO 

1  3 

32 

22 

87 

39 

230 

7  fl 

7fl 

H 

R  N  HEREFORD 

DELTA 

Uo 

Clay 

1  1 

J  J 

9Fi 

85 

42 

1  030 

7R 

INACTIVE  3/31/77 

nFMOPni  IS  1  ncK  and  dam 

9  9  j1  c: 

n  c 

UD 

MARENGO 

1  3 

■^9 

■3  1 
J  1 

87 

50 

1  nn 

PQ 

PQ 
DM 

D  n 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OOTHRN 

9  Q  T7 

n  9 
U  / 

HOUSTON 

5 

J  1 

1  9 

85 

24 

r 
i_ 

M  H  RONEY 

9    Q  C 

Job 

U  J 

W I NSTON 

2 

'A  A 

87 

25 

O  1  u 

7fi 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

9  C  9  T 

n  9 
U  / 

COFFEE 

1 0 

2  1 

CO 

86 

04 

1  yo 
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Additional  information 
28801,  or  to  any  Wea 


on  reeardine  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
?herie^^l"l  Office  nea?  you      Additional  precipitation  iata  are  contained  in  the    'HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  Slate. 


DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In     F,   precipitation  and  evaporation        Inches  and  wind 
mo^mf n?  in  miles'     Monthly  degree  day  totals  kre  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
S?^ect?ons  entered  In  ?iguLs  l«  teni  of  degrees.     Resultant  wind  ll  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan.  j      e.      ,  * 

IVATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,   or  ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaining  measurements  a?e  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Icc. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  \9A\-ino, 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Decree  of  Slope 

Chesterfield  sandy  loam  Bare  0-2% 

Smlthdale  fine  sandy  loam  Bare  ,,_tt^ 

Dothan  sandy  loam 


Auburn  Agronomy  Farm 
Brewton  3  ENE 
Headland 
Marlon  Junction 
Pittsview 

Thornsby  Exp.  Station 
Wlnfield  2  SW 


n^re  Unknown 

Sumter  Clay  Bare  finknnwn 

Izagara  fine  sandy  loam  Bare  o-2% 

Fine  Loamy  Bare  „   .  go 

Ora  fine  sandy  loam  Bare  ^  °* 


All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

i  Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TONBIGBEE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue, 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30?  annual 
sununary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:     Publications . 
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I  CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICRTION  OF  THE  NRTIONAL  OCEANIC 
AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  AND  IS  COMPILED  FROM  RECORDS  ON  FILE  AT 
THE   NATIONAL   CLIMATIC   CENTER.   RSHEVILLE.   NORTH  CAROLINA  28801. 
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37 

.3 

50 

2 

-  3.3 

83 

31 

16 

5 

450 

3.62 

-  3.07 

1  .30 

14 

.0 

0 

7 

3 

1 

DOUBLE  SPRINGS 

59 

.9n 

35 

.9 

80 

31 

13 

5 

510 

0 

0 

1  1 

0 

4  .34 

1  .40 

3 

T 

0 

8 

3 

2 

FAYETTE 

62 

.in 

39 

.9M 

51 

DM 

-  2.1 

83 

31 

16 

5 

425 

0 

0 

0 

3.33 

-  3.19 

1  .31 

14 

.0 

0 

6 

3 

1 

HALETVILLE   3  NE 

60 

38 

49 

5M 

0 

0 

0 

0 

HAMILTON  3  S 

59 

-5 

31 

.8 

45 

7 

81 

31 

12 

6. 

593 

4  .53 

1  .39 

14 

T 

0 

7 

3 

2 

JASPER  4  N 

61 

.4 

33 

.4 

47 

4 

80 

31 

14 

5 

540 

0 

0 

13 

0 

4  .09 

1  .10 

I  4 

T 

0 

8 

3 

1 

THORSBY  EXP  STATION 

65 

.5 

41 

.  1 

84 

31 

21 

5 
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2  .53 

.87 
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.0 
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TUSCALOOSA  FAA  AP 

0 
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0 
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3.69 

-  2.26 
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2 
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60 
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.7 
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1 
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31 

13 
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DRILY  PRECIPITnilO 


rmocH  1978 


STflT ION 


N0RT>4ERN  VALLEY 


ftTHEfiS  2 
BELLE  MINft  3  H 
rftlKVILLE   I  E 
HOOGES 

HUNTSVILLE  USO  ( 

MQULTON  2 
MUSCLE  SMOftLS  Fl 
RED  KAY 
DUSSELLvrLLE  2 


BESSEfCR  3  WSU 
etRMINGHAM  US9  I 
BOAZ 

FB«T  PAYNE 
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4  1 

41 

41 

40 

29 

26 

30 

39 

*^ 

37 

37 

39 

5 1 

38 

36 

30 

3  3 

40 

** 

35  .5 

FBLKVILLE   1  E 

fIBX 

47 

41 

46 

41 

35 

49 

53 

S3 

63 

45 

46 

65 

56 

72 

72 

65 

47 

51 

60 

75 

72 

62 

69 

77 

72 

54 

43 

45 

66 

76 

76 

57.9 

M  I N 

38 

32 

34 

24 

1  4 

I  7 

34 

44 

4  1 

35 

30 

36 

36 

39 

40 

41 

26 

25 

30 

50 

53 

37 

38 

40 

49 

38 

36 

27 

32 

** 

35  -5 

HUNTSVILLE   USO  BP 

HBX 

44 

45 

41 

33 

46 

51 

54 

64 

47 

50 

66 

56 

72 

70 

62 

SO 

50 

SB 

73 

73 

62 

67 

74 

72 

62 

41 

44 

66 

76 

73 

82 

58.8 

HIN 

35 

34 

28 

23 

1 6 

29 

42 

44 

38 

35 

30 

4  1 

49 

42 

33 

30 

27 

44 

*^ 

49 

40 

38 

4  1 

38 

36 

32 

38 

45 

37  .5 

nOULTON  2 

MBX 

46 

45 

47 

37 

47 

53 

54 

64 

44 

SO 

66 

60 

72 

71 

62 

58 

51 

62 

75 

65 

62 

74 

78 

73 

64 

45 

45 

69 

78 

79 

84 

60.6 

M I  N 

36 

33 

30 

IS 

24 

3 1 

40 

4  3 

38 

34 

34 

48 

49 

54 

40 

38 

34 

24 

48 

58 

34 

38 

48 

36 

36 

29 

37 

4  3 

45 

36  .2 

MUSCLE  SHOHLS  FBR 

AP 

HAX 

43 

46 

47 

34 

46 

51 

55 

60 

41 

49 

65 

55 

70 

67 

61 

48 

52 

61 

78 

73 

63 

67 

76 

71 

59 

39 

46 

68 

77 

79 

84 

59.1 

nlN 

33 

33 

27 

24 

IB 

30 

40 

37 

33 

32 

34 

42 

40 

47 

43 

31 

28 

28 

49 

50 

46 

35 

54 

49 

38 

35 

34 

27 

38 

43 

45 

36.9 

RED  BBY 

MAX 

4B 

45 

46 

41 

50 

53 

SB 

SB 

41 

52 

68 

SB 

73 

71 

73 

72 

55 

66 

72 

76 

68 

73 

79 

72 

65 

40 

48 

73 

80 

81 

61  .8 

niN 

37 

32 

29 

24 

14 

28 

43 

39 

33 

32 

32 

36 

42 

57 

41 

37 

27 

26 

48 

27 

54 

38 

42 

54 

38 

35 

36 

29 

43 

45 

36.6 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

4B 

41 

47 

36 

35 

4e 

51 

54 

60 

38 

48 

65 

54 

71 

69 

65 

47 

49 

63 

73 

73 

62 

70 

77 

68 

50 

44 

47 

70 

77 

80 

57.4 

■ 

nlN 

37 

33 

36 

20 

I  4 

1  4 

28 

*^ 

38 

37 

37 

40 

42 

42 

42 

40 

35 

26 

27 

50 

52 

33 

33 

36 

46 

36 

38 

29 

29 

37 

4  3 

35  ■  4 

RPPBLflCHIBN 

MOUNTB I NS 

02 

BESSEHER  3  HSW 

MAX 

50 

52 

48 

42 

54 

61 

52 

67 

S2 

S4 

67 

66 

73 

79 

79 

58 

56 

66 

77 

75 

71 

74 

79 

73 

64 

46 

49 

71 

80 

81 

87 

64.6 

niN 

38 

38 

24 

24 

22 

30 

36 

48 

34 

34 

4  2 

42 

48 

53 

43 

32 

32 

40 

45 

52 

5 1 

4  I 

42 

49 

37 

33 

30 

33 

4  3 

** 

38 .8 

BlRnlNGHBM  HSO  BP 

MAX 

47 

49 

46 

36 

49 

56 

52 

64 

51 

44 

65 

62 

72 

76 

74 

64 

52 

61 

74 

72 

69 

69 

75 

71 

64 

45 

45 

67 

77 

79 

84 

61  .6 

MIN 

36 

36 

3 1 

24 

1  7 

29 

39 

5 1 

37 

34 

3  3 

47 

49 

54 

44 

36 

29 

28 

48 

SO 

49 

43 

39 

46 

45 

39 

3  3 

30 

37 

42 

46 

38.7 

CUNTERSVILLE 

MAX 

45 

47 

44 

43 

36 

53 

50 

56 

53 

55 

59 

67 

73 

74 

72 

67 

64 

58 

70 

76 

72 

69 

76 

76 

66 

55 

56 

59 

63 

66 

64 

60.8 

MIN 

36 

32 

3  3 

20 

1  7 

25 

22 

30 

32 

26 

3 1 

5 1 

40 

53 

41 

38 

33 

24 

42 

4  3 

50 

39 

37 

43 

54 

^* 

38 

40 

39 

42 

4  1 

36 . 3 

ONEONTB 

MAX 

46 

43 

4S 

45 

3S 

57 

57 

53 

57 

45 

43 

67 

65 

75 

76 

57 

47 

51 

61 

75 

74 

69 

69 

77 

72 

63 

45 

47 

61 

77 

77 

59.1 

MIN 

40 

32 

34 

25 

1 6 

1 9 

27 

*^ 

4  3 

32 

3 1 

34 

43 

44 

41 

40 

27 

25 

28 

45 

46 

39 

33 

36 

42 

42 

35 

29 

3 1 

33 

4  t 

34.7 

SniNT  BERNARD 

MAX 

47 

42 

45 

41 

35 

49 

54 

54 

61 

45 

47 

68 

59 

74 

74 

69 

53 

53 

62 

77 

75 

67 

71 

77 

72 

62 

49 

46 

68 

78 

79 

59.8 

M I  N 

32 

33 

26 

24 

1 3 

27 

4  1 

42 

36 

31 

35 

46 

4  1 

54 

41 

33 

25 

24 

4  1 

39 

50 

38 

33 

4  I 

36 

36 

35 

28 

34 

45 

47 

35  .8 

SBND  HT  SUBSTB  RU 

MAX 

43 

41 

38 

37 

33 

48 

52 

52 

50 

42 

43 

62 

59 

73 

72 

69 

42 

47 

56 

72 

73 

65 

68 

74 

72 

60 

43 

43 

66 

75 

73 

56.2 

MIN 

36 

29 

33 

23 

1  3 

13 

40 

43 

41 

35 

30 

34 

43 

45 

42 

41 

27 

23 

32 

46 

SO 

37 

39 

47 

52 

37 

34 

29 

34 

42 

44 

35.9 

SCOITSBORO 

MAX 

45 

43 

40 

40 

39 

49 

52 

56 

55 

49 

47 

64 

61 

73 

74 

60 

44 

48 

57 

75 

74 

66 

70 

77 

76 

60 

43 

48 

69 

80 

75 

58.3 

MIN 

37 

30 

32 

24 

14 

18 

32 

39 

45 

38 

38 

32 

41 

44 

40 

40 

26 

23 

26 

41 

50 

33 

35 

40 

SO 

38 

37 

32 

33 

44 

39 

35.2 

VBLLET  HEBO 

MBX 

43 

45 

37 

38 

34 

49 

56 

52 

49 

4S 

45 

64 

62 

73 

68 

71 

42 

4S 

54 

73 

72 

69 

69 

76 

75 

69 

42 

42 

68 

76 

76 

57.4 

"          ■  ■ 

MIN 

37 

25 

32 

24 

9 

10 

26 

42 

42 

38 

30 

34 

38 

47 

40 

36 

22 

19 

22 

32 

41 

32 

31 

37 

45 

39 

35 

28 

31 

36 

36 

32.1 

UPPER  PLAINS 

03 

BLICEVILLE 

MAX 

55 

SO 

48 

40 

40 

51 

65 

53 

59 

38 

49 

66 

61 

74 

77 

75 

51 

57 

65 

76 

74 

52 

72 

78 

71 

53 

43 

56 

70 

78 

82 

60.9 

MIN 

** 

37 

37 

28 

1  8 

2 1 

3  3 

47 

36 

34 

3 1 

38 

36 

51 

43 

43 

29 

30 

36 

43 

52 

48 

42 

42 

49 

40 

30 

30 

35 

40 

43 

37  .6 

BBNKHEAD   LOCK  AND 

DAM 

MAX 

53 

46 

51 

48 

41 

SO 

61 

54 

65 

46 

47 

66 

65 

72 

76 

76 

54 

53 

64 

75 

72 

69 

75 

78 

72 

55 

4S 

SO 

71 

80 

82 

61  .7 

M  1  N 

42 

36 

36 

28 

20 

20 

32 

42 

4  3 

34 

36 

39 

4  1 

45 

45 

45 

29 

32 

35 

4  4 

4  7 

44 

40 

38 

45 

40 

33 

33 

34 

39 

45 

37  .5 

CENTREVILLE  HSMO 

MBX 

60 

SO 

51 

47 

43 

S3 

63 

54 

67 

45 

48 

66 

67 

74 

80 

79 

52 

59 

64 

7S 

72 

72 

73 

78 

72 

59 

45 

S3 

70 

79 

82 

63.0 

MIN 

42 

37 

38 

28 

20 

20 

30 

39 

44 

33 

32 

32 

45 

45 

49 

45 

30 

30 

31 

47 

45 

37 

4  I 

49 

39 

3 1 

31 

33 

42 

5 1 

37 .4 

CLANTON 

MBX 

55 

54 

52 

45 

43 

53 

62 

54 

61 

47 

47 

66 

68 

74 

79 

78 

53 

57 

66 

75 

74 

73 

72 

79 

73 

64 

47 

51 

72 

80 

83 

63.1 

M  1 N 

37 

39 

27 

1 6 

22 

33 

4  1 

45 

33 

35 

40 

44 

SO 

45 

44 

28 

28 

35 

39 

45 

45 

35 

44 

48 

40 

32 

28 

32 

40 

43 

37.3 

DOUBLE  SPRINGS 

MBX 

50 

52 

46 

39 

36 

SO 

53 

51 

62 

40 

60 

66 

72 

70 

68 

70 

75 

75 

72 

60 

70 

78 

55 

39 

47 

67 

75 

80 

59.9 

M  1 N 

27 

32 

32 

23 

1  3 

23 

32 

42 

38 

3 1 

34 

46 

S3 

36 

40 

23 

25 

40 

45 

50 

35 

38 

45 

40 

35 

34 

28 

38 

45 

43 

35 .9 

FAYETTE 

MAX 

S3 

49 

49 

44 

52 

60 

52 

49 

40 

47 

65 

62 

74 

76 

71 

65 

74 

75 

74 

65 

80 

73 

54 

44 

56 

72 

80 

83 

62.1 

M 1  N 

39 

36 

4  3 

1 6 

28 

45 

37 

33 

35 

44 

45 

55 

42 

42 

44 

49 

55 

4  I 

30 

45 

50 

38 

34 

29 

39 

40 

42 

39.9 

HBLETVILLE  3  NE 

MAX 

46 

43 

43 

34 

48 

53 

52 

59 

48 

47 

64 

60 

72 

71 

67 

60 

74 

72 

68 

70 

78 

72 

66 

46 

46 

68 

77 

79 

80 

60.8 

MIN 

37 

30 

29 

1  B 

1  3 

30 

40 

48 

35 

32 

32 

46 

40 

53 

42 

36 

40 

47 

50 

35 

45 

47 

44 

35 

34 

30 

42 

47 

52 

38  .2 

HAH  I L TON  3  S 

MAX 

51 

46 

47 

42 

37 

51 

57 

54 

58 

38 

48 

68 

54 

74 

73 

70 

49 

55 

66 

70 

74 

64 

73 

79 

72 

52 

41 

49 

72 

79 

81 

S9.S 

M  I N 

37 

34 

34 

25 

1  2 

1 2 

24 

42 

35 

32 

34 

40 

40 

40 

37 

37 

2S 

25 

25 

34 

40 

30 

30 

32 

42 

37 

33 

25 

25 

32 

37 

31  .6 

JASPER  <  N 

MAX 

50 

46 

47 

46 

48 

49 

S7 

53 

64 

45 

46 

68 

72 

73 

76 

70 

55 

64 

64 

76 

75 

65 

70 

78 

72 

55 

44 

48 

69 

78 

80 

61  .4 

MIN 

42 

34 

34 

24 

1  4 

1 6 

25 

49 

4  1 

32 

3 1 

32 

42 

40 

39 

40 

25 

25 

32 

38 

39 

36 

32 

33 

38 

37 

33 

27 

31 

33' 

40 

33.4 

THORSer  EXP  STATION 

MAX 

53 

51 

51 

44 

53 

60 

58 

62 

59 

45 

65 

67 

72 

78 

76 

72 

72 

62 

74 

72 

72 

71 

78 

75 

69 

54 

50 

70 

79 

83 

84 

65.5 

M  I  N 

4S 

40 

31 

29 

21 

29 

3B 

46 

3B 

33 

39 

53 

46 

54 

46 

45 

36 

30 

45 

5 1 

4  7 

38 

47 

54 

39 

33 

32 

41 

52 

50 

41.1 

TUSCALOOSA  FAB  BP 

MAX 

52 

SO 

50 

43 

50 

62 

51 

63 

46 

48 

64 

65 

74 

78 

78 

60 

56 

65 

77 

74 

70 

72 

80 

74 

64 

47 

54 

70 

81 

84 

87 

64.2 

M  I  N 

4  I 

39 

34 

27 

22 

30 

40 

45 

33 

35 

35 

50 

46 

55 

47 

35 

32 

32 

48 

47 

SO 

44 

39 

47 

45 

4  1 

34 

33 

39 

45 

46 

39.9 

lUSCBLOOSfl  OLIVER 

DAM 

MAX 

55 

49 

50 

48 

41 

51 

64 

53 

62 

43 

48 

65 

64 

74 

77 

77 

SO 

56 

66 

74 

73 

68 

73 

74 

73 

54 

45 

S3 

70 

80 

81 

61  .6 

MIN 

43 

39 

38 

30 

21 

21 

31 

46 

42 

33 

34 

34 

45 

47 

47 

45 

32 

32 

33 

46 

46 

42 

44 

44 

49 

41 

34 

33 

34 

40 

46 

38. S 

VERNON  2  N 

MAX 

51 

47 

42 

38 

40 

51 

59 

53 

56 

37 

46 

65 

58 

73 

75 

73 

50 

57 

66 

76 

74 

64 

73 

79 

77 

59 

49 

52 

71 

79 

82 

60.4 

MIN 

40 

35 

36 

27 

13 

19 

28 

46 

36 

34 

36 

40 

43 

48 

41 

40 

24 

27 

32 

46 

52 

33 

32 

42 

46 

38 

31 

2B 

33 

42 

40 

35.7 

HINFIELD  2  SH 

MAX 

50 

46 

47 

40 

39 

SO 

57 

52 

57 

39 

46 

64 

58 

73 

72 

71 

48 

54 

63 

74 

72 

64 

71 

77 

69 

S3 

41 

50 

7i 

79 

80 

58  .9 

■          ■  ■ 

MIN 

39 

3S 

36 

26 

15 

16 

27 

45 

38 

33 

35 

4  1 

43 

46 

42 

40 

27 

28 

29 

45 

46 

37 

34 

36 

46 

38 

33 

27 

31 

37 

42 

35.3 

EASTERN  VALLEY 

0< 

BNNISTON  FAB  AP 

MAX 

48 

47 

40 

40 

51 

61 

52 

57 

4', 

47 

69 

68 

75 

80 

80 

SB 

S3 

68 

76 

78 

72 

72 

79 

76 

74 

SO 

47 

66 

78 

77 

as 

63.7 

MIN 

37 

36 

32 

26 

18 

27 

36 

47 

.9 

35 

35 

48 

47 

55 

47 

42 

28 

29 

39 

44 

47 

44 

38 

45 

49 

39 

38 

32 

36 

43 

44 

38.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY   OF  MONTH 

o 
<z 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

q: 
a 

CRLERH  2  SH 

nBx 
niN 

SS 

40 

51 
36 

SI 
33 

41 

26 

S3 
13 

62 
24 

59 
33 

65 
33 

60 
37 

45 

33 

67 
34 

66 
51 

73 
44 

79 
S4 

76 
40 

73 
43 

55 
24 

67 
26 

76 
43 

73 
38 

71 
SO 

73 
45 

79 
33 

74 
4  1 

70 
S2 

52 
39 

SO 
31 

75 
26 

79 
29 

81 
38 

61 

39 

65.6 
36.5 

CENTRE  4  SH 

nax 
niN 

44 

3B 

47 

32 

41 

35 

40 

25 

37 
17 

49 
24 

SS 
31 

52 
39 

SO 
40 

43 

37 

SO 
33 

66 
39 

64 
43 

75 
47 

74 
43 

70 
45 

46 

29 

49 

2S 

56 
33 

74 
40 

73 
47 

70 
39 

68 
34 

75 
41 

76 
45 

73 
40 

45 

37 

46 

29 

67 
34 

76 
40 

76 
41 

59.1 
36.2 

CHILOERSeuRC  UTR  PLONT 

rtflx 

NIN 

SI 
4S 

54 

31 

53 
36 

54 

17 

59 
21 

59 
28 

59 
32 

61 
48 

61 
4S 

48 
34 

66 
32 

68 

52 

74 
42 

60 
52 

60 
43 

76 
44 

54 

28 

63 
27 

77 
43 

77 
43 

75 
SO 

71 
41 

79 
35 

79 
43 

72 
SI 

60 
42 

49 

38 

71 
29 

79 
33 

80 
40 

66 
42 

67.0 
38.3 

CflDSDEN  SIEBM  PLANT 

nnx 
niN 

44 

37 

4S 

33 

44 

34 

35 
26 

36 
18 

52 
19 

58 
27 

51 
36 

50 
40 

43 

36 

4S 

32 

66 
36 

63 
44 

74 
45 

76 
45 

73 
43 

46 

31 

51 
27 

S9 
29 

7S 
43 

73 
43 

66 
40 

72 
36 

77 
42 

73 
47 

66 
39 

45 

37 

46 

31 

69 
35 

77 
41 

76 
43 

59.0 
36.0 

TBLLBOEDfl 
. 

MAX 

niN 

49 
43 

52 
35 

52 
JS 

49 

27 

S? 
16 

56 
2S 

49 

33 

57 
36 

57 
36 

59 
28 

67 
42 

6S 
45 

76 
48 

74 
46 

76 
43 

72 
42 

56 
26 

62 
26 

76 
22 

77 
44 

74 
49 

73 
4  1 

78 
33 

75 
4  1 

70 
50 

66 

52 

64 

4  1 

49 

3 1 

70 
29 

60 
36 

65 
4  1' 

65.3 
37.0 

PIEDMONT  PLBTEnu  OS 

BLEXBNOER  CITt 

HAX 

niN 

59 
48 

57 
40 

58 
38 

46 

28 

44 

18 

55 
23 

61 
30 

56 
4  1 

62 
46 

48 

36 

52 
36 

70 
40 

70 
47 

75 
52 

60 
48 

60 
43 

50 
35 

52 
31 

65 
34 

78 
40 

7S 
46 

74 
4S 

76 
42 

77 
45 

75 
46 

74 
44 

49 

35 

SI 
32 

74 

36 

76 
43 

62 
45 

64.6 

39-2 

BSHLBNO  2  SSE 

nax 

HIN 

46 

37 

47 
34 

47 

35 

40 

25 

38 
16 

52 
16 

55 
26 

52 
34 

59 
40 

43 

33 

44 

30 

65 
32 

65 
44 

73 
4S 

75 
45 

75 
44 

46 

28 

50 
26 

60 
27 

72 
39 

72 
44 

70 
40 

70 
39 

76 
40 

72 
44 

72 
39 

44 

35 

44 

30 

69 
31 

76 
39 

76 
45 

59.6 
34  .9 

BUBURN  BCRONOMr  FBRn 

MAX 
HIN 

52 
4  1 

55 
37 

57 
38 

43 

28 

43 

19 

51 

22 

58 
33 

60 
45 

60 
42 

45 
34 

4B 
34 

65 
35 

70 
52 

73 
S3 

77 
52 

78 
43 

54 

30 

54 

30 

60 
35 

72 
40 

74 
46 

75 
50 

73 
43 

77 
46 

73 
49 

73 

4  1 

48 

37 

52 
3 1 

72 
4  1 

80 
53 

ei 

47 

63.0 
39.6 

HEFLIN 

HAX 
HIN 

47 

36 

49 

31 

52 
36 

39 
24 

39 
12 

52 
20 

57 
29 

S2 
47 

53 
39 

42 

33 

47 

28 

66 
45 

67 
40 

74 
49 

77 
39 

75 
40 

45 
24 

51 
24 

60 
29 

72 
36 

74 
4  1 

70 
35 

72 
29 

77 
36 

75 
4  I 

39 

49 
34 

45 

27 

70 
29 

78 
38 

77 
40 

60-1 
33.9 

LBFBTETTE 

HAX 
HIN 

57 
45 

58 
36 

51 
35 

46 

27 

56 
15 

63 
28 

S8 
39 

60 
46 

S2 
40 

54 

33 

69 
31 

72 
50 

76 
45 

79 
54 

79 
46 

73 
45 

57 
27 

62 
27 

75 
42 

76 
44 

75 
48 

74 
45 

80 
36 

77 
47 

78 
49 

72 
39 

52 
36 

73 
28 

80 
36 

79 
43 

80 
45 

67.5 
39.0 

HBRTIN  OBM 

HAX 
HIN 

52 
36 

56 
39 

44 

28 

41 

22 

S3 
25 

58 
34 

59 
42 

64 
42 

47 
34 

54 

35 

67 
48 

72 
46 

74 

52 

76 
44 

77 
47 

50 
31 

SS 
33 

66 
33 

73 
38 

73 
44 

75 
48 

70 
36 

77 
43 

76 
43 

75 
40 

49 

36 

S3 
30 

69 
40 

77 
46 

60 
44 

85 
47 

64. S 

39.0 

OPEL  1KB 

MAX 
MIN 

52 
41 

54 

38 

57 
31 

44 

29 

44 

18 

54 

21 

61 
27 

59 
32 

60 
43 

45 

35 

50 
32 

59 
32 

71 
42 

75 
42 

76 
44 

79 
42 

56 
30 

61 
30 

66 
34 

73 
32 

74 

38 

76 
40 

74 

39 

79 
38 

77 
46 

73 
39 

52 
39 

53 
29 

73 
29 

79 
37 

81 
44 

64.2 

3S.3 

ROCKFORD   ?  NNH 

HAX 
MIN 

51 
39 

54 

35 

53 
37 

43 

26 

43 

13 

53 
15 

59 
30 

54 

36 

60 
41 

46 

31 

45 
34 

66 
35 

69 
44 

74 

52 

75 
50 

79 
4S 

51 
27 

55 
26 

63 
28 

75 
42 

74 
42 

73 
42 

74 
40 

78 
45 

73 
52 

72 
38 

47 
34 

SO 
28 

72 
36 

60 
46 

81 
49 

62.6 
36.7 

ROCK  HILLS 

HAX 
HIN 

46 
40 

54 
34 

50 
34 

44 

27 

43 
1  4 

55 
22 

64 

3 1 

56 
44 

36 
39 

42 

35 

SB 
30 

68 
35 

69 
42 

7S 
42 

78 
40 

79 
47 

S3 
25 

SS 
25 

63 
27 

75 
33 

75 
43 

7S 
4  1 

75 
33 

79 
40 

78 
45 

77 
4  1 

47 

36 

52 
27 

75 
33 

81 
40 

81 
40 

63  9 
35.0 

PRBIRIE  06 

DflrrON  1  N 

MAX 
HIN 

OEnOPOL IS  LOCK  BNO  OBM 

HAX 
HIN 

63 
46 

SO 
40 

54 
4  1 

49 

30 

42 

21 

51 
21 

67 
33 

S3 
48 

65 
39 

42 
34 

S3 
33 

69 
36 

63 
46 

74 
4S 

80 
46 

78 
44 

S3 
34 

66 
33 

69 
33 

77 
47 

75 
45 

71 
43 

72 
40 

78 
40 

74 
49 

56 
4  1 

47 
34 

55 
28 

69 
32 

78 
38 

62 
43 

63.6 

38.2 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

59 
45 

49 

39 

49 

39 

43 

30 

41 

21 

52 
23 

67 
35 

54 
49 

60 
37 

38 
34 

54 

33 

68 
42 

61 
44 

75 
51 

80 
47 

77 
46 

55 
32 

59 
33 

67 
40 

76 
46 

74 

51 

67 
4  1 

72 
40 

80 
46 

75 
52 

57 
40 

46 

33 

55 
33 

68 
38 

78 
46 

82 
46 

62.6 
39  .8 

GREENSBORO 

HBX 
HIN 

52 
42 

51 
38 

51 

25 

44 

28 

52 
19 

67 
30 

52 
44 

66 
49 

49 
34 

52 
32 

67 
34 

65 
S3 

74 
47 

60 
52 

78 
46 

63 
37 

59 
29 

66 
30 

78 
40 

74 
44 

73 
49 

75 
45 

60 
36 

75 
49 

67 
44 

61 
40 

56 
32 

69 
30 

80 
35 

84 
45 

87 
39 

66.0 
36.6 

MflYNEVILLE 

HBX 
HIN 

36 

58 

37 

55 
45 

48 

25 

25 

55 
26 

65 
44 

60 
45 

65 
48 

48 

37 

SO 
36 

47 

63 
46 

75 
57 

51 

51 

55 
36 

60 
30 

65 
42 

76 
45 

75 
44 

74 
44 

73 
45 

73 
42 

74 
42 

68 
38 

39 

40 

70 
42 

43 

45 

64.0 
41  .2 

L IVINGSTON  2  SH 

HBX 
HIN 

64 
40 

66 
37 

50 

49 

31 

42 

22 

50 
29 

64 

33 

68 
49 

64 

37 

63 
33 

59 
32 

60 
37 

72 
50 

74 

53 

81 
43 

76 
40 

79 
28 

59 
28 

61 
35 

75 
39 

77 
47 

74 
42 

68 
36 

80 
42 

80 
50 

73 
3? 

57 
31 

57 
31 

66 
34 

52 
4  1 

63 
43 

66.0 
37.7 

NBRION  JUNCTION  2  NE 

HBX 
MIN 

62 
45 

55 
38 

54 
40 

48 

30 

43 

20 

50 
20 

64 

30 

54 
47 

65 
43 

43 
34 

SO 
36 

67 
36 

64 
48 

73 
50 

78 
48 

77 
43 

52 
31 

55 
32 

63 
32 

77 
44 

74 
45 

74 
46 

72 
36 

78 
42 

74 

51 

58 
39 

47 

32 

55 
28 

70 
33 

78 
40 

83 
47 

63.1 
38.4 

niNTER  3  NH 

HAX 
MIN 

68 
49 

59 
40 

56 
41 

48 

30 

44 

19 

55 
21 

68 
34 

58 
41 

64 
44 

45 
34 

55 
33 

69 
36 

72 
46 

76 
SO 

83 
48 

80 
46 

52 
31 

58 
32 

69 
32 

78 

43 

75 
42 

78 
SI 

74 
43 

81 
46 

76 
49 

62 
40 

50 
31 

57 
30 

70 
38 

79 
47 

64 
47 

65.9 
39-2 

nONTCOMERT  HSO  BP 

HAX 
HIN 

57 
45 

58 
43 

52 
37 

47 

31 

52 
26 

63 
31 

SB 
40 

66 
54 

60 
40 

S2 
39 

69 
36 

70 
53 

75 
51 

79 
58 

77 
50 

62 
42 

SB 
34 

62 
34 

74 

42 

74 
43 

75 
48 

72 
50 

77 
44 

74 
49 

69 
49 

52 
43 

57 
36 

69 
36 

77 
42 

82 
45 

64 

50 

66.2 
42.6 

SELtIB 

HAX 
MIN 

58 
51 

69 
40 

56 

45 

29 

57 
23 

66 
30 

65 
48 

64 
48 

65 
38 

S3 
35 

70 
34 

69 
57 

75 
49 

61 
56 

79 
SO 

70 
SO 

59 
34 

65 
35 

78 
43 

76 
45 

74 

S3 

76 
48 

79 
42 

75 

so 

76 
45 

57 
42 

58 
34 

71 
34 

76 
39 

85 
45 

88 
49 

68.9 
42.5 

UNION  SPRINGS  4  S 
■          ■  ■ 

MAX 
MIN 

60 
47 

57 
39 

46 

39 

45 

29 

45 

20 

54 

20 

64 

30 

61 
4  1 

63 
47 

49 
34 

48 

35 

68 
39 

75 
48 

75 
42 

80 
48 

61 
50 

57 
32 

57 
32 

63 
36 

74 
4  1 

77 
42 

76 
5 1 

74 
4  1 

81 
45 

77 
45 

66 
40 

49 

33 

59 
32 

69 
33 

78 
44 

62 
46 

65.0 
38.7 

COBSTBL  PLBIN  07 

BNOBLUSIB   1  NH 

MBX 
MIN 

67 
46 

61 

37 

58 

57 
32 

47 

1 8 

57 

68 
28 

60 
43 

66 

SO 

54 

35 

57 
29 

69 

76 

76 
53 

83 
43 

83 
47 

56 
26 

61 
29 

66 

75 

72 
40 

76 
44 

76 
37 

79 
40 

75 
42 

77 
37 

60 
30 

62 
29 

71 
32 

60 
36 

65 

66.1 
37. 1 

RTnORE 

nnx 

HIN 

71 
53 

63 

59 
48 

56 
32 

48 

26 

57 
30 

66 
36 

60 
51 

67 
46 

49 

37 

63 
39 

68 
47 

78 
55 

71 
57 

84 

51 

83 
49 

60 
35 

63 
36 

70 
42 

75 
42 

73 
51 

77 
50 

75 
46 

79 
52 

75 
SO 

73 
42 

SB 
35 

64 

35 

72 
43 

80 
49 

85 
52 

68.5 
43.9 

BEATRICE   1  E 

MAX 
HIN 

S9 
46 

S9 

51 

45 

49 

32 

47 

25 

59 
32 

61 
34 

69 
45 

60 
50 

52 
37 

59 
39 

68 
46 

72 
50 

73 
54 

79 
54 

51 

59 
36 

62 
34 

69 
36 

75 
46 

74 
46 

72 
51 

74 

52 

74 
46 

73 
43 

65 
40 

64 

38 

63 
36 

78 
38 

78 
48 

82 
SO 

66.0 
42.8 

BRBNTLET 

HBX 
MIN 

66 

60 
35 

SB 

54 

3 1 

52 
1 8 

55 
23 

57 
26 

60 
42 

66 
52 

54 

35 

SS 
35 

70 
39 

77 
47 

76 

57 

85 
45 

64 

52 

56 
29 

60 
26 

73 
37 

75 
38 

75 
4  3 

78 
54 

77 
36 

81 
42 

77 
44 

78 
39 

56 
3 1 

60 
29 

71 
34 

80 
38 

65 
43 

68.2 
38.4 

BREHTON  3  ENE 

MBX 
HIN 

69 
S3 

62 
43 

S9 
45 

56 
33 

42 

23 

57 
26 

67 
32 

60 
48 

68 
48 

50 
37 

60 
35 

66 
39 

71 
54 

76 
55 

63 
48 

63 
49 

58 
31 

61 
31 

69 
34 

74 
40 

76 
40 

76 
49 

76 
42 

80 
47 

75 
46 

74 
40 

S9 
34 

63 
33 

71 
36 

79 
42 

85 
48 

67.9 
40-7 

BREhION  3  SSE 

HAX 
HIN 

69 
51 

61 
40 

58 
46 

SO 
33 

59 
20 

70 
27 

61 
40 

68 
SS 

64 
43 

63 
37 

67 
34 

79 
56 

77 
52 

66 
65 

65 
46 

77 
50 

S3 
34 

72 
29 

77 
35 

76 
37 

79 
42 

76 
43 

84 
42 

76 
56 

76 
45 

70 
39 

6S 
33 

74 

30 

62 
34 

67 
38 

91 
42 

72.2 

CnnOEN  3  NH 

HBX 
HIN 

65 
49 

58 
39 

56 
41 

54 

29 

45 

23 

S3 
25 

68 
33 

SB 
48 

65 
42 

44 

34 

55 
33 

69 
36 

72 
47 

76 
S2 

63 
49 

78 
47 

S6 
30 

60 
32 

70 
33 

77 
33 

77 
46 

77 
47 

73 
42 

61 
47 

75 
SO 

66 
39 

52 
33 

59 
32 

70 
34 

80 
42 

85 
47 

66-5 
39.2 

CHBTON  4  N 

HAX 
HIN 

67 
49 

63 
40 

62 
43 

46 

31 

57 
22 

64 

32 

63 
44 

68 

S3 

66 
39 

01 
35 

70 
36 

74 

56 

76 

50 

64 

62 

83 
52 

82 
46 

81 
31 

81 
34 

75 
4  1 

78 
41 

77 
S2 

75 
47 

79 
45 

73 
50 

68 
S3 

59 
41 

64 

31 

72 
36 

80 
40 

85 
49 

87 
48 

71  .7 
42.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INOEX 


7 


DniLY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

» 

a 

CLHYTON 

MAX 

59 

58 

55 

47 

49 

55 

65 

59 

64 

49 

50 

69 

74 

75 

80 

80 

58 

56 

61 

72 

74 

77 

75 

80 

78 

78 

56 

69 

73 

8 1 

65 

.9 

MIN 

47 

38 

36 

29 

20 

25 

34 

43 

47 

34 

35 

39 

47 

52 

51 

55 

30 

34 

39 

43 

45 

55 

47 

48 

50 

41 

35 

33 

42 

54 

54 

4  1 

'* 

ENTERPRISE  5  NNH 

MAX 

62 

59 

56 

54 

45 

55 

65 

59 

63 

58 

55 

67 

74 

76 

81 

61 

57 

60 

65 

73 

73 

77 

75 

79 

76 

77 

57 

59 

70 

79 

83 

66 

.8 

MIN 

49 

41 

43 

32 

22 

25 

39 

44 

58 

35 

34 

35 

S3 

56 

52 

56 

34 

35 

41 

43 

49 

51 

52 

48 

53 

41 

35 

36 

42 

52 

56 

4  3 

•  3 

EUFBULB  HILOLIFE  REF 

MAX 

59 

61 

61 

57 

48 

55 

65 

60 

64 

SO 

51 

69 

77 

73 

78 

61 

63 

59 

61 

75 

74 

78 

76 

80 

78 

80 

50 

58 

7  I 

79 

8 1 

66 

■  8 

MIN 

45 

44 

42 

32 

22 

27 

32 

44 

46 

36 

33 

45 

44 

52 

55 

57 

32 

30 

34 

35 

45 

54 

40 

45 

47 

46 

40 

31 

37 

41 

43 

40 

■  5 

EVERGREEN 

MAX 

67 

60 

57 

54 

46 

51 

68 

59 

67 

49 

58 

68 

77 

77 

83 

63 

55 

62 

69 

75 

73 

75 

77 

80 

75 

72 

60 

62 

72 

60 

85 

67 

■  6 

MIN 

SO 

40 

42 

28 

21 

25 

34 

48 

46 

35 

34 

38 

51 

56 

47 

SO 

29 

31 

40 

39 

45 

53 

40 

47 

42 

36 

30 

30 

37 

45 

46 

39 

•  8 

FRISCO  CUT 

MAX 

65 

58 

57 

53 

44 

53 

66 

62 

64 

45 

59 

66 

74 

74 

80 

80 

60 

68 

74 

72 

74 

72 

77 

73 

65 

56 

65 

66 

77 

83 

66 

.2 

MIN 

45 

42 

45 

30 

23 

25 

30 

48 

44 

34 

37 

39 

53 

48 

51 

48 

33 

37 

39 

42 

44 

50 

47 

47 

SO 

40 

33 

34 

36 

44 

52 

4  1 

■  0 

CENEVB  2 

MAX 

64 

60 

60 

56 

50 

55 

68 

63 

66 

59 

58 

69 

77 

78 

81 

83 

59 

62 

65 

74 

75 

79 

77 

80 

79 

79 

60 

62 

70 

79 

64 

68 

■  B 

MIN 

52 

43 

45 

32 

23 

29 

34 

42 

58 

37 

35 

54 

54 

S8 

50 

55 

35 

35 

39 

38 

44 

54 

45 

45 

49 

44 

35 

34 

40 

46 

48 

43 

•  0 

CILBERTOMN 

HBX 

66 

56 

56 

46 

57 

69 

68 

68 

58 

61 

70 

72 

71 

87 

79 

66 

62 

73 

78 

76 

73 

75 

77 

74 

66 

58 

64 

80 

6 1 

85 

68 

69 

.7 

MIN 

49 

37 

36 

31 

18 

31 

30 

54 

38 

35 

33 

57 

46 

63 

44 

47 

28 

28 

38 

42 

54 

40 

38 

44 

54 

42 

30 

30 

30 

39 

42 

39 

•  6 

GREENVILLE 

MBX 

64 

66 

57 

50 

44 

55 

66 

59 

50 

54 

67 

74 

75 

82 

8 1 

54 

58 

67 

75 

73 

75 

74 

79 

74 

72 

55 

56 

69 

77 

83 

66 

.3 

MIN 

47 

38 

41 

30 

18 

27 

34 

43 

34 

32 

37 

47 

53 

44 

48 

38 

37 

37 

38 

43 

51 

38 

45 

46 

40 

34 

29 

37 

43 

46 

39 

■  2 

HEBOLBNO 

MBX 

60 

59 

57 

53 

45 

54 

65 

60 

65 

58 

54 

68 

75 

75 

74 

77 

66 

59 

62 

73 

73 

77 

75 

80 

77 

79 

62 

60 

70 

78 

82 

66 

.8 

MIN 

47 

45 

43 

31 

23 

28 

36 

44 

55 

36 

33 

35 

54 

56 

52 

55 

35 

35 

39 

42 

49 

57 

48 

49 

51 

46 

35 

35 

43 

49 

SO 

43 

•  1 

HIGHLfiNO  HOME 

MAX 

6 1 

57 

56 

49 

44 

55 

66 

59 

67 

55 

59 

69 

75 

76 

83 

82 

54 

58 

66 

75 

75 

75 

75 

80 

75 

75 

52 

58 

70 

79 

83 

66 

.5 

MIN 

49 

38 

38 

29 

19 

29 

33 

40 

50 

33 

34 

49 

48 

50 

54 

53 

29 

30 

44 

45 

41 

49 

SO 

45 

SO 

38 

30 

31 

30 

45 

54 

40 

•  5 

02nRK  6  NNH 

MBX 

60 

57 

54 

47 

55 

67 

63 

64 

62 

53 

68 

75 

75 

81 

81 

76 

60 

64 

72 

73 

77 

75 

79 

76 

77 

78 

60 

7  1 

79 

84 

65 

69 

.3 

MIN 

46 

39 

41 

32 

23 

33 

39 

48 

48 

35 

33 

54 

51 

59 

54 

49 

33 

37 

43 

44 

SO 

56 

54 

49 

55 

42 

32 

35 

46 

57 

56 

** 

■* 

PIITSVIEH 

MAX 

55 

60 

61 

47 

47 

55 

63 

60 

62 

45 

52 

70 

75 

75 

80 

81 

60 

58 

6 1 

75 

75 

77 

75 

8  1 

78 

60 

56 

57 

70 

79 

81 

66 

.2 

MIN 

42 

34 

37 

30 

16 

23 

27 

32 

42 

34 

34 

39 

42 

43 

53 

55 

27 

25 

33 

36 

39 

46 

36 

43 

44 

42 

38 

27 

32 

36 

40 

36 

IHOMBSVILLE 

MBX 

67 

58 

55 

48 

45 

56 

67 

68 

69 

52 

58 

68 

73 

75 

82 

79 

56 

61 

72 

77 

76 

74 

75 

79 

75 

7  I 

50 

61 

72 

61 

85 

67 

.4 

MIN 

48 

39 

39 

30 

20 

27 

35 

47 

39 

33 

35 

42 

46 

54 

47 

46 

26 

31 

43 

43 

47 

44 

43 

44 

47 

40 

29 

31 

37 

42 

48 

39 

.6 

IROY 

MAX 

59 

56 

54 

44 

54 

65 

58 

62 

61 

51 

69 

75 

75 

81 

81 

68 

58 

64 

74 

73 

76 

74 

79 

76 

76 

67 

57 

69 

77 

82 

85 

67 

.7 

MIN 

47 

39 

40 

30 

21 

31 

40 

48 

40 

34 

35 

53 

52 

56 

52 

47 

30 

32 

4  I 

43 

43 

55 

47 

49 

51 

39 

33 

33 

44 

50 

52 

42 

-2 

HMfllLEY 

MBX 

65 

58 

57 

59 

57 

69 

69 

69 

66 

66 

68 

75 

71 

80 

83 

83 

62 

70 

75 

78 

77 

60 

80 

75 

75 

58 

63 

73 

81 

82 

85 

71 

.3 

m            m  m 

MIN 

49 

38 

35 

31 

18 

27 

40 

50 

40 

35 

35 

36 

45 

55 

42 

47 

32 

30 

39 

39 

41 

47 

45 

38 

48 

38 

35 

33 

34 

39 

40 

38 

.7 

GULF  08 

BBY  nINETTE  3  NNH 

MBX 

69 

61 

57 

47 

57 

66 

59 

65 

65 

63 

55 

77 

77 

85 

84 

76 

63 

69 

74 

73 

76 

75 

79 

74 

69 

67 

64 

70 

80 

85 

88 

70 

.3 

niN 

52 

43 

44 

30 

22 

35 

46 

54 

42 

36 

35 

56 

54 

61 

50 

41 

32 

35 

47 

43 

51 

49 

46 

52 

54 

40 

30 

35 

42 

48 

50 

43 

.7 

CODEN 

MBX 

65 

62 

59 

50 

50 

61 

60 

69 

63 

61 

65 

68 

73 

71 

75 

64 

63 

68 

67 

71 

74 

71 

70 

73 

65 

63 

64 

73 

83 

84 

66 

■e 

MIN 

55 

47 

45 

32 

24 

38 

48 

55 

45 

38 

39 

57 

56 

62 

51 

49 

32 

34 

45 

42 

53 

49 

48 

5Q 

52 

37 

34 

36 

44 

46 

51 

45 

0 

DAUPHIN   ISLAND  2 

MBX 

MIN 

FAIRHOPE  2  NE 

MBX 

68 

64 

61 

57 

48 

52 

62 

60 

60 

49 

62 

65 

73 

75 

80 

78 

60 

62 

67 

69 

70 

73 

75 

73 

76 

70 

59 

64 

70 

77 

84 

66 

5 

MIN 

50 

46 

48 

33 

27 

33 

36 

55 

47 

39 

39 

50 

56 

60 

52 

52 

35 

36 

42 

43 

46 

52 

49 

53 

52 

40 

35 

37 

4  1 

47 

53 

44 

7 

nOBILE  HSO  BP 

MAX 

62 

59 

57 

48 

54 

62 

58 

70 

52 

64 

65 

76 

73 

83 

81 

61 

63 

67 

71 

68 

75 

77 

76 

70 

70 

60 

65 

72 

79 

84 

86 

68 

0 

MIN 

48 

46 

37 

32 

27 

38 

50 

52 

4U 

39 

42 

58 

58 

60 

53 

43 

34 

39 

46 

45 

55 

SI 

53 

55 

49 

40 

35 

39 

42 

46 

54 

45 

4 

ROBERISDBLE 

MBX 

70 

65 

60 

58 

49 

54 

61 

61 

67 

49 

64 

65 

75 

74 

81 

81 

60 

63 

66 

72 

69 

75 

77 

78 

73 

74 

58 

65 

73 

79 

84 

67 

7 

MIN 

55 

46 

48 

34 

27 

27 

35 

54 

49 

39 

40 

42 

57 

60 

53 

53 

36 

35 

38 

42 

42 

SI 

48 

52 

52 

41 

34 

34 

37 

44 

47 

43 

6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  SIAIION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


OLflSnNR 

NDRCH  1976 


ORT  OF  nONTH 


II      I?      13      14      IS  16 


IS      19     ?0     21      22     23     2<     2S     26     27     26     29     30  31 


AUBURN  QGRONOnT  fRRn 


BREHTON  3  ENE 


MRRION  JCI  ZNE 


IHORSBT  EXP  STBTION 


HINFIELO  2  Sh 


MAX 

niN 


nnx 
niN 


HIN 


nsx 

MIN 


MAX 
niN 


MAX 

niN 


MAX 

niN 


MAX 

niN 


MAX 
MIN 


so 

46 


54 

33 


66 

51 


62 
51 


65 
54 


69 
56 


IS 
53 


60 
52 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STOTION  INDEX 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


DOY  OF  MONTH 

STATION 

5  (t  c> 

J 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

1  0 

1  2 

1  4 

_ 

1  b 

_ 
I  b 

_ 
1  / 

I  0 

1 9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

NORTHERN  VflLLET  01 

HUNTSVILLE  H50  flP 

EVBP 

.06 

.01 

.09 

.10 

- 

.04 

.13 

.09 

.09 

.16 

.12 

.13 

.26 

.12 

.15 

.12 

.17 

.17 

.10 

.07 

.05 

■  06 

.22 

■  24 

.25 

3.908 

HINQ 

IDS 

9E 

125 

m 

54 

33 

82 

63 

72 

123 

52 

114 

1  12 

144 

68 

145 

120 

72 

92 

50 

66 

63 

27 

49 

95 

125 

98 

36 

31 

57 

38 

2588 

nBx 

4^ 

46 

51 

56 

69 

64 

54 

68 

67 

70 

71 

73 

68 

62 

66 

76 

78 

78 

79 

83 

78 

69 

56 

52 

65 

77 

74 

81 

67-0 

KIN 

46 

38 

39 

- 

- 

32 

40 

54 

49 

42 

43 

57 

46 

42 

51 

47 

37 

43 

49 

54 

56 

47 

51 

57 

52 

43 

42 

32 

37 

48 

56 

45.9 

■       ■  ■ 

UPPER  PLRINS  03 

MINFIELD  2  SH 

E  vflP 

.  1  I 

.01 

.01 

.02 

.04 

.03 

■  1  4 

.  16 

.  1  7 

.  1  4 

■  10 

•  20 

.  1  7 

.26 

.22 

.04 

.  1  7 

.  1  7 

■  I( 

.  12 

-07 

.0' 

.  1  '. 

.  1 ' 

.  1 E 

3 .686 

m       m  m 

PIEOnONT  PLfiTEfiU  05 

nUBURN  nCRONOMT  FRRH 

EVBP 

- 

- 

- 

- 

- 

.17 

.18 

.16 

.22 

.19 

.17 

.21 

.19 

.20 

.23 

.11 

.12 

.11 

.28 

.23 

- 

HI  NO 

25 

69 

84 

90 

76 

25 

34 

76 

4? 

9[ 

78 

95 

7; 

122 

49 

35 

68 

79 

2E 

46 

3: 

5! 

25 

2; 

72 

62 

24 

35 

3: 

1 798 

NRX 

SO 

60 

56 

45 

55 

56 

65 

55 

60 

46 

48 

67 

70 

69 

75 

77 

57 

60 

67 

72 

75 

75 

79 

80 

84 

86 

62 

76 

79 

79 

66. 1 

niN 

<3 

39 

39 

34 

32 

32 

39 

42 

44 

37 

37 

40 

50 

51 

53 

53 

39 

39 

39 

43 

49 

51 

47 

49 

72 

38 

36 

49 

52 

43.8 

MART  [  N  DOf' 

E  VBP 

.06 

•  OS 

.06 

.  1  3 

.06 

.06 

.OC 

.0; 

.  1 5 

.DC 

.0' 

.  1  4 

.  1  4 

.16 

.08 

.16 

.16 

.  1  4 

.  1  ( 

.2C 

.  1 : 

.  1 ; 

.2; 

.  I ' 

-05 

- 1 2 

.05 

.  1 5 

.  4t 

.2; 

3  .848 

HINO 

64 

46 

122 

89 

32 

27 

2? 

3C 

32 

3C 

55 

3 1 

75 

31 

36 

58 

44 

40 

3( 

36 

4C 

32 

2E 

35 

35 

45 

64 

3 

4( 

36 

32 

1  359 

.    .  . 

PROIRIE  06 

DtnOPOLlS  LOCK  flNO  OBM 

EVBP 

.04 

.11 

.02 

.10 

.01 

.06 

.02 

.12 

.14 

.10 

.28 

.20 

.05 

.16 

.13 

.40 

.17 

.09 

.17 

.14 

.10 

.12 

.08 

.12 

.13 

.17 

.20 

3.948 

UIND 

47 

95 

66 

158 

109 

26 

46 

45 

80 

119 

58 

99 

50 

152 

74 

66 

116 

95 

60 

70 

60 

49 

23 

25 

79 

93 

85 

64 

n 

IB 

17 

2164 

nflx 

74 

55 

51 

SO 

6C 

6S 

52 

GE 

45 

s; 

7  1 

72 

71 

61 

80 

57 

64 

72 

75 

75 

7( 

8; 

0' 

72 

6( 

5C 

67 

75 

8' 

6E 

67.8 

M  I N 

51 

42 

32 

32 

37 

4E 

36 

36 

4C 

51 

51 

55 

51 

36 

36 

37 

5 1 

5 1 

45 

45 

54 

42 

37 

37 

35 

43.4 

COnSTOL   PLBIN  07 

HEBDinND 

EVBF 

.04 

.05 

.08 

.07 

.11 

.05 

.09 

.04 

.06 

.10 

.09 

.17 

.10 

.14 

.14 

.20 

.  1 1 

.12 

.15 

.13 

•  18 

.  1  3 

.  10 

- 

.21 

■  11 

- 

.27 

3.628 

MBX 

62 

6G 

58 

56 

55 

56 

7C 

6C 

7C 

6; 

56 

76 

8 1 

78 

80 

64 

69 

66 

7; 

62 

87 

65 

8E 

85 

B'. 

8' 

B; 

72 

6C 

85 

8: 

73.6 

f1 1  N 

45 

42 

39 

30 

29 

26 

3: 

40 

S3 

3: 

3; 

3; 

52 

54 

53 

53 

34 

31 

34 

3? 

52 

49 

5( 

5 1 

46 

34 

34 

36 

45 

41.1 

GULF  08 

FBIRHOPE  2  NE 

EVBP 

.04 

.05 

.03 

.03 

.08 

.09 

.04 

.11 

.14 

.16 

.17 

.19 

.18 

.09 

.15 

.07 

.09 

-  17 

.15 

.08 

.16 

.17 

.15 

.16 

.22 

.22 

3.808 

HINO 

24 

32 

107 

46 

21 

14 

37 

28 

75 

34 

41 

21 

64 

25 

35 

71 

37 

13 

19 

15 

26 

20 

26 

16 

46 

51 

36 

39 

39 

33 

1096 

nBx 

67 

73 

64 

59 

60 

63 

65 

58 

68 

54 

67 

66 

80 

81 

86 

85 

67 

69 

75 

81 

72 

81 

85 

85 

73 

81 

73 

74 

78 

81 

84 

72.8 

HIN 

55 

52 

51 

38 

35 

36 

41 

53 

52 

39 

39 

46 

60 

61 

60 

86 

41 

40 

47 

50 

50 

55 

56 

57 

57 

45 

39 

38 

43 

51 

53 

49.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STqiION  INDEX 
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SNOWFALL   AND  SNON  ON  GROUND  «L«BflnR 

HRRCH  I97S 


STPT ION 

DOY   OF  MONTH 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

NORIMERN  vni-LEY  01 
BELLE  niNO  2  N 

MUNISVILLE   H50  BP 
MOULT  ON  2 

MUSCLE   SHOflLS  FHB  BP 

OPPBI^BCMIBN 
MOUNTAINS  02 

BIRMINCHRM  HSO  BP 

ONEONIB 
VBLLET  HERD 

UPPER  PLRINS  03 
DOUBLE  SPRINGS 

MRMILION   3  S 

JBSPER  4  N 

IUSCBlOOSB  frr  bp 

ERSTERN  VRLLET  04 
BNNISTON  fflR  RP 

CENTRE   4  SM 

PIEDMONT  PLRTERU  05 
RSMLRND  2  SSE 

RUBURN  RGRONOMT  FARM 

PRBIRIE  06 
LIVINGSTON  2  SH 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MONTGOMERr  MSG  BP 

SNOHFRLL 
SN  ON  CND 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 
HIR  EOUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

SNOMFBLL 
SN  ON  CND 

SNOMf ALL 
SN  ON  GND 
HTR  EQUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFRLL 
SN  ON  CND 

SNOHFRLL 
SN  ON  CND 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 
HTR  EOUIV 

I 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

I 
T 

.5 
I 

I 
I 

I 

T 
T 

T 

.2 

T 

T 
T 

T 

.3 

T 
T 

T 

•  3 

T 
T 

T 

.5 

I 
T 

I 

.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INDEX 


1  1 


SinTION  INDEX 


flLRBflMF) 

MARCH  1978 


^   "T"          T"    T           k  1 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 

a 

a 

LPTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRTION 
TIME  RND 
TPBLES 

OBSERVER 

a. 
t_» 

UJ 

q: 
a. 

a. 
a 

^1 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

ABBEVILLE   I  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

3 1 

35 

85 

1  7 

465 

7A 

JOHN  5  RICHBURG 

POD  I  SON 

0063 

03 

W I NSTON 

2 

34 

1  3 

87 

1  1 

795 

PROF  PALMER  GOOSEY 

RLBERTR 

0140 

07 

WILCOX 

1 

32 

1  4 

87 

25 

1  75 

7A 

[; 

SIDNEY  J  HARDY  JR 

PLEXPNDER  CITY 

0 1  60 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7A 

7A 

H 

HENRY   D  OENHAM 

RLICEVILLE 

0 1  78 

03 

PICKENS 

13 

3  3 

08 

88 

1  0 

1  35 

7  A 

7  A 

H 

W  MORRIS  TAYLOR 

RNORLUSIP   1  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

242 

8A 

8  A 

H 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

RNNISTON  FAR  RP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

61  1 

M  I  D 

M  I  0 

H 

FAA 

RRLEY   3  S 

0338 

0  3 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

1  3 

500 

7A 

MRS  DORA  R  DAVIS 

RSHLRND  2  SSE 

0369 

05 

CLAY 

1  1 

33 

1  5 

85 

50 

1  09  1 

6A 

6  A 

H 

LOWELL  SMITH 

RTHENS  2 

0395 

0  1 

L  I  MESTONE 

1  2 

34 

48 

86 

59 

720 

9  A 

9A 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

RTMORE 

0407 

07 

ESCRMB I R 

3 

3 1 

0  1 

87 

30 

294 

9A 

9A 

H 

RAD  10  STATION  WRTM 

RUBURN  RGRONOMY  FARM 

04  30 

05 

LEE 

1  1 

32 

36 

85 

30 

652 

8A 

8  A 

8R 

3H 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

RUTflUGRVILLE   3  N 

04  40 

03 

AUTRUGfl 

1 

32 

28 

86 

4  1 

200 

6  A 

JRMES  B  NEIGHBORS 

BRNKHERD  LOCK  RND  DRM 

0505 

03 

TUSCRLOOSR 

2 

33 

27 

87 

2  I 

280 

7  A 

7A 

l-j 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BRY  MINETTE  3  NNW 

0583 

08 

BRLOWIN 

9 

30 

55 

87 

4  7 

278 

7A 

7A 

l-| 

WILLIAM  E  MILLER  JR 

BERTRICE   1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7  A 

7A 

MARY  L  BAYLES 

BELLE  M I NR  2  N 

0655 

01 

L I MESTONE 

1  2 

34 

42 

86 

53 

600 

7A 

7A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FRYETTE 

2 

3  3 

40 

87 

36 

452 

VONDLEE  STOUCH 

BESSEMER  3  WSW 

0764 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

24 

87 

00 

4  4  5 

M  I  D 

M  I  0 

VRLLEY   CRK   W-TRTMT  PLT 

BIRMINGHRM  WSO  RP  R 

083  1 

02 

JEFFERSON 

2 

3  3 

34 

86 

45 

620 

M  I  D 

M  I  D 

[; 

H  J 

NATL  WERTHER  SERVICE 

BORZ 

0957 

02 

MRRSHRLL 

2 

34 

1  3 

86 

1  0 

1  070 

7A 

ROBERT  L  WHEELES 

BRANTLEY 

1 069 

07 

CRENSHAW 

6 

3  1 

35 

86 

1 6 

274 

8A 

8  A 

|-| 

R  E  HENDERSON 

BREWTON  3  ENE 

1080 

07 

E  SCRMB I  A 

6 

3  1 

07 

87 

02 

1  60 

7  A 

7  A 

RUBURN  UNIVERSITY 

BREWTON  3  SSE 

1  084 

07 

E  SCRMB  I  fl 

5 

3  1 

04 

87 

0  3 

85 

6P 

7R 

|-| 

MRS  CLRRR  T  PERVY 

BROOKWOOD 

114  3 

03 

TUSCRLOOSR 

2 

3  3 

1  6 

87 

1  7 

606 

7fl 

JOE  K  STYRON 

BRUNDIDGE 

1  178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7R 

GEORGE  L  HICKS 

CRLERR  2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

47 

540 

5P 

5P 

H 

FAYE  G  FAUST 

CRMOEN  3  NW 

1301 

07 

W I LCOX 

1 

32 

02 

87 

1 9 

235 

5P 

5P 

|-| 

RUBURN  UNIVERSITY 
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STATION  INDEX 
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STATION 


COUNTY 


OBSERVOTION 
TIME  f)NO 
TfiBLES 


OBSERVER 


TONEY 
TROY 

TUSCflLOOSR  FAR  flP 

TUSCflLOOSfl  OLIVER  DFIM 

UNION  SPRINGS  4  S 

UNIONTOWN 

VRLLEY  HERO 

VERNON  2  N 

WflDLEY 

WRLLRCE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  6  W 

WARRIOR  LOCK  AND  ORM 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKR 

WHATLEY 

WINFIELD  2  SW 


8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8605 
8637 

8648 
8670 
8673 
8809 
8859 
8867 
8998 


MADISON 
PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FAYETTE 


34  54 

31  49 
33  14 

33  13 

32  06 

32  27 

34  34 

33  48 

33  07 

31  12 

34  04 
33  49 

32  47 

33  07 

32  32 
31  39 

33  55 


86  44 

85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  1  1 

86  19 

86  57 

87  50 
87  07 

86  12 

87  43 
87  50 
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169 
152 
460 
265 
1040 
265 
640 
205 
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1  10 
500 
180 
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468 
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7A 
7A 

7A 
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7A 
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6A 
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7A 
7A 


C 
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H 
H 
H 

H 

IC  H 


70 


TVA-506 

THOMAS  J  DILLARD 
FAA 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

JERRY  COPE 

MRS  J  C  JACKSON 

C  4  H  LUMBER  COMPANY 

JOEL  CAMP 

ALABAMA  POWER  CO 

MRS  ESSIE  M  CHAVERS 

WALTER  PARKER 
GILBERT  C  YARBROUGH 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ORA  L  PAPP 

RANDALL  MARVIN  LOGAN 
MRS  VALMA  G  COLEMAN 
ROBERT  A  MOORE  JR 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  the  "HOURUY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F.   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  vlnd 
movement  In  miles      Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time  5Sow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 

For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  In  the  "Extremes"  table.   "Dally  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table. 
■Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  tabic,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  In  the  Evaporation  and  Wind  table. 

~   Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,  or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall'  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  ISAl-l'^O. 


DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE;                                                  Soil  Type                                           Soil  Cover  Decree  oi  Slope 

Chesterfield  sandy  loam  Bare 

Smithdale  fine  sandy  loam              Bare  0-21 

Dothan  sandy  loam                            Bare  Unknown 

Sumter  Clay                                     Bare  3-5% 

Izagara  fine  sandy  loam                  Bare  ™ 
Fine  Loamy  Bare 

Ora  fine  sandy  loam                       Bare  to  o-fc 


Auburn  Agronomy  Farm 
Brew  ton  3  ENE 
Headland 
Marlon  Junction 
Pi  t  tsview 

Thornsby  Exp.  Station 
Winfleld  2  SW 


All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  Is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

4-    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  I  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (Tliese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

«   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
ll-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  S5.55  additional  for  foreign  mailing;  40^  single  copy:  30f  annual 
summary.      Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;      send  payments  and  orders  to;     National  Climatic  Center.  Federal  Building. 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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2.19 

1  .38 

1  I 

.0 

0 

3 

1 

IHORSBY  EXP  STATION 

77 

7 

52 

.3 

65.0 

88 

8 

37 

22 

72 

0 

0 

0 

0 

4  .81 

2.11 

1  1 

.0 

° 

6 

3 

TUSCRLOOSR  FAR  RP 

78 

.  g 

5 1 

.  0 

68 

0 

0 

0 

0 

0 

TUSCHL005R  OL IVER  DAM 

78 

4 

49 

.8 

64  .  1 

88 

9 

4? 

22. 

93 

0 

0 

0 

0 

1  .94 

-  2.87 

.64 

18 

.0 

0 

4 

3 

0 

VERNON  2  N 

78 

.3 

45 

.9 

62  .  1 

89 

10. 

32 

21 

130 

1  .25 

1.15 

1  1 

.0 

0 

1 

1 

1 

HINF lELD  2  SH 

76 

5 

46 

.  1 

61.3 

87 

9 

32 

21 

135 

0 

0 

1 

0 

.98 

-  4  .09 

.75 

1  1 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

63.  1 

-  .2 

2.50 

-  2.70 

.0 

EASTERN  VALLEY  04 

RNNISTON  FRA  RP 

77 

8 

49 

.5 

63.7 

88 

9. 

37 

22 

101 

0 

0 

0 

0 

4  .99 

1  .92 

30 

.0 

0 

6 

4 

2 

CALERA  2  SW 

78 

6M 

46 

3 

62. 5M 

89 

7 

34 

28. 

107 

0 

0 

0 

0 

3.16 

-  2.56 

2.02 

1  1 

.0 

0 

3 

2 

1 

CENTRE  4  SW 

74 

9 

47 

.9 

61  .4 

89 

10 

34 

22 

142 

0 

0 

0 

0 

5.02 

1  .84 

19 

.0 

0 

6 

4 

3 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

3 

1 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

75 

3 

48 

3 

61  .8 

-  .2 

87 

10» 

35 

22 

132 

0 

0 

D 

D 

4.18 

-   1  .08 

1  .37 

18 

.0 

0 

7 

4 

1 

TALLADEGA 

77 

6 

47 

9 

62.8 

.4 

88 

9. 

33 

24. 

1  10 

0 

0 

0 

0 

2.15 

-  2.95 

1  .25 

1  1 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

62.7 

.2 

3.71 

-1.41 

.0 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

78 

6 

SO 

0 

64.3 

B7 

9 

36 

22 

82 

0 

D 

0 

D 

3.66 

-  2.04 

1.17 

12 

.0 

0 

5 

3 

2 

ASHLAND  2  SSE 

74 

46 

60.5 

65 

33 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

1 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

77 

4 

51 

6 

64  .5 

.8 

90 

9 

38 

27 

72 

0 

4  .49 

-  .72 

1  .25 

13 

.0 

0 

5 

5 

2 

HEFL I N 

76 

2 

45 

2 

60.7 

88 

10. 

29 

22 

146 

0 

0 

2 

0 

4  .55 

1  .07 

19 

.0 

0 

7 

5 

2 

LAFAYETTE 

77 

4 

49 

8 

63.6 

86 

5 

35 

22 

85 

0 

0 

0 

0 

3.56 

.87 

13 

.0 

0 

5 

4 

0 

MARTIN  0AM 

0 

0 

0 

0 

2.25 

0 

3 

0 

OPEL IKR 

76 

9M 

46 

7M 

61  .8M 

88 

^9 

33 

22. 

122 

0 

0 

0 

D 

4.59 

1  .69 

'9 

•  0 

0 

5 

4 

2 

ROCKFORD  2  NNH 

77 

6M 

48 

4M 

63. OM 

87 

10. 

3S 

22 

1  n 

0 

0 

0 

0 

3.62 

1  .35 

12 

.0 

0 

5 

3 

2 

ROCK  HILLS 

78 

8 

45 

4 

62.1 

-  .3 

90 

9 

32 

22 

121 

1 

0 

1 

0 

3  .49 

-   1  .64 

1  .06 

12 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

62.7 

.  4 

3.83 

-    1  .55 

.0 

PRA 1 R I E  06 

DAYTON   1  N 

DEMOPOLIS  LOCK  ANO  DAM 

78 

6 

50 

5 

64  .6 

88 

9 

40 

21 

81 

0 

0 

0 

0 

4  .35 

-  .85 

2.16 

18 

.0 

0 

4 

3 

2 

GAINESVILLE 

78 

3 

51 

8 

55.1 

88 

9 

40 

22. 

85 

0 

0 

0 

0 

2.67 

-  2.18 

I  .4  1 

1  1 

.0 

0 

4 

1 

1 

GREENSBORO 

80 

1 

SO 

4 

65.  3 

-  .2 

3D 

8 

37 

22 

70 

1 

0 

D 

0 

3.67 

-   1  .76 

1  .61 

18 

.0 

0 

4 

2 

2 

HAYNEVILLE 

77 

6M 

M 

M 

88 

1  I 

0 

0 

0 

0 

4.15 

-  .62 

1  .88 

13 

.0 

0 

4 

3 

2 

LIVINGSTON  2  SH 

79 

9 

47 

9M 

63. 9M 

91 

10 

36 

22 

84 

I 

0 

0 

0 

3.25 

-   1  .95 

.0 

0 

MARION  JUNCT ION  2  NE 

78 

0 

50 

3 

64  .2 

87 

9 

40 

22. 

88 

0 

0 

0 

0 

6.17 

.92 

2.52 

19 

.0 

0 

5 

4 

3 

MINTER  3  NW 

80 

4 

SI 

3 

6S.9 

90 

10 

4  1 

29. 

71 

I 

0 

0 

0 

3.96 

1  .61 

1  3 

.0 

0 

4 

3 

2 

MONTGOMERY  WSO  AP  R 

77 

9 

S3 

S 

65.7 

.5 

87 

10 

43 

28. 

50 

0 

0 

0 

0 

4  .57 

.12 

2.49 

18 

.0 

0 

4 

3 

2 

S£ 

E  RFFER 

NCE 

NOTE 

S  FOL 

LOWl 

NC  SIf 

1 10 

N  1 

NDE 

2 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  alsbrm., 

BPRIL  1978 


Sini ION 

TEMPERRTURE 

PRECIPI TfiT ION 

i  1 

a  E 

a  c 

1 

i  I 

Q  U. 

5 

X 

° 

° 

o 
° 

NO 

OF 

OATS 

1 

£  o 

O  u. 

1 

S 
° 

SNOH 

SLEEI 
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OF 
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niN. 
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°  5 

S  o 
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s 

o 

1 

S 

1 

S 

o 
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- 
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°  e 
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67.3 

.6 
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28 
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2 
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0 
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.0 
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37 

21 

73 
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0 
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.0 

0 

2 

2 

2 

BIMORE 
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67.7 

88 

1 

45 
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26 

0 

0 

0 

0 
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13 

.0 

0 

5 

2 

2 
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66 

9* 

46 

20 
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0 

0 

0 

0 
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0 

3 
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2 
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82 

19. 

44 
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32 

0 

0 

0 

0 

3.40 

3.04 

13 

.0 

0 

3 

1 

1 

DAUPHIN   ISLAND  2 
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69.8 

82 

20 

52 

26 

2 

0 

0 

0 

0 

3.96 

3.68 
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.0 

0 

2 

1 
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1 

45 
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0 
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1 
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SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINC  STRTION  INDEX 
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DniLY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


NORTHERN  VRLLCV 


RTHCNS  2 
BELLE  MINU  2  M 
FALKVILLE   1  E 
H80GES 

HUNTSVILLE  US8  fiP 
MQULTOM  2 

MUSCLE  SMOflLS  fflft  ( 
REO  BAY 
euSSELLVILLE  2 


BESSEI-CR  3  USU 
einniNGHAI-l  WSO  I 

eoAz 

FORT  PAvNE 
GARDEN  CITY 

GUNTERSVILLE 

LEEDS 

ONEONTA 

PALI-CROALE  2  U 
SAINT  BERNARD 

SAND  MT  SU6STA  I 
SAYRE 

SC0TTSBBR3 
VALLEY  MEAD 
IMRRIOR  6  W 


upper  plains  0 
al  iceville 

ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE   3  N 
BANKHEAO  LBCH   AND  OPI 
BROOK.  tJOSD 

CARBON  MILL 
CENTREVILLE  MS« 
CL ANTON 
CORDOVA  2  ENE 
DOUBLE  SPRINGS 

EL  ROD 

FAYETTE 

GOBGAS 

HALEYVILLE  3  NE 
HAMILTON  3  S 

JASPER  4  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLE  2 
PLANTEHSVILLE  2  SSE 

REFORM  2  E 
THOHSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA   OLIVES  DAM 
VEBNON    2  N 


EASTERN  VALLEY 

ANNI5T0N  FAA  AP 
CALERA  2  SU 
CENTRE  ^  SW 
CHILDERSBURG  UTR  PLA 
GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 
LEESeURG 
MPNTEVALLO 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLAT 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  2  SSE 
AUBURN  AGRONOM 
OADEVILLE 
HEFLIN 

HIGHTOMER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 
OPEL  IKA 

ROCKFORD  2  NNU 
HOCK  MILLS 
THURLOW  DAM 
WAOLEY 
UETUI*KA 


PRAIRIE  0 
CUBA 

DAYTON    1  N 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DA 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

HfiVNEVILLE 

L IVINGSTON  2  SW 

MARION  6  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MATHEWS    1  S 

MILS  fEAD 
MINTER  3  NW 
MONTBOrtRY  WSO  AP 
PERRYVILLE 


2.03 
2.35 
2.02 
2.78 
2.60 

2.02 
3.00 
3.31 
2.  SO 


t.3S 
2.6 
3.B7 


DflY  OF  MONTH 


1     2  3 


4    5    6     7    8    9     10  1  1   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


2. 16 

.02  1.61 

1  .  10 
.81 
2.00 
1.5^ 


SEE   REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIOTION  INDEX 


DRILY  PRECIPITnilON 


STRT ION 


JCL«« 
SUTTLC 

UMIBtl  SPaiMGS  4  S 
UAQRIQQ  LOC«  ANO  OAfi 


CDRSTBL  PLftIN 

AftBCVILLE  t  NNU 
ALBERTA 

ANOALUSIA  t  hU 
ATMORE 

BCATRICe   1  E 

BOAMTLEY 
BREUTON  3  EME 
BQEUTON  3  SSE 
BRUNDIDGE 
CA^CIEU  3  NW 

CHATQH  4  N 

CLAIBBRMC 
C!.  flYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  HU 
COTTON TON 

ELBA 

ENTERPRISE  %  NNU 
EUFAULA  UILOL IFE  RCr 
EVERGREEN 
FRISCO  CITY 

GENEVA  2 

GEORGIANNA 

GILBERTOHH 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOrC 

HUQT5B0R0 

JACKSON 

KINSTON 

LOL'ISVILLE 

rCLVIN 
NEWTON 
02ARK  6  NNU 
PINE  APPLE 
PITTSVIEH 

THOMASVILLE 

Tflor 

UAL  LACE  2  E 
l*<ATLEY 


GULF 

BAY  niNETTE  3  NNU 
COOEN 

DAUPHIN    ISLAND  2 
FAIRHOPE    2  NE 
MOBILE    WSO  AP 

ROBERTSOALE 


DAY  OF  MONTH 


2  3 


5  6 


7    B  9 


10  11  12 


13  14  15 


2.27 
4.61 
2.46 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


2.21 
2.00 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STPT ION 

DPY   OF  MONTH 

o 
a 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

g 

10 

I  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

. 

NORTHERN  VOLLEY 

01 

OIMENS  2 

MBX 
MIN 

82 
49 

83 
50 

81 
57 

82 
59 

84 

59 

79 
55 

84 

52 

86 
53 

87 
53 

76 
53 

76 

79 
52 

80 
54 

80 
51 

71 
45 

60 
35 

68 
31 

51 

74 
45 

76 
54 

63 
46 

62 
35 

71 
37 

76.7 

BELLE  nlNfl  ?  N 

MAX 
MIN 

84 

4S 

83 
53 

84 

53 

81 
56 

78 
50 

86 
52 

80 
57 

85 
56 

87 
56 

67 
54 

80 

57 

62 
40 

65 
40 

73 
40 

76 
46 

80 
46 

79 
53 

81 

SB 

77 
SO 

61 

47 

58 
39 

59 
34 

67 
41 

73 
SO 

79 
53 

61 
47 

61 
40 

71 
39 

74 
45 

77 
56 

75  .0 

FOLRVILLE   1  E 

MAX 
MIN 

86 
49 

83 
57 

83 
54 

80 
59 

80 
S2 

85 
59 

80 
SB 

86 
SO 

87 
56 

86 

59 

81 

57 

60 
37 

65 
42 

72 
37 

78 
43 

80 
43 

82 
52 

79 
61 

77 
46 

63 
47 

59 
35 

60 
31 

70 
4  1 

73 
40 

80 
51 

61 
48 

60 
36 

70 
36 

74 
44 

77 
52 

75.2 

HUNISVILLE  WSO  OP 

MAX 
MIN 

81 

60 

81 
52 

80 
54 

77 
55 

83 
52 

78 
57 

82 
57 

84 

51 

66 
56 

81 
54 

66 
47 

65 
39 

70 
48 

76 
43 

78 
45 

79 
46 

80 
53 

76 
52 

63 
48 

SB 
43 

58 
39 

67 
36 

70 
47 

80 
49 

62 
53 

62 
48 

71 
42 

74 
41 

78 
48 

76 
57 

74.1 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

83 
48 

85 
56 

83 
56 

80 
63 

87 
53 

80 
60 

87 
61 

88 
53 

85 
56 

80 
58 

70 
S3 

65 
38 

75 
49 

77 
39 

83 
45 

82 
44 

80 
54 

80 
6D 

70 
52 

60 
47 

60 
33 

70 
50 

77 
SI 

80 

52 

62 
50 

65 
47 

72 
40 

70 
39 

77 
47 

80 
56 

76.4 

MUSCLE   SHOOLS  FOO 

OP 

MAX 
MIN 

83 
55 

84 

54 

81 
54 

76 
57 

85 
S3 

82 
62 

85 
57 

86 
53 

85 
58 

81 
55 

66 
48 

64 

39 

73 
44 

74 
47 

6 1 
44 

79 
50 

79 
53 

77 
50 

63 
49 

60 
42 

60 
39 

68 
39 

75 
51 

78 
51 

63 
50 

67 
48 

44 

75 
44 

49 

79 
59 

75.2 
49.9 

RED  BOT 

MAX 
MIN 

86 
49 

84 
54 

83 
53 

79 
62 

81 
59 

83 
64 

91 
59 

89 
57 

88 
60 

80 
51 

55 
43 

64 
45 

72 
46 

80 
39 

85 
43 

83 
48 

81 
57 

79 
59 

70 
46 

63 
43 

62 
38 

75 
40 

75 
52 

81 
SO 

51 

72 
47 

75 
43 

79 
44 

76 
52 

79 
59 

77.9 
50.4 

RUSSELLVILLE  2 
. 

MAX 
MIN 

82 

84 

82 
48 

80 

61 

76 
52 

85 
61 

80 

55 

84 

50 

88 

51 

85 
54 

79 
55 

64 
34 

63 
37 

72 
4  1 

76 
40 

82 
42 

80 

SO 

78 
54 

76 
43 

59 
46 

59 

35 

59 
32 

71 
35 

74 
46 

78 
48 

61 
45 

65 
36 

71 

37 

76 
43 

76 
46 

74.8 

qPPBLBCHION 
MOUNTfllNS 

02 

BESSEMER  3  HSM 

MAX 
MIN 

85 
47 

85 
48 

84 

50 

85 
52 

88 

56 

79 
5S 

67 
55 

89 
56 

88 
58 

83 
63 

68 
SO 

65 
48 

75 
45 

82 
45 

86 
49 

85 
54 

79 
58 

78 
61 

70 
49 

64 
38 

67 
38 

75 
41 

73 
48 

78 
52 

75 
43 

68 
42 

69 
43 

78 
47 

82 
52 

82 
63 

78.4 

BIRMINGHOM  WSO  OP 

MAX 
MIN 

83 
50 

83 
54 

82 
49 

82 
59 

86 
57 

77 
58 

86 
55 

86 
58 

85 
59 

83 
57 

67 
49 

62 
42 

72 
4S 

80 
39 

82 
46 

82 
54 

77 
57 

78 
61 

67 
48 

60 
45 

62 
39 

70 
40 

69 
48 

78 
52 

65 
49 

59 
48 

71 
39 

74 
39 

78 
47 

79 
62 

75.5 

GUNTER5VILLE 

MAX 
MIN 

84 

83 
40 

83 
52 

84 

55 

86 
53 

86 
54 

85 
50 

88 
52 

87 
49 

82 
48 

77 
46 

66 
40 

72 
42 

75 
42 

77 
48 

80 
49 

80 
56 

79 
58 

65 
4B 

63 
44 

66 
46 

64 

35 

66 
47 

79 
51 

72 
38 

68 
44 

69 
40 

72 
43 

76 
39 

78 
55 

76.4 
47.1 

ONEONIO 

MAX 
MIN 

84 
43 

83 
49 

83 
49 

82 
49 

83 
53 

87 
56 

77 
57 

89 

50 

86 
50 

64 
54 

81 
54 

65 
39 

65 
41 

73 
37 

80 
39 

81 
43 

83 
45 

79 
58 

75 
46 

66 
45 

60 
39 

62 
32 

69 
36 

71 
49 

78 
50 

62 
46 

55 
38 

70 
35 

74 
38 

80 
45 

75.5 

SOINI  BERNBRO 

MAX 
MIN 

SBND  MT  SUBSIO  OU 

MAX 
MIN 

81 
54 

80 
54 

82 
52 

79 
55 

78 
S3 

82 
55 

76 
58 

83 
49 

64 

55 

85 
57 

80 
60 

64 
40 

64 
48 

70 
43 

78 
46 

77 
47 

79 
57 

76 
S9 

66 
SO 

64 
44 

57 
35 

52 
32 

66 
41 

68 
50 

75 
S3 

66 
44 

52 
42 

67 
38 

72 
44 

76 
54 

72  .7 
49.0 

SCOITSBORO 

MAX 
MIN 

84 
44 

83 
43 

83 
47 

82 
56 

81 
50 

85 
55 

78 
52 

88 
45 

89 

50 

85 

59 

82 

59 

65 
42 

67 
4  4 

75 
37 

79 
40 

81 
45 

80 

52 

80 

62 

75 
45 

65 
45 

58 
34 

60 
33 

66 
30 

72 
48 

79 
53 

63 
45 

56 

35 

71 
33 

76 
40 

78 
43 

75.6 
45.5 

VOLLEY  HEOD 
. 

MOX 
MIN 

7? 
4  1 

80 
42 

81 
4  1 

80 
47 

79 
47 

83 
48 

75 
47 

84 

51 

85 
48 

87 
49 

81 
54 

64 

38 

62 
42 

72 
32 

72 
38 

78 
4  I 

80 
46 

78 
56 

68 
42 

63 
40 

55 
31 

56 
28 

63 
32 

70 
41 

78 
49 

61 
44 

49 
32 

66 
31 

72 
36 

77 
42 

72.5 
41  .9 

UPPER  PLBINS 

03 

BLICEVILLE 

MOX 
MIN 

86 
45 

85 
48 

85 
51 

80 
56 

83 
54 

85 
SB 

82 
52 

88 

53 

89 
53 

86 
57 

86 
58 

59 
4  1 

63 
46 

75 
45 

78 
45 

89 
49 

85 
55 

82 
59 

82 
49 

66 
4  1 

64 

36 

65 
40 

75 
46 

71 
49 

B2 
55 

70 
47 

73 
4  1 

76 
39 

80 
48 

83 
SB 

78.4 
49.1 

BBNKHEBO  LOCK  AND 

DOM 

MAX 
MIN 

86 
48 

84 

50 

84 

50 

85 
55 

82 
S6 

81 
54 

60 
52 

89 
52 

89 
57 

87 
59 

82 
61 

67 
45 

65 
47 

80 
42 

82 
44 

87 
44 

88 

52 

92 
58 

82 
50 

66 
45 

64 
39 

66 
39 

76 
42 

7S 
52 

79 
54 

69 
48 

68 
44 

76 
42 

82 
4  1 

82 
49 

78.8 
49  .0 

CENTREVILLE  HSMO 

MOX 
MIN 

86 
51 

85 
54 

83 
S3 

82 
54 

84 

56 

86 
55 

80 
64 

87 
56 

88 
56 

87 
60 

83 
59 

68 
46 

62 
46 

75 
45 

79 
45 

86 
45 

84 

53 

60 
59 

79 
51 

71 
42 

63 
38 

67 
38 

74 

39 

81 
51 

81 
52 

74 
48 

75 
<S 

75 
44 

79 
47 

81 
52 

78.8 
49  .8 

CLBNION 

MAX 
MIN 

86 
46 

84 
47 

84 
44 

83 
S3 

85 
53 

87 

55 

79 
54 

87 
53 

89 
56 

87 
55 

85 
60 

67 
47 

65 
52 

75 
36 

81 
44 

85 
48 

85 
52 

80 
56 

75 
49 

73 
41 

63 
36 

69 
3S 

74 
42 

75 
46 

81 
56 

72 
47 

65 
41 

75 
36 

79 
45 

82 
51 

78.5 
48.0 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

86 
49 

84 

52 

84 
51 

82 
57 

82 
52 

86 
55 

80 
54 

88 

55 

B6 
60 

81 
58 

82 
55 

62 
39 

63 
48 

73 
42 

78 
45 

83 
46 

83 
46 

80 
54 

78 
48 

70 
39 

61 
34 

62 

35 

71 
41 

73 

50 

80 
51 

64 
45 

65 
39 

71 
40 

76 
45 

80 
52 

76.5 
47  .9 

FBYETTE 

MAX 
MIN 

84 
44 

83 
46 

86 
49 

88 

59 

83 
54 

79 
50 

83 
54 

91 

89 
56 

83 
66 

68 
41 

69 
52 

63 
36 

83 
44 

87 
'47 

86 
52 

83 
62 

85 

76 

77 
49 

75 
47 

81 
56 

47 

69 
39 

74 
36 

82 
39 

80.3 
49  .0 

HBLETVILLE    3  NE 

MAX 
MIN 

83 
53 

84 

55 

83 
52 

80 
58 

86 
56 

80 
5B 

87 
57 

80 
55 

70 
50 

69 
40 

73 
46 

77 
42 

63 
49 

83 

50 

80 
56 

78 

55 

73 
45 

62 
42 

61 
37 

71 
35 

76 
41 

78 
50 

70 
47 

65 
44 

70 
40 

75 
39 

77 
50 

78 
57 

76.1 
48  .5 

HBMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

86 
38 

84 

39 

86 
44 

83 

79 
49 

88 
49 

82 
54 

88 
50 

89 
50 

87 
54 

81 

50 

65 
33 

65 

75 
32 

83 

86 
39 

83 
43 

82 

80 
40 

62 
37 

62 
29 

62 
29 

77 

77 
46 

80 
46 

64 
45 

69 
35 

74 

35 

80 
37 

76 
43 

77.8 
4  1.8 

JOSPER  4  N 

MAX 
MIN 

86 
43 

84 
46 

82 
45 

83 
49 

86 
52 

81 
54 

87 
54 

88 

52 

bT 

56 

82 
53 

57 

65 
37 

70 
43 

80 
37 

84 

37 

82 
42 

81 
47 

60 

44 

63 
39 

65 
32 

72 
32 

73 
42 

82 
45 

52 

65 
45 

73 
40 

78 
35 

80 
39 

80 
48 

78.4 
45  .2 

IHBRSBT  EXP  STOIION 

MAX 
MIN 

84 

50 

82 
54 

81 
SO 

84 

57 

85 
57 

81 
57 

86 
58 

88 
58 

65 
61 

84 

62 

78 
62 

65 
50 

73 
52 

80 
47 

83 
50 

82 
52 

79 
55 

76 
59 

53 

62 
43 

68 
39 

72 
37 

73 
46 

80 
53 

75 
Sf) 

61 
48 

74 
44 

78 
42 

80 
47 

80 
58 

77  .7 
52  . 3 

TuSCBlOOSB  FOO  OP 

MAX 
MIN 

87 
48 

65 
52 

82 
SO 

83 
58 

87 
57 

81 
60 

88 

55 

88 
55 

86 
60 

83 
60 

68 
53 

64 
45 

76 
49 

80 
45 

86 
48 

87 
51 

82 
57 

83 
60 

66 
52 

63 
43 

67 
40 

75 
38 

73 
49 

81 
50 

73 
52 

69 

50 

77 
44 

80 
40 

82 
49 

83 

61 

78.9 
51  .0 

lUSCOLOOSO  OLIVER 

DBH 

MAX 
MIN 

86 
47 

85 
49 

84 

52 

82 
53 

84 

57 

87 
57 

80 
57 

87 
56 

88 
56 

86 
60 

82 
61 

68 
46 

68 
46 

75 
43 

79 
43 

85 
49 

85 
53 

80 
58 

82 
54 

70 
43 

63 
41 

65 
4  1 

75 
42 

74 

51 

80 
52 

70 
49 

64 
44 

75 
42 

80 
42 

82 
51 

78.4 
49. B 

VERNON  2  N 

MAX 
MIN 

86 
42 

85 
48 

85 
47 

84 

55 

81 
51 

83 
58 

83 
51 

89 
52 

67 
52 

89 

57 

62 
55 

64 

35 

64 
46 

74 

35 

81 
40 

85 
40 

85 
SO 

81 
63 

83 
43 

66 
36 

64 
32 

64 

35 

78 
48 

76 
45 

80 
46 

67 
46 

69 
36 

75 
35 

80 
45 

79 
53 

78.3 
45.9 

HINFIELD  2  SH 

■          ■  ■ 

MAX 
MIN 

83 
44 

82 
45 

83 
49 

61 
51 

78 
53 

85 
51 

80 
55 

86 
52 

87 
51 

85 
56 

80 
SB 

62 
37 

63 
41 

74 

36 

79 
43 

84 

47 

82 

52 

79 
56 

82 
46 

63 
40 

65 
32 

64 

35 

73 
42 

73 
46 

79 
51 

66 
45 

68 
33 

74 

37 

78 
47 

76 

52 

76.5 
46.1 

EASTERN  VOLLEY 

04 

ONNIS'ON  FBO  OP 

MAX 
MIN 

86 
SO 

87 
50 

86 
49 

85 
56 

88 
57 

79 
57 

BB 
58 

86 
52 

88 

56 

84 

55 

70 
51 

67 
46 

74 

53 

80 
43 

86 
46 

87 

50 

83 
57 

72 
63 

73 
47 

62 
42 

63 
38 

75 
37 

74 
46 

63 
51 

67 
46 

55 
47 

71 
40 

75 
38 

81 
46 

80 
56 

77.8 
49. S 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY   TEMPERniURES  ~ 


DRY   OF  MONTH 

a 

STRT I  ON 

2 

g 

■J 

Q 

g 

1  0 

1  J 

1  2 

J  3 

14 

15 

16 

17 

18 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

CBLERfl  2  5M 

liOX 

61 

84 

83 

84 

86 

82 

89 

88 

87 

84 

76 

63 

81 

85 

86 

75 

79 

71 

64 

67 

76 

74 

81 

76 

64 

73 

75 

82 

80 

78.6 

M  I  N 

48 

46 

4  4 

56 

52 

56 

51 

SO 

54 

53 

55 

4  1 

38 

36 

43 

46 

49 

52 

49 

37 

34 

34 

42 

49 

55 

47 

38 

34 

45 

54 

46  •  3 

CENTRE  4  SU 

MBX 

64 

63 

62 

81 

82 

es 

78 

87 

88 

89 

64 

66 

65 

73 

76 

80 

79 

78 

70 

68 

58 

59 

68 

70 

77 

64 

54 

70 

74 

75 

74.9 

M  I  N 

48 

47 

47 

50 

55 

56 

55 

47 

51 

52 

60 

42 

49 

38 

43 

SO 

S8 

59 

S3 

46 

37 

34 

42 

46 

54 

4  7 

40 

36 

43 

SO 

47.9 

CHIL0ER5BUR0  HIR  PLSNI 

nax 

65 

85 

85 

85 

88 

80 

88 

87 

69 

86 

61 

65 

74 

81 

85 

85 

83 

81 

73 

63 

65 

72 

74 

81 

78 

65 

73 

77 

83 

ai 

79.3 

niN 

51 

50 

47 

56 

57 

56 

52 

54 

55 

53 

57 

47 

43 

38 

44 

47 

55 

61 

49 

42 

36 

34 

43 

50 

57 

47 

38 

36 

44 

59 

48.6 

BBDSDEN  SIEfln  PLBNI 

NBX 

85 

64 

64 

80 

82 

86 

78 

86 

87 

87 

61 

66 

55 

73 

76 

62 

83 

79 

79 

66 

60 

60 

70 

72 

78 

63 

55 

69 

74 

77 

75.3 

niN 

46 

48 

46 

51 

55 

57 

60 

50 

53 

54 

55 

43 

42 

42 

45 

46 

53 

60 

48 

46 

39 

35 

41 

50 

53 

47 

45 

41 

45 

SO 

48.3 

TBLLBDECB 

nnx 

85 

65 

84 

85 

88 

79 

88 

87 

88 

85 

76 

64 

74 

81 

84 

82 

81 

76 

73 

64 

60 

70 

73 

80 

70 

57 

74 

75 

83 

75 

77.6 

■ 

niN 

SO 

52 

50 

50 

55 

55 

55 

54 

52 

52 

54 

43 

51 

37 

48 

52 

43 

60 

53 

41 

33 

36 

34 

33 

51 

51 

43 

50 

49 

50 

47.9 

PIEDHONI  PLBIEBU  OS 

BLEXBNDER  CITY 

HBX 

86 

65 

66 

85 

85 

86 

80 

86 

87 

86 

85 

70 

67 

74 

60 

83 

84 

80 

69 

75 

66 

70 

75 

75 

81 

76 

58 

75 

BO 

83 

78.6 

MIN 

48 

50 

45 

53 

55 

53 

55 

56 

58 

55 

62 

48 

54 

42 

47 

50 

53 

56 

55 

43 

40 

38 

45 

50 

57 

44 

42 

45 

55 

50  .0 

flSMLBNO  2  SSE 

nnx 

62 

61 

82 

81 

81 

65 

77 

83 

85 

63 

81 

65 

66 

70 

77 

80 

82 

77 

64 

70 

60 

62 

70 

71 

77 

70 

51 

68 

72 

79 

74  .4 

M  I  N 

48 

5 1 

45 

48 

51 

53 

55 

53 

56 

54 

55 

43 

45 

43 

45 

46 

51 

55 

S 1 

43 

34 

33 

36 

45 

49 

45 

40 

38 

4  1 

45 

46  .6 

BUBURN  aCRONOMT  FBRM 

MAX 

81 

80 

60 

82 

62 

86 

78 

85 

90 

86 

83 

73 

72 

70 

79 

81 

82 

80 

66 

75 

64 

69 

75 

74 

83 

76 

56 

72 

80 

82 

77.4 

f1 1 N 

50 

50 

50 

50 

57 

50 

57 

57 

60 

58 

62 

50 

56 

45 

50 

52 

55 

SB 

56 

4  1 

40 

52 

57 

57 

44 

38 

48 

49 

55 

51.6 

HEFLIN 

HBX 

82 

60 

65 

81 

82 

85 

78 

87 

88 

88 

82 

66 

66 

77 

79 

80 

84 

78 

66 

71 

61 

60 

70 

72 

75 

77 

64 

70 

74 

78 

76.2 

11 1  N 

48 

42 

46 

50 

50 

55 

** 

5 1 

SO 

50 

39 

50 

37 

39 

44 

54 

55 

50 

4  I 

3 1 

29 

43 

5 1 

51 

42 

33 

42 

52 

45.2 

LBFBTETIE 

MBX 

85 

79 

78 

80 

86 

82 

85 

85 

84 

80 

77 

71 

72 

77 

84 

85 

80 

75 

77 

68 

67 

72 

71 

78 

75 

60 

72 

77 

ei 

79 

77.4 

M  1  N 

54 

53 

50 

52 

55 

53 

55 

53 

58 

55 

59 

48 

57 

44 

48 

51 

57 

60 

53 

40 

36 

35 

** 

53 

56 

43 

38 

37 

54 

49  .8 

MBRTIN  DON 

tIBX 

84 

64 

62 

84 

87 

79 

84 

87 

88 

85 

73 

68 

71 

78 

83 

84 

80 

72 

77 

66 

69 

69 

75 

88 

76 

62 

71 

75 

82 

80 

78.  1 

M 1  N 

48 

44 

48 

S3 

49 

53 

55 

54 

54 

54 

48 

48 

42 

45 

50 

53 

SB 

54 

43 

38 

4  1 

43 

53 

57 

38 

40 

4  3 

52 

65 

49.0 

OPELlUB 

nBx 

84 

62 

83 

82 

82 

87 

78 

87 

88 

86 

84 

74 

72 

71 

78 

80 

67 

77 

65 

68 

74 

73 

75 

75 

53 

72 

77 

60 

76.9 

MIN 

43 

47 

47 

45 

48 

50 

53 

53 

55 

56 

56 

50 

51 

49 

46 

49 

58 

58 

39 

33 

33 

43 

44 

34 

37 

42 

41 

46.7 

ROCKfORD  2  NNH 

nox 

85 

85 

84 

83 

85 

66 

78 

87 

87 

87 

84 

66 

66 

73 

82 

85 

85 

79 

66 

73 

64 

68 

74 

73 

80 

73 

SB 

74 

60 

77.6 

niN 

53 

51 

47 

S3 

52 

52 

57 

58 

59 

54 

60 

45 

50 

38 

46 

49 

52 

57 

50 

39 

37 

35 

43 

50 

54 

44 

37 

38 

44 

48.4 

ROCK  MILLS 

MBX 

86 

64 

85 

84 

85 

88 

80 

89 

90 

89 

85 

69 

70 

75 

61 

86 

86 

81 

66 

76 

66 

68 

74 

73 

83 

73 

57 

73 

78 

83 

78.8 

niN 

43 

44 

43 

45 

54 

48 

48 

45 

50 

45 

63 

45 

53 

36 

42 

45 

50 

55 

S3 

36 

34 

32 

38 

48 

55 

42 

42 

36 

40 

53 

45.4 

PRBIRIE  06 

OBTTON   1  N 

MAX 

MIN 

OEHOPOL IS  LOCK  BNO  OB" 

MAX 

86 

6S 

86 

84 

85 

85 

81 

85 

88 

85 

84 

69 

62 

74 

77 

84 

84 

82 

80 

72 

65 

67 

73 

75 

82 

74 

71 

74 

78 

81 

78.6 

MIN 

47 

52 

52 

52 

57 

57 

61 

59 

58 

SB 

58 

50 

5 1 

45 

47 

50 

54 

57 

53 

43 

40 

4  1 

45 

50 

52 

49 

4  4 

4  1 

42 

51 

50.5 

GBINESVILLE 

MAX 

66 

66 

86 

62 

84 

86 

82 

86 

88 

85 

63 

60 

61 

73 

77 

84 

B4 

ei 

63 

70 

65 

67 

73 

70 

82 

74 

73 

75 

79 

83 

7B.3 

MIN 

43 

S? 

50 

S7 

57 

60 

58 

58 

60 

58 

59 

46 

49 

43 

48 

52 

56 

63 

S3 

43 

40 

40 

50 

50 

57 

49 

45 

43 

50 

61 

51  .8 

GREENSBORO 

MAX 

67 

86 

8S 

87 

88 

81 

88 

90 

88 

85 

72 

61 

75 

81 

85 

85 

81 

92 

72 

65 

69 

76 

80 

84 

74 

70 

77 

81 

84 

83 

80.1 

MIN 

5 1 

52 

SO 

58 

53 

54 

57 

55 

59 

57 

54 

47 

53 

43 

46 

47 

55 

61 

46 

42 

38 

37 

46 

55 

53 

45 

4  7 

4  1 

50 

58 

SO  .4 

HBTNEVILLE 

MAX 

80 

86 

84 

83 

84 

79 

85 

86 

59 

65 

75 

78 

83 

es 

76 

73 

78 

75 

73 

73 

73 

64 

76 

69 

67 

70 

83 

77.6 

MIN 

46 

52 

52 

54 

57 

58 

63 

66 

60 

6 1 

62 

56 

56 

LIVINGSTON  2  SH 

MAX 

68 

86 

87 

88 

86 

81 

82 

78 

81 

91 

85 

60 

72 

81 

78 

85 

85 

84 

83 

68 

70 

70 

7S 

82 

78 

75 

78 

79 

81 

80 

79.9 

MIN 

47 

48 

42 

45 

47 

47 

55 

55 

57 

60 

55 

SO 

52 

52 

45 

55 

53 

62 

43 

37 

36 

38 

47 

44 

40 

38 

4  4 

47.9 

tlBRION  JUNCTION  2  NE 

MBX 

86 

86 

83 

83 

85 

85 

79 

85 

87 

86 

85 

69 

61 

73 

78 

83 

84 

81 

77 

72 

62 

66 

73 

73 

83 

73 

67 

75 

78 

83 

78.0 

MIN 

50 

53 

50 

51 

52 

55 

56 

56 

57 

58 

60 

48 

50 

45 

47 

SO 

56 

58 

S3 

43 

40 

40 

4  I 

50 

56 

48 

45 

43 

49 

SO 

50.3 

nlNTER  3  NW 

MAX 

89 

88 

85 

86 

86 

89 

84 

87 

89 

90 

87 

69 

66 

74 

81 

85 

85 

82 

80 

78 

65 

70 

75 

75 

84 

75 

69 

74 

79 

85 

80.4 

M  1  N 

55 

54 

48 

50 

56 

S3 

63 

60 

60 

58 

58 

SO 

49 

47 

49 

52 

S6 

57 

54 

** 

4  1 

4  1 

47 

51 

57 

45 

46 

4  1 

4  1 

56 

51.3 

MONTGOMERr  HSO  BP 

MBX 

63 

82 

83 

84 

84 

80 

84 

86 

85 

87 

71 

67 

74 

78 

82 

83 

80 

72 

77 

64 

70 

71 

74 

81 

76 

65 

74 

77 

82 

82 

77.9 

MIN 

54 

52 

50 

54 

55 

S3 

60 

59 

62 

62 

59 

54 

58 

50 

52 

SS 

57 

64 

SO 

46 

44 

43 

49 

SS 

54 

52 

48 

43 

51 

60 

53.5 

SELMfl 

MAX 

87 

86 

87 

87 

88 

84 

86 

87 

90 

84 

78 

75 

78 

89 

83 

86 

63 

84 

77 

67 

70 

74 

76 

74 

80 

71 

77 

80 

86 

84 

81  .3 

MIN 

52 

S3 

51 

60 

58 

55 

67 

56 

63 

60 

58 

SO 

56 

45 

50 

53 

SB 

69 

51 

45 

42 

42 

50 

55 

62 

49 

43 

40 

50 

57 

53.3 

UNION  SPRINGS  *  S 

MAX 

66 

83 

83 

85 

84 

85 

80 

8S 

69 

87 

86 

72 

70 

78 

64 

85 

81 

70 

80 

65 

70 

73 

73 

83 

77 

60 

75 

76 

78.8 

. 

MIN 

SO 

50 

42 

48 

51 

54 

60 

60 

65 

60 

63 

54 

46 

42 

47 

52 

52 

52 

45 

40 

40 

40 

53 

56 

47 

44 

40 

45 

49.4 

COBSTBL  PLBIN  07 

BNOBLUSIB   1  NH 

MAX 

82 

85 

84 

84 

83 

86 

83 

87 

89 

89 

86 

83 

70 

74 

81 

85 

85 

84 

75 

83 

70 

75 

77 

76 

65 

78 

69 

75 

80 

84 

BO. 9 

MIN 

45 

45 

4  1 

44 

53 

47 

51 

SB 

56 

52 

55 

56 

59 

39 

39 

44 

45 

6 

jS 

38 

37 

38 

4  4 

44 

55 

4  4 

39 

38 

50 

43 

47  .2 

BTnORE 

MAX 

88 

85 

83 

82 

83 

85 

82 

87 

87 

85 

82 

79 

65 

73 

82 

86 

84 

83 

81 

84 

.2 

76 

75 

78 

86 

80 

74 

77 

82 

83 

81  .0 

MIN 

S2 

S2 

SO 

57 

60 

56 

62 

62 

56 

57 

65 

S5 

58 

46 

53 

56 

S9 

61 

55 

45 

45 

48 

SO 

56 

61 

48 

45 

46 

SI 

59 

54  . 3 

BEBTRICE   1  E 

MAX 

83 

83 

65 

83 

85 

86 

85 

es 

86 

80 

82 

69 

66 

75 

83 

83 

81 

73 

79 

78 

77 

76 

79 

80 

78 

77 

78 

79 

82 

81 

80.0 

MIN 

56 

57 

S3 

54 

52 

54 

60 

59 

61 

60 

57 

55 

55 

50 

54 

55 

57 

SB 

60 

46 

48 

52 

53 

52 

62 

52 

SO 

5 1 

53 

55 

54  .7 

BRBNILET 

MBX 

69 

87 

85 

86 

84 

87 

83 

88 

90 

91 

87 

84 

74 

74 

82 

84 

87 

84 

73 

85 

69 

75 

77 

75 

86 

82 

66 

76 

87 

89 

82.2 

MIN 

47 

45 

42 

45 

56 

48 

60 

61 

59 

52 

56 

55 

59 

39 

45 

46 

47 

65 

55 

40 

39 

38 

44 

54 

57 

48 

42 

38 

45 

47 

49 . 1 

BREHION  3  ENE 

MAX 

86 

85 

83 

82 

83 

8S 

83 

86 

89 

67 

64 

81 

68 

74 

82 

86 

84 

83 

78 

83 

70 

76 

78 

76 

86 

79 

73 

77 

83 

83 

81  .2 

MIN 

SI 

55 

45 

SI 

58 

52 

59 

63 

56 

SS 

61 

56 

58 

49 

49 

SO 

55 

61 

58 

39 

4  1 

45 

49 

56 

60 

47 

49 

42 

47 

60 

52  .6 

BREmTON  3  SSE 

MBX 

86 

86 

84 

86 

88 

85 

89 

92 

88 

86 

85 

70 

74 

79 

88 

87 

85 

78 

85 

79 

80 

84 

79 

88 

83 

74 

78 

84 

84 

79 

83.1 

48 

5 1 

5 1 

57 

48 

58 

6 1 

55 

5 1 

62 

56 

59 

39 

46 

48 

52 

60 

55 

39 

40 

42 

39 

52 

57 

46 

44 

38 

45 

53 

49.8 

CBnOEN  3  NH 

MBX 

88 

87 

87 

86 

87 

88 

81 

87 

90 

87 

86 

69 

63 

74 

81 

86 

67 

84 

82 

78 

66 

72 

77 

VS 

85 

76 

71 

76 

84 

86 

80.9 

MIN 

SI 

56 

SI 

S3 

SB 

55 

58 

59 

60 

58 

63 

50 

53 

45 

47 

S3 

55 

60 

SS 

43 

41 

41 

45 

55 

SB 

44 

46 

43 

48 

49 

51  .8 

CMBTOn  4  N 

MBX 

88 

87 

83 

86 

87 

87 

87 

88 

85 

83 

75 

S9 

7S 

84 

86 

85 

85 

87 

81 

70 

80 

80 

77 

85 

82 

80 

78 

82 

84 

86 

82.  1 

MIN 

44 

45 

49 

57 

57 

S7 

64 

64 

SB 

57 

57 

SO 

54 

47 

49 

SI 

56 

68 

52 

43 

43 

41 

SO 

S3 

60 

44 

46 

46 

53 

59 

52. S 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 


7 


DAILY  TEMPERATURES 


STHT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

CLR^TON 

nnx 

82 

85 

84 

85 

B6 

86 

81 

85 

87 

90 

86 

82 

71 

69 

72 

82 

85 

82 

68 

73 

30 

70 

72 

72 

31 

78 

60 

70 

75 

80 

78 

.8 

niN 

S3 

S3 

53 

51 

52 

55 

59 

60 

61 

58 

62 

55 

58 

47 

54 

54 

57 

63 

57 

42 

44 

4  3 

51 

SB 

59 

46 

43 

45 

46 

55 

53 

.  1 

ENTERPRISE  5  NNH 

tIRX 

85 

84 

84 

84 

83 

85 

83 

87 

89 

88 

86 

83 

68 

71 

80 

83 

83 

82 

71 

81 

68 

73 

75 

72 

33 

78 

63 

73 

79 

82 

79 

.5 

niN 

51 

52 

50 

51 

52 

54 

53 

62 

62 

57 

52 

57 

58 

49 

55 

SB 

59 

66 

59 

43 

45 

45 

52 

56 

62 

47 

45 

48 

53 

55 

53 

.6 

EUFBULfl  WILDLIFE  REF 

MAX 

80 

85 

84 

84 

84 

87 

83 

87 

89 

90 

86 

84 

72 

71 

80 

83 

84 

81 

68 

82 

67 

72 

73 

74 

83 

30 

69 

74 

80 

82 

79 

.9 

niN 

44 

47 

46 

46 

50 

48 

56 

53 

56 

53 

59 

57 

58 

39 

45 

48 

49 

64 

59 

4  1 

39 

38 

37 

51 

55 

47 

39 

38 

44 

48 

48 

■  5 

EVERGREEN 

nnx 

89 

86 

85 

85 

84 

86 

83 

89 

88 

69 

63 

76 

66 

71 

80 

84 

86 

32 

72 

76 

79 

83 

61 

.9 

KIN 

SO 

57 

46 

SO 

57 

52 

61 

59 

57 

56 

61 

52 

57 

45 

47 

51 

54 

62 

55 

4  1 

4  1 

42 

47 

56 

59 

43 

44 

4  1 

48 

55 

51 

•  5 

FRISCO  C 1  ir 

MBX 

87 

83 

82 

82 

83 

85 

81 

85 

86 

85 

82 

7  1 

64 

70 

33 

35 

65 

82 

80 

81 

66 

75 

74 

74 

81 

83 

71 

75 

79 

32 

79 

.4 

HIN 

51 

54 

52 

56 

59 

57 

SO 

63 

60 

57 

60 

52 

56 

49 

5  I 

54 

55 

57 

57 

43 

43 

46 

50 

53 

57 

45 

47 

46 

43 

S5 

S3 

■  1 

GENEvn  2 

piflx 

86 

83 

83 

85 

84 

85 

84 

87 

88 

69 

85 

84 

70 

70 

80 

33 

83 

34 

73 

83 

7  1 

76 

76 

74 

84 

81 

68 

75 

30 

83 

80 

.7 

MIN 

55 

48 

42 

S3 

54 

SO 

58 

63 

59 

55 

62 

57 

59 

47 

SO 

51 

53 

66 

60 

44 

44 

44 

51 

49 

58 

47 

46 

44 

SO 

54 

52 

.6 

GILBERIOHN 

MBX 

86 

85 

85 

86 

66 

88 

67 

89 

83 

81 

77 

65 

75 

62 

87 

85 

65 

86 

79 

69 

73 

79 

76 

35 

79 

73 

78 

81 

83 

85 

81 

.3 

MIN 

45 

51 

47 

54 

55 

58 

57 

59 

56 

55 

57 

47 

55 

40 

44 

49 

55 

63 

49 

40 

39 

38 

49 

50 

54 

45 

42 

49 

49 

59 

SO 

.  4 

GREENVILLE 

MAX 

86 

85 

83 

84 

83 

84 

81 

85 

88 

87 

86 

73 

68 

71 

80 

83 

85 

81 

73 

80 

65 

72 

74 

74 

84 

77 

66 

74 

78 

32 

79 

.  I 

MIN 

48 

53 

44 

48 

54 

49 

58 

58 

59 

54 

61 

52 

50 

44 

46 

46 

54 

62 

56 

40 

38 

40 

47 

54 

58 

47 

4  1 

38 

47 

57 

SO 

.2 

HEROLnND 

MBX 

MIN 

HIGHlRND  home 

MBX 

87 

85 

84 

65 

63 

87 

80 

85 

89 

88 

86 

75 

70 

70 

81 

85 

85 

32 

70 

80 

65 

71 

76 

74 

85 

77 

64 

74 

76 

83 

79 

.5 

MIN 

55 

53 

52 

53 

55 

54 

55 

59 

60 

57 

57 

51 

51 

48 

48 

SO 

55 

57 

55 

4  1 

4  1 

40 

47 

54 

55 

47 

44 

45 

45 

57 

51 

.4 

OZftHn  6  NNW 

MBX 

85 

83 

83 

83 

82 

82 

88 

89 

88 

86 

86 

70 

70 

80 

84 

82 

32 

79 

8  1 

74 

73 

78 

73 

34 

73 

69 

74 

78 

81 

80 

80 

.2 

MIN 

57 

56 

54 

S3 

55 

55 

62 

62 

62 

59 

62 

56 

59 

47 

57 

58 

59 

68 

55 

43 

44 

42 

49 

57 

59 

44 

44 

49 

54 

55 

54 

.5 

P 1 r ISV lEH 

MBX 

84 

84 

84 

85 

83 

87 

80 

86 

89 

89 

86 

83 

73 

70 

80 

83 

84 

81 

67 

81 

65 

70 

73 

70 

32 

73 

58 

73 

77 

82 

78 

.9 

MIN 

43 

44 

43 

43 

46 

47 

52 

50 

54 

52 

54 

53 

55 

37 

43 

47 

55 

59 

55 

40 

36 

34 

42 

52 

53 

45 

37 

35 

4  1 

49 

46 

.5 

THOMBSVILLE 

MBX 

90 

88 

86 

86 

66 

87 

81 

88 

89 

87 

84 

69 

60 

75 

82 

86 

85 

85 

65 

78 

68 

73 

78 

75 

85 

77 

74 

77 

32 

34 

31 

.0 

MIN 

SI 

56 

52 

56 

56 

56 

60 

60 

60 

58 

60 

49 

49 

43 

46 

50 

56 

59 

52 

41 

40 

42 

49 

54 

56 

44 

45 

43 

44 

53 

51 

.4 

TROT 

MBX 

86 

83 

84 

83 

65 

80 

85 

88 

87 

85 

82 

71 

69 

79 

84 

84 

79 

75 

80 

66 

72 

73 

72 

83 

79 

62 

72 

76 

82 

83 

76 

.9 

HIN 

53 

SI 

52 

54 

56 

52 

61 

61 

6  1 

58 

60 

54 

58 

47 

54 

56 

57 

SB 

55 

42 

42 

43 

52 

58 

62 

47 

44 

46 

52 

56 

53 

.4 

WHRTLET 

MBX 

89 

66 

85 

87 

88 

86 

85 

89 

90 

87 

89 

71 

80 

82 

86 

36 

85 

85 

33 

83 

76 

78 

80 

81 

79 

80 

80 

82 

85 

86 

83 

7 

. 

MIN 

45 

50 

45 

51 

52 

51 

52 

56 

52 

50 

60 

51 

49 

48 

45 

48 

50 

55 

49 

39 

38 

42 

43 

49 

40 

43 

3 

GULF  08 

BfiT  MINETTE   3  NNH 

MBX 

84 

84 

83 

81 

85 

81 

87 

88 

85 

82 

76 

64 

76 

83 

85 

32 

83 

84 

35 

76 

78 

81 

30 

37 

82 

74 

77 

82 

32 

81 

.3 

MIN 

50 

54 

52 

59 

60 

57 

62 

60 

58 

58 

59 

53 

56 

46 

53 

56 

6  1 

59 

SB 

42 

43 

48 

54 

56 

57 

43 

43 

46 

SO 

S3 

9 

COOEN 

MBX 

78 

77 

77 

76 

77 

78 

80 

82 

80 

79 

79 

63 

75 

77 

81 

76 

80 

8  1 

32 

73 

73 

75 

75 

61 

80 

74 

77 

78 

76 

79 

77 

3 

MIN 

50 

52 

54 

61 

55 

66 

62 

58 

58 

68 

59 

56 

59 

48 

50 

53 

63 

71 

55 

44 

44 

49 

55 

53 

62 

48 

47 

47 

54 

60 

55 

5 

DBUPHIN  ISLBND  2 

MAX 

76 

76 

75 

74 

75 

78 

78 

79 

80 

79 

80 

79 

66 

7  1 

75 

76 

77 

79 

30 

82 

69 

73 

72 

72 

77 

80 

73 

75 

77 

77 

76 

0 

MIN 

61 

62 

64 

63 

62 

67 

67 

66 

68 

69 

71 

60 

62 

62 

62 

63 

63 

71 

63 

59 

59 

60 

64 

66 

67 

62 

57 

61 

64 

67 

63 

6 

FBIRHOPE  2  NE 

MBX 

85 

80 

80 

80 

78 

79 

80 

81 

63 

81 

78 

60 

54 

73 

30 

31 

73 

79 

60 

82 

71 

75 

80 
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80 
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78 

79 
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51 

53 

55 

55 
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60 

59 

59 
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56 
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57 
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53 

45 
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46 

54 

63 

55 

3 
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48 
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64 
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84 
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79 

81 

65 
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33 
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80 

79 

30 

32 

71 

77 

79 

74 

85 

81 

73 

73 

31 

79 

79 

7 

MIN 

51 

53 

51 

52 

56 

56 

60 

60 

60 

57 

60 

57 

SB 

48 

48 

S3 

59 

64 

57 

45 

46 

46 

49 

58 

61 

49 

49 

48 

49 

S3 

S3 

8 
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4 

g 

7 
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38 

46 

46 

52 
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.OE 
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STnilON  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 

z 

cr 
or 
o 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

Elevation 

OBSERVATION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

a. 
(-J 

K 
0. 

EVflP. 

SPECISL 
(SEE  NOTES  1 

ABBEVILLE    I  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

3 1 

35 

85 

1  7 

465 

7A 

JOHN  S  RICHBURG 

ODD  I  SON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

1  3 

87 

1  1 

795 

PROF  PALMER  GOOSEY 

flLBER  Tfl 

0140 

07 

WILCOX 

1 

32 

1  4 

87 

25 

1  75 

7R 

c 

SIDNEY   J  HRROY  JR 

RLEXRNDER  CITY 

0  1  60 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7R 

7R 

H 

HENRY  D  DENHRM 

OLICEVILLE 

0 1  78 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

08 

88 

1  0 

1  35 

7R 

7R 

H 

W  MORRIS  TRYLOR 

FINDRLUSIfi   I  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

242 

8fi 

8R 

H 

SEWRGE  DISPOSAL  PLANT 

RNNISTON  FOR  flP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

611 

M  I  0 

M  I  D 

H 

F  AA 

RRLEY   3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

I  3 

500 

7R 

MRS  DORR  R  DAVIS 

RSHLRND  2  SSE 

0369 

05 

CLRY 

1  1 

33 

I  5 

85 

50 

1  09 1 

6R 

6A 

<• 

H 

LOWELL  SMITH 

RTHENS  2 

0395 

0 1 

L  I  MESTONE 

1  2 

34 

48 

86 

59 

720 

9fl 

9fi 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

RTMORE 

0407 

07 

ESCRMB I fi 

8 

3  1 

0 1 

87 

30 

294 

9R 

9A 

H 

RADIO  STATION  WATM 

AUBURN  RORONOMY  FRRM 

04  30 

05 

LEE 

1  1 

32 

36 

85 

30 

652 

BR 

8A 

BR 

jH 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RUTRUGRVILLE  3  N 

0440 

03 

RUTRUGR 

1 

32 

28 

86 

4  I 

200 

6A 

JAMES  6  NEIGHBORS 

BRNKHEflO  LOCK  RND  DRM 

0505 

03 

TUSCfiLOOSA 

2 

33 

27 

87 

2  I 

280 

7A 

7fl 

H 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

BRY  MINETTE   3  NNW 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

55 

87 

47 

278 

7fl 

7A 

H 

WILL  IRM  E  MILLER  JR 

BEATRICE   I  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7A 

7A 

MARY   L  BAYLES 

BELLE  MINfl  2  N 

0655 

01 

L IMESTONE 

I  2 

34 

42 

86 

53 

600 

7H 

7fi 

H 

AUBURN  UN  I  VERS  I TY 

BERRY 

0748 

03 

FRYE  T  TE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

VONDLEE  STOUGH 

BESSEMER  3  WSW 

0754 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

24 

87 

00 

445 

M  I  0 

M  I  D 

H 

VALLEY  CRK  W-TRTMT  PLT 

BIRMINGHHM  WSO  RP  R 

083  I 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

M  I  D 

M  I  0 

(; 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BORZ 

0957 

02 

MRRSHRLL 

2 

34 

1  3 

86 

1  0 

1  070 

7A 

Q 

ROBERT  L  WHEELES 

BRANTLEY 

1 069 

07 

CRENSHAW 

6 

3 1 

35 

86 

1  6 

274 

8  A 

8  A 

R  £  HENDERSON 

BREWTON  3  ENE 

1080 

07 

ESCRMB I fl 

s 

3 1 

07 

87 

02 

1  60 

7  A 

7  A 

AUBURN  UNIVERSITY 

BREWTON  3  SSE 

I  084 

07 

ESCRMB  1  R 

5 

3 1 

04 

87 

03 

85 

6P 

7  A 

H 

JOHN  ROBERT  PEAVY 

BROOKWOOD 

114  3 

0  3 

TUSCRLOOSR 

2 

33 

1  6 

87 

1  7 

606 

7R 

JOE  K  STYRON 

BRUNDIDGE 

1  178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7R 

GEORGE  L  HICKS 

CRLERR  2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

85 

47 

540 

5P 

5P 

H 

FRYE  G  FRUST 

CRMDEN  3  NW 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

1  9 

235 

5P 

5P 

RUBURN  UNIVERSITY 

CRRBON  HILL 

1377 

0  3 

WRLKER 

2 

33 

54 

87 

32 

4  30 

7fi 

MRS  RNNR  MRE  GARRISON 

CENTRE  4  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

07 

85 

4  4 

6 1  7 

7  A 

7  A 

Y\ 

DON  R  WATSON 

CENTREVILLE  WSMO 

1525 

03 

B  I  BB 

3 

32 

54 

87 

I  S 

456 

7fi 

7fi 

WEA  SERV  MET  OBS 

CHRTOM  4  N 

1  565 

07 

WRSH I NGTON 

1  3 

3 1 

32 

88 

1  5 

285 

5P 

5P 

H 

ALABAMA  FORESTRY  COMM 

CHILDERSBURG  WTR  PLRNT 

1620 

0  4 

TALLADEGA 

7 

33 

1  7 

86 

20 

4  1  8 

5P 

5P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

CLR  I  BORNE 

1  690 

07 

MONROE 

1 

3 1 

32 

87 

3  1 

I  83 

7  A 

TOLLIE  L  HflSKEW 

CLRNTON 

1  694 

0  3 

CHILTON 

7 

32 

5  1 

86 

38 

580 

7  A 

7  A 

H 

MARION  W  ERSTERLING 

CLRYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31 

53 

85 

28 

595 

8  A 

8  A 

H 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

COOEN 

1803 

08 

MOB  I LE 

9 

30 

23 

88 

14 

12 

7fi 

7  A 

H 

LEWIS  M  OEGEER 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVA 

5 

3 1 

1  1 

85 

56 

250 

7  A 

HENRY   F  KELLY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

0  1 

COLBERT 

I  2 

34 

45 

87 

5  1 

470 

Q 

JAMES  E  EDISON 

roRnnvA  ?  fnf 

1  940 

0  3 

WRLKER 

2 

33 

45 

87 

09 

320 

7  A 

EDWARD  A  BARTON 

COT  TONTON 

1  974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

2  1  7 

7R 

HUGH  5  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

26 

88 

23 

2  1  5 

7R 

REUBEN  P  HARRIS 

HAPIFV  11  L  F 

2119 

05 

TRLLfiPOOSA 

1  1 

32 

4  9 

85 

45 

6  30 

7fi 

WILLIAM  L  BARTLETT 

nonFv 11  1  F  7 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

46 

730 

RUFUS  P  PLESS 

DfiUPHlN   ISLAND  2 

^  1  /  ^ 

u  o 

MOBILE 

9 

30 

1  5 

88 

05 

g 

8R 

BR 

DAUPHIN   ISLAND  SEA  LAB 

DAYTON   I  N 

2188 

06 

MARENGO 

13 

32 

22 

87 

39 

230 

7fl 

7R 

H 

R  N  HEREFORD 

DEL  T  A 

2235 

05 

CLAY 

1  1 

33 

26 

85 

42 

1030 

7fl 

INACTIVE  3/31/77 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

9  9  4 
^  ^ O 

U  D 

MARENGO 

1  3 

32 

3 1 

87 

SO 

1  00 

6R 

6  A 

5  A 

|-j 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN 

c.  J  1  f 

U  / 

HOUS  TON 

5 

3  \ 

I  2 

85 

24 

275 

M  H  RONEY 

nmiRI  F   SPR  1  NGS 

9  ^OR 

U  J 

WINSTON 

2 

^  4 

87 

9^ 
c  o 

8  1  0 

7R 

7  A 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

91^  "7  "7 

u  / 

COFFEE 

1  0 

^  1 

9^ 

O  D 

04 

1  95 

7A 

ARTHUR  C  8RUNS0N 

ELROD 

9R  ^  9 

U  J 

TUSCALOOSA 

1  3 

J  J 

1  C 
1  o 

87 

4  8 

252 

7  A 

MRS  HELEN  E  FAIR 

ENTERPRISE  5  NNW 

CO  to 

u  / 

COFFEE 

5 

o  1 
J  1 

9  ^ 

O  D 

o  *♦ 

4  69 

7fl 

7  A 

r 

JERRY  R  MART  I N 

FIIFfilll  fi   UII  ni  IFF  RFF 

9  T  "a  n 
d  /  J  U 

U  ' 

BARBOUR 

4 

O  1 

J  1 

03 

o  o 

U  D 

9  1  ^ 

RQ 

RQ 

EUFRULR  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

27 

86 

56 

290 

7  A 

7A 

H 

GEORGE  E  WINDHAM 

FPIRHOPE  2  NE 

281  3 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

7A 

7  A 

7A 

H 

AUBURN  UNIV  EXP  STA 

F fil  K  V  1 1  1  F    I  F 

2840 

0  I 

MORGRN 

1  2 

34 

22 

86 

53 

625 

7  A 

7fl 

H 

JOHN  M  DUNRWRY 

F flY E  T  TE 

2883 

03 

FRYE  T  T  E 

1  3 

33 

41 

87 

49 

365 

7  A 

7R 

H 

GORMRN  J  BLACK 

f  ClR  T    PQ  Y  NF 

r  vj  r\  p     r  n  '  L. 

3043 

02 

riF   KAI  R 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

7R 

: 

CRRL  PARKER 

r  n  1  o  L.  U    L.  1  1  1 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

27 

87 

23 

400 

7R 

7A 

H 

W  C  MAJORS 

non*^nFw  stfom  pi  qnt 

3154 

04 

E  TOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6R 

6A 

H 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

r.  Q  I  N  F  ^  U  I  1  1  F 

3160 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

49 

88 

09 

130 

7R 

7A 

H 

MACK  C  FIELDS 

3200 

02 

nil  1  MRN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8A 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 

GENEVA  2 

3251 

07 

GENEVA 

5 

31 

03 

85 

53 

145 

7A 

7R 

ROBERT  C  REYNOLDS 

GEORGIRNNR 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7R 

T  E  MASON 

GILBERTOWN 

J308 

07 

CHOC  TRW 

1  3 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

ALTON  G  LAND 

GORGAS 

3430 

03 

WRLKER 

2 

33 

39 

87 

12 

300 

6R 

ALABAMA  POWER  CO 

GREENSBORO 

351  1 

06 

HRLE 

2 

32 

42 

87 

35 

220 

6P 

5P 

H 

MRS  WILLIE  J  RRRINGTON 

GREENVILLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

50 

86 

37 

525 

7A 

7R 

c 

H 

MICHAEL   L  FINOLEY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 


1  1 


STnTION  INDEX 


RLflBflMR 
RPRIL 


1978 


STflT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRPINRGE  I 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

Q- 
CT 

—  0 

LJ  Z 

to  </y 

0  0  /  J 

n  9 

U  c 

MQRRHPI  1 
1  1  rl  r\  o  n  M  L  L 

I  9 

9n 

L.  U 

RR 

1  Q 

1  y 

R  7  P 
0/0 

4  P 

4  P 

j-j 

Rflnin   STATION  WGSV 

-JO  /  0 

n  9 

U  <i 

MQRRHQl  1 
1 1  n  r\  o  n  ri  L  L 

1  9 

^  A 

00 

RR 
00 

1  7 

RDR 
OUO 

r 

L 

T  V  A  -  765 

HQl  F  Y  V  I  t  1  F    ?  WF 

0  D  ^  U 

n 

U  J 

Ld  T  NR  T  riN 

9 
c 

^  A 

1  R 

R  7 

■^R 

0  0 

Q  Rn 
you 

0  r 

^P 

Q 

l-l 

J  I M  WALKER 

HQM  1  1  THK!    ^  c; 

J  D  O 

U  J 

MPR I  MM 

1  J 

J  ** 

n  R 

U  D 

P  7 

RQ 

0  y 

A'\^ 
**  J  0 

7  A 

7  A 

r 

L 

1^ 

Fnn 1 F    1  PFRRCF 

HQKir  F  U  I  1  1  F 

R  c 
J  D  D  O 

n  9 

CULLMRN 

9 

U  J 

RR 
OD 

A  R 
H  0 

R  n 

0  J  u 

r 

L 

JAMES  E   MC  CRflVY 

HflYNEVILLE 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32 

1 1 

86 

35 

170 

8A 

8fl 

H 

DIXIE  S  MOORER 

HEflOLflND 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

7A 

7R 

7P 

GH 

OIIRIIRN  IINIVFRRITY 

nUUU'ViN      UINiYl_l\OI    1  1 

HF  F 1    I  M 
n  L  r  L  1  IN 

J  /  /  o 

u  o 

ri  F  Rl  IRMF 

1  1 
1  1 

J  3 

jy 

R  R 
u  0 

■^R 
JO 

RR  n 
0  0  u 

R  P 
D  H 

RO 
OH 

riTY   OF    HFFI  IN 

H  I  nm  own  HriMF 

1  K 
OO  i  D 

TRF  NRHfiUI 

C. 
D 

J  1 

R  7 

PR 
OD 

1  Q 

1  y 

R  Q  4 

0  y  4 

7  fl 

7  fl 

CHARLES  R  PORTER 

HTP.HTnuiFR 

"^R  4  9 

n  F 
u  o 

ri  F  Rl  IRMF 

1  1 
1  1 

J  J 

3  9 

PR 
00 

9  A 

1  I  7R 
.1/0 

7  fl 

ARI  ON   1     OT  TS 

n  l\  L  U  'N      L      KJ  •  10 

u  n  n  P,  F  S 
n  u  u  OQ  o 

JO  J  J 

n  1 

U  1 

F  RONK 1   I M 

"3  ^1 
J  'I 

9  n 

L  U 

R7 
0  / 

R  R 
0  0 

R  ^  n 
0  4  u 

7fl 

MPRY    M  OVFRY 
1  1  n  r\  1     TN     n  V  [_  i\  1 

nUiNlOVlLLC    HOU  nr 

4  064 

n  1 

U  1 

MAD  I  SON 

1  1  n  u  1  O  U  1  "i 

1  9 

^  A 

"3  Q 

J  y 

RR 
D  D 

A  R 
4  0 

R  9  ^1 
0  d  4 

M  T  n 
n  i  u 

M  I  n 
n  i  u 

M  I  n 
1 1 1  u 

r 
L 

M  1 

n  J 

NATI     WFRTHFR  SFRVIfF 

nur\  1  ODUr\u 

id  n  R  n 

^  U  0  u 

U  ' 

Rl  ISSF  1  1 

r\  U  O  O  L  L  (_ 

^  9 

1  c 
i  0 

RR 
00 

9  A 

id  n  n 
4  u  u 

7fl 

UI    IaI    MP    P  P  I  N 

m      rN      Ml,,      l_  n  I  IN 

U  n  L  r\  O  U  IN 

n  1 

n  flRKF 

l_  n  '\  l\  L 

1  J 

J  1 

J  u 

R7 

R  A 
0  4 

99n 

RP 
On 

r 
L 

Rl  1  I  Fn   PRPFR    I  NT 

lQrK<^nM\/I!  1  F 
JMLnoUlNV  ILLu 

^  9  n  Q 

n  A 

U  4 

CALHOUN 

-1 
1 

J  J 

A  Q 

*i  y 

P  P 
00 

A  7 

POP 

oy  u 

7  P 

r 
L 

MARY   LOU  WILKERSON 

JASPER  4  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7A 

7A 

H 

JAMES  A  BRITAIN 

JORDAN  0AM 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6A 

01  ORRMP  pnuiFR  pn 

r\  I  IN  O  1  U  IN 

4  j1  1 
*1  **  J  1 

u  / 

COFFEE 

I  n 
1  u 

J  1 

1  4 

RR 
00 

1  1 

97  P 

7  P 

FRFD  w  wnnn 

I    l\LU      rN  rNUUU 

1  QFPYFTTF 
L  n  r  n  I  C  1  1  L 

4  ^  n  9 
^  o  u  ^ 

UO 

PHRMRFRS 

R  / 

R  R 
0  0 

0  A 

P  "3  P 
0  J  U 

R  P 

R  P 
0  r 

H 

MISS  MAYMIE  LflNDRUM 

L  M  1     U  n  I  1 

ii  K  n 

4  D  U  J 

U  J 

r  H 1 1  T  riM 

L  1 1  1  L  1  U  IN 

n 
/ 

"5  9 

RP 

R  R 
0  D 

J  I 

/  9  P 
4  Z  U 

P  Q 
D  H 

Rl  PROMP  pnuiFR  rn 

1  p  c  n  c 
L  L  L  U  O 

^  R  1  Q 

n  9 

U  c. 

IP  r  c  p  DC  n^i 

J 

■5  ^ 

J  J 

P  P 
0  D 

3  3 
J  J 

P  "3  P 

0  J  0 

7  Q 
/  H 

MRR    MPRY    K  IFF 
iirAO     iinrvi     i\  l_t.L. 

1   F  F  QR  [  1  op 

^  R  9  "7 

u  ^ 

r  HF  RflK  F  F 

7 

J  4 

1  1 
1  1 

P  P 

0  0 

A  P 
4  0 

P  P  Q 

0  0  y 

7  Q 
/  H 

RllFllR    M  RFUIFII 

LlVilNUolUlN    c.  OW 

^  T  QR 

n  R 

U  D 

SI  IM  T  F  R 

1  "3 

"3  9 

P  P 
0  0 

1  9 

1  p  n 
1  OU 

7  Q 
/  H 

7  Q 
/  H 

H 

R    R    UI  I  1  1   I  PMRPM  IR 
□     D     rilLLlnllOUIN  JiA 

1  n  II  I  <^  \/  I  1  1  F 

'I  O  0 

n  7 
u  / 

RORRDl  IR 
[J  n  i\  [_)  u  U  r\ 

c 
O 

J  1 

/  7 

p  c 
0  0 

3  "3 
J  J 

/I  p  n 
4  0  U 

0  H 

in  MM  R  PR  n 

UUniN     D  n~U 

MQRinM    P.  MF 
1  1  n  rv  1  U  IN    D    IN  C 

^  I  1  9 

DR 

PERRY 

J 

3  9 

^  9 

R  7 

0  / 

1  R 
1  0 

I  7  "3 
1  /  J 

70 

r 

MARION  FISH  HATCHERY 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

5121 

05 

DflLLflS 

3 

32 

28 

87 

13 

200 

7A 

7A 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

5140 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

4  0 

85 

55 

340 

5P 

6P 

R  P 

0  r 

H 

01  ORRMP  pnuiFR  pn 

MQTUPUC       1  C 
1  1  n  1  n  L  W  O     I  O 

n  R 
u  o 

MnMTPnMFRY 

1  1  U  I N  1  UU  1  1  L  '\  1 

1  1 

^  9 

1  C 
i  0 

P  P 
0  D 

n  n 
uu 

1  Q  t: 

1  y  b 

7  Q 
/  H 

UI  n  iRiii  I  niii  PRfi 

MF 1  U  T  W 
1  1 L  L  V  1  IN 

F  ^ 

O  JO  4 

n  7 
u  / 

pHnr  TOW 

I—  1  1  u  L.  1  n  rN 

1  J 

^  1 

P  P 

P  P 
00 

9  7 

Q  cr  n 
J  b  U 

7  Q 
/  H 

FRMFRT    H  IPMH 

M  T  n  I.I  Q  V 
n 1 U WH  T 

C  Q  Q  T 

n  c 

Rill  1  nr  K 

D  U  L  L  U  r\ 

4 

3  2 

0  4 

85 

3  1 

4  95 

C 

01  FRFH    R  PnOMR 
rtLrr\L.u     0  nUnllO 

Mil    T  F  on 

n  I  L  O  1  t  n  U 

F  /I  "5  Q 

o  1 J  y 

n  R 

U  D 

MAC  ON 

1  1 

3  9 

9  7 

p  p 
0  0 

p  / 
0  4 

0  n  1 
iL  U  1 

0  H 

IPMFR    P    MP  INMIR 
UrlllLO     M     IIL  lININiO 

1  1  1  In  1  L  r\    J  Wri 

o  H  4  y 

nR 

UD 

noi  1  OS 

U  rl  L  L  n  O 

1 

3  9 

n  p 
U  D 

p  7 
0  / 

n  9 
U  Z 

Q  T  n 
J  /  U 

"7  Q 
/  H 

7  D 
/  H 

H 

HFMRY      1  YPTFR 

nilLnLLL  UHn 

54  65 

U  J 

r H  I  1  T flM 

!_  n  1  L  1  U  IN 

7 

32 

4  8 

86 

27 

350 

6fl 

01  ORRMP  pnuiFR  pn 

MLnDnlln    ^UrfC^^  L.U 

MHR  I  1  F    UQn  QP 

F  /I  7  R 

n  R 

U  C3 

MOBILE 

Q 

y 

J  U 

p  p 
0  0 

1  p 
t  0 

n  1  U 

M  !  0 

C 

H  J 

NRTI     UIFPTHFR  RFRUIPF 

M  n  M  T  c  \/  D 1  1  n 

55  37 

0  4 

SHELBY 

3 

3  3 

06 

86 

52 

462 

7fl 

MURICE  P  JETER  JR 

MONTGOMERY  WSO  AP 

R 

5550 

05 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86 

24 

221 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MOULTON  2 

5635 

01 

1  0 WRF  MP  F 

12 

34 

29 

87 

18 

545 

5P 

6P 

H 

IPHN    M  KFIIFY 
JUniN    IN  nCLLLi 

MIlC:ri    F     QMnQI    Q  PQQ 
HUOLLl.    onUHLo  rnn 

Q  P 

H  r 

n  1 
U  I 

rni  RFRT 

L.  U  L  U  L  r\  1 

1  o 

0  / 

3  *7 

540 

M  I  D 

M  I  D 

H 

FAR 

NEW  MARKET  2 

Q  C  "7 
0  C5  D  / 

n  1 
U  1 

M on  I  9 riM 

1  1  r(  U  1  O  U  'N 

1  o 

Q  /I 

Ob 

0  *7 

725 

5P 

5P 

H 

IMPrTI\/F    R/'31  /77 
i  InHL  fiVL  0/Jl/// 

NEWTON 

Q  Q  "7  c: 

U  / 

DPL  E 

cr 
o 

0  1 
J  1 

ii  U 

0  -7 

260 

7  fl 

PMORI  FR    R  RRPPklMR 
LnnnLCO    "  DrtHLnllNO 

ONEONTR 

C  1  O  1 

Rl  ni  IM  T 

□  L  U  U  IN  1 

"> 

D  J 

c  "7 
0  / 

Ob 

0  Q 

870 

7  fl 

7  fl 

H 

1  RMM  I F    R    MPRR  ]  R 
LUININIC.     "  INUnrviO 

OPEL IKR 

6  I  29 

05 

LEE 

1  I 

32 

38 

85 

2  3 

750 

8  A 

8fl 

H 

KHUlU   olHiiUiN  WJnU 

OZARK   6  NNW 

6218 

07 

DALE 

.  5 

3 1 

32 

85 

4  1 

4  70 

5P 

5P 

H 

PHPRI  FR    H    PPRRPI  1 

PAINT   ROCK   2  N 

6226 

02 

ICP  K  R  PM 
u  rl  u  r\  o  u  IN 

1  2 

3  4 

4  2 

85 

20 

535 

C 

T  U  O    P  Q 

1  V  H  -  D  y 

PALMERDALE  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

3  3 

46 

86 

4  0 

798 

7fl 

GEORGE  T  POSEY 

PERRYV  I  LLE 

5362 

05 

PERRY 

3 

32 

35 

87 

09 

500 

7R 

MRS  EVELYN  M  FULLER 

PETERMRN 

6370 

07 

MflMRnF 

1  1  U  1  "I  l\  u  l_ 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

c 

MRR     MTMTO  FfiniMQ 
lir\0     III  In  In  LUUllNO 

PICKENSVILLE  2 

64  18 

0  3 

P I PK  F  NR 

r  1  i_  i\  [1  IN  o 

I  3 

3  3 

1  4 

88 

1  7 

1  80 

7fl 

RFR     FMP     np     MR     PflDP  PMP 
r\LO    CiNL;    Ur-UO    LUKr     t  IN  U 

PINE  APPLE 

64  36 

07 

ui  1 1  p  ny 

ri  1  L  U  U  A 

1 

3  1 

53 

87 

00 

2  30 

7fl 

Mpc    p\/Q    p  pqy 
ImO    LVH    n  nnl 

PINE  LEVEL 

6458 

06 

MflNTPflMFRY 

IIUI'l  1  UUIILlv  r 

6 

32 

0  4 

85 

04 

506 

7fl 

MPR    FMP    P  PPlll 
llrxO    LlNn    L  rnUL 

PITTSVIEW 

550  1 

07 

Rl  IRRF  1  1 
r\  U  O  O  L  L  L 

4 

32 

1  1 

85 

1  0 

380 

7h 

7fl 

GH 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

5508 

0  3 

Oil  T  P 1 1 PO 

I 

32 

37 

86 

54 

230 

7fl 

JHntO    t  rloLnLK 

RED  BAY 

5805 

0  1 

F  RP  NK 1   I  M 
r  r\  n  i>i  r\  L  i  in 

1  2 

34 

25 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

KHU  1  U    0  1  H  1  1  UIn  WKnb 

REFORM  2  E 

6847 

0  3 

P  T  P  K  FMR 
r  1  L  r\  c  IN  o 

1  3 

3  3 

2  3 

87 

59 

27  I 

7fl 

KH 1 r UKU    L    nL  LUUL 

RIVER  FALLS 

5937 

07 

COVINGTON 

5 

31 

21 

85 

32 

190 

7fl 

INACTIVE    1  1/29/77 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COVINGTON 

5 

31 

22 

86 

31 

19C 

c 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBERTSDRLE 

5988 

08 

RQi  nui  I  N 

□  n  L  U  M  I  IN 

g 

30 

34 

87 

4  4 

1  55 

6  A 

R  Q 
D  n 

H 

JUnlN    r\    LHoOl  1  ILK 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

05 

p  nriRP 

L  U  U  O  n 

7 

32 

54 

85 

1  4 

570 

7A 

7R 

H 

PuiOPi  rc    I.I    Mr  rncM 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

ROMfini  PH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6A 

5A 

H 

JUniN    1  DHlLtT 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

F  RDM  K  1  IN 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

7A 

7A 

H 

DDDTn     CTQTinM  MIlIlD 

KHUiU    OIHIiUiN  WWWK 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

Pill  I  MP  N 
L  U  L  L  1  1  n  IN 

2 

34 

10 

86 

49 

800 

7A 

MID 

H 

ol    DtKNHKU  LULLtbt 

SAND  MT  SUBSTfl  flU 

7207 

02 

DF    K  PI  R 
U  L     n  n  L  D 

12 

34 

1  7 

85 

58 

1  195 

7A 

7A 

H 

CQMn      MTM  CllDCTnTrf>M 

oHNU    n 1  N    oUDO  1  H 1  I  UN 

SAYRE 

7282 

02 

IP  p  p  p  RRriM 

2 

33 

43 

85 

58 

304 

7A 

MTDQM     11  DDtriMnDC" 

niKHn    W  rKIUnUKt 

SCOTTSBORO 

7304 

02 

JACKSON 

12 

34 

4  1 

85 

03 

615 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WCRI 

SELMR 

7355 

05 

DALLAS 

1 

32 

25 

87 

00 

147 

5P 

7fl 

H 

ROBERT  J  CHANDLER 

5UTTLE 

7953 

05 

PERRY 

3 

32 

32 

87 

1  I 

145 

7A 

J  F  SUTTLE  JR 

TALLADEGA 

8024 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

26 

86 

05 

555 

7A 

7A 

H 

JOE  WOODARD 

THOMRSVILLE 

8178 

07 

CLARKE 

I  3 

31 

55 

87 

44 

405 

7A 

7R 

c 

H 

LEROY  GATES 

THORSBY  EXP  STATION 

8209 

03 

CHILTON 

1 

32 

53 

86 

42 

680 

6P 

6P 

CG 

AUBURN  UNIVERSITY 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STfiTlON  INDEX 
1  2 


STRTION  INDEX 


OLRBflMR 
RPRIL 


1978 


STflTION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  RNO 
TABLES 


OBSERVER 


THURLOW  DRM 

TONEY 

TROY 

TUSCRLOOSfi  FOR  flP 

TUSCflLOOSfl  OLIVER  ORM 

UNION  SPRINGS  4  S 

UNIONTOWN 

VRLLEY  HERD 

VERNON  2  N 

WRDLEY 

WRLLRCE  2  E 

WRLNUT  GROVE 

WRRRIOR  6  W 

WRRRIOR  LOCK  AND  ORN 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKR 

WHRTLEY 

WINF lELD  2  SW 

NEW  STRTIONS 

HURTSBORO 


8215 
82S9 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8605 

8637 
8648 
8670 
8573 
8809 
8859 
8867 
8998 


4080 


07 


ELMORE 

MROISON 

PIKE 

TUSCRLOOSR 

TUSCRLOOSfl 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KRLB 

LRMRR 

RANDOLPH 

ESCRMBIR 

ETOWRH 

JEFFERSON 

GREENE 

BIBB 

ELMORE 

CLRRKE 

FRYETTE 


RUSSELL 


32  32 
34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  27 

34  34 

33  48 

33  07 

31  12 

34  04 
33  49 

32  47 

33  07 

32  32 
31  39 

33  55 


32  15 


85  54 

86  44 

85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 

87  1  1 

86  19 

86  57 

87  50 
87  07 

86  12 

87  43 
87  50 


85  24 


288 

750 
580 
169 
152 
460 
265 
1040 
265 
640 

205 
850 
630 
1  10 
500 
180 
170 
468 


400 


6P 
MID 
7R 
7R 

7R 
7R 


5P 
7fl 


6fl 

6R 
MIO 
7R 
7R 
7R 
7R 
7R 
6R 

7R 
7R 
7R 
6R 
7fl 
8R 
7R 
7fl 


7fl 


7fl 


RLRBRMR  POWER  CO 
TVR-506 

THOMRS  J  OILLRRD 
FRR 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

JERRY  COPE 

MRS  J  C  JRCKSON 

C  S  H  LUMBER  COMPANY 

JOEL  CRMP 

RLRBRMR  POWER  CO 

MRS  ESSIE  M  CHRVERS 
WRLTER  PRRKER 
GILBERT  C  YRRBROUGH 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ORA  L  PAPP 

RANDALL  MARVIN  LOGRN 
MRS  VRLMA  C  COLEMAN 
ROBERT  R  MOORE  JR 


W  W  MC  CflIN 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 

1  3 


REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  ";,";??i%Center  Fed^^  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the     HOURU  PRECIPITATION  DATA     for  this  State. 


DIMENSIONAL  OWITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In    F,   precipitation  and  evaporation  Jn  Inches  and  wind 
So^en?  in  miles'     SSnrtfy  degree  day  totals  kre  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F      In  "Supplemental  Data"  table 
d?^ec??ons  entered  In  flguLs  Ive  tens  of  degrees.     Resultant  .Ind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


OBSERVAT 


savi 
For 
"Evapora 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan.  j       o  * 

KATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground      Samples  for 
obtalnf^g  mea^ementfare  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-  Sntrles  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19*1-1''''0. 


DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type 


Soil  Cover  Degree  of  Slope 


Auburn  Agronomy  Farm 
Brewton  3  ENE 
Headland 

Marion  Junction  2  NE 
Pittsview 

Thornsby  Exp.  Station 
Winfleld  2  SW 


Chesterfield  sandy  loam  Bare  0-2% 

Smithdale  fine  sandy  loam  Bare  "  ^' 

Dothan  sandy  loam  Bare 

Sumter  Clay  _     .  Bare  3-5%^^_^ 


Izagara  fine  sandy  loam  Bare 


Fine  Loamy  ^^^^  2  to 

Ora  fine  sandy  loam  Bare 


AH  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and    -in  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

^     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAfcW     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;   40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.  28801.       Attn:  Publications. 
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4 

3 

HEFL  I  N 

79 

6 

54  .0 

66.8 

93 

27 

42 

15 

69 

5 

0 

0 

0 

8.09 

2.93 

1 

.0 

0 

7 

5 

3 

LAFAYETTE 

82 

6 

57.9 

70.3 

93 

26 

43 

15 

20 

^ 

^ 

^ 

^ 

8.45 

1  .91 

1 

.0 

0 

9 

8 

2 

MARTIN  OBM 

27 

45 

I  6 

1 8 

3 

0 

0 

g 

5  .92 

3  .56 

2  .09 

4 

.0 

0 

8 

7 

2 

OPELIKB 

81 

0 

54  .on 

67. 5M 

93 

27 

40 

16 

49 

3 

Q 

Q 

g 

8  .  IS 

2.61 

9 

.0 

0 

6 

4 

3 

ROCKFORD  2  NNW 

80 

9 

55.4 

68.2 

91 

27. 

42 

16. 

36 

3 

0 

0 

0 

7.1  I 

2.18 

4 

.0 

0 

10 

5 

3 

ROCK  MILLS 

82 

7 

54  .9 

68.8 

-  1.3 

94 

27 

42 

15 

36 

8 

0 

0 

0 

5.39 

1  .72 

1  .90 

1 

.0 

0 

6 

4 

2 

DIVISION 

68  .9 

-   1  .6 

7.47 

3.77 

.0 

PRAIRIE  06 

OBYTON   I  N 

83 

7 

58.7 

71  .2 

94 

27 

4  I 

5 

1  3 

9 

0 

0 

0 

8  .74 

4  .86 

.0 

0 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DBM 

81 

5 

59.6 

70.6 

92 

28. 

46 

5. 

19 

5 

0 

0 

0 

8.61 

4  .79 

I  .88 

8 

.0 

0 

1  3 

6 

4 

GBINESVILLE 

81 

3 

60.4 

70.9 

93 

28. 

47 

5 

18 

6 

0 

0 

0 

12.17 

8.73 

5.12 

1 

.0 

0 

10 

5 

4 

GREENSBORO 

83 

1 

59.5 

71.3 

-   1  .5 

94 

27. 

46 

5 

1  1 

9 

0 

0 

0 

9.35 

5.49 

2.17 

1 

.0 

0 

9 

5 

4 

HAYNEVILLE 

83 

4 

62.9 

73.2 

92 

27. 

54 

5. 

5 

6 

0 

0 

0 

6.73 

3.30 

2.12 

4 

.0 

0 

7 

4 

3 

LIVINGSTON  2  SW 

84 

9 

57. OM 

71  .OM 

95 

28. 

1 

9 

0 

0 

0 

8.34 

4  .64 

2.20 

1 

.0 

0 

10 

6 

3 

MARION  JUNCI ION  2  NE 

81 

4 

58.9 

70.2 

93 

27 

47 

17 

23 

S 

0 

0 

0 

8.54 

4  .96 

2.38 

4 

.0 

0 

I  1 

6 

3 

MINTER  3  NH 

B3 

5 

60.3 

71  .9 

94 

27 

48 

5 

9 

8 

0 

0 

0 

8.12 

3.08 

4 

.0 

0 

9 

5 

3 

MONTGOMERY  HSO  BP  R 

82 

I 

62.7 

72.4 

.0 

91 

26 

52 

16. 

2 

I 

0 

0 

0 

12.01 

8.54 

5.23 

9 

.0 

0 

8 

5 

4 

SEE   REFERFNCE   NOTES  FOLLOHINC  5IAII0N  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  «L«e«Mfl 

nnr  1918 


STRT ION 

TEMPERRTURE 

PRECIPITRTION 

1  1 

a  r 

a  c 

a 
a 

a 

z 

a 

° 

o 

a 
° 

g 

1 

° 

NO 

OF 

OBYS 

o 

i  § 

O  u. 

a 
1 

S 
° 

SNOU 

SLEEI 

KG. 

OF 

DAYS 

nnx . 

MIN. 

o 

z 

a.  X 
o  o 
•  o 
a  z 
c  o 

a 

o 

« 
o 
c 
« 
o 

1 

o 
o 

1 
g 

°  o 

S  o 

o  £ 

SELHR 

64  .9 

63.1 

74 

0 

.2 

96 

27 

51 

5 

I 

8 

22 

4.54 

2.43 

4 

.0 

0 

7 

4 

3 

UNION  SPRINGS  4  S 

83.7 

58. 3 

71 

0 

-   1  .6 

94 

27 

48 

6 

7 

'e 

0 

0 

0 

8 

52 

5.02 

2.38 

4 

.0 

0 

10 

6 

3 

DIVISION 

71 

6 

-1.1 

9 

03 

S.44 

•  0 

COASTAL  PLAIN  07 

RNORLUSin  1  NM 

64  .3 

56.  OM 

-  3.6 

94 

27 

44 

5 

12 

9 

0 

0 

0 

8.20 

5.35 

4 

.0 

Q 

14 

7 

3 

BTHORE 

84  .9 

63.1 

74 

0 

93 

29- 

60 

5 

4 

10 

0 

0 

0 

8 

01 

5.00 

4 

.0 

0 

10 

3 

1 

BEATRICE   I  E 

72 

9M 

0 

0 

0 

10 

73 

6  63 

0 

7 

BRANTLEY 

85.4 

58.3 

71 

9 

93 

29- 

46 

5 

3 

12 

0 

0 

0 

10 

SI 

6.89 

4  .89 

4 

.0 

0 

10 

S 

3 

BREMTON  3  ENE 

84  .6 

61  .0 

72 

8 

94 

27 

48 

5 

6 

10 

" 

" 

" 

10 

43 

3.66 

4 

.0 

0 

1 1 

8 

2 

BREHTON  3  SSE 

87.8 

S9.S 

^ 

.9 

95 

26 

45 

5 

0 

IS 

0 

0 

0 

7.13 

3.68 

4 

.0 

^ 

1 1 

6 

5 

CAMDEN  3  NH 

83.5 

59. OM 

7? 

3M 

95 

27 

46 

5 

22 

8 

0 

0 

0 

'b 

05 

2.64 

4 

.0 

0 

10 

4 

3 

CMATOM  4  N 

73 

5 

12 

0 

0 

0 

8 

SO 

0 

CLAYTON 

81  .8 

60.9 

71 

4 

92 

27 

50 

5 

5 

1 

0 

0 

0 

8 

45 

4  .57 

2.80 

4 

.0 

0 

10 

s 

4 

ENTERPRISE  5  NNH 

83.6 

62.6 

93 

27 

51 

6 

0 

10 

° 

° 

" 

3.75 

4 

.0 

0 

1 1 

4 

2 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

84.1 

58.4 

71 

3 

-   1  .8 

95 

27 

45 

16 

10 

8 

0 

0 

0 

6 

60 

2.65 

2.32 

4 

.0 

Q 

7 

4 

2 

EVERGREEN 

83.4 

60.2 

71 

8 

-  .9 

95 

27 

46 

5 

7 

9 

0 

0 

0 

12 

99 

9.24 

3.15 

4 

.0 

0 

1 1 

7 

4 

FRISCO  CITY 

72 

2 

16 

12 

12.06 

0 

7 

GENEVA  2 

84.5 

62.4 

95 

27 

51 

5 

0 

10 

0 

0 

0 

4  .67 

4 

.0 

0 

10 

5 

3 

GILBERT  DUN 

84  .3 

60.2 

72 

3 

94 

27. 

43 

5 

S 

9 

0 

0 

0 

10 

42 

2.90 

3 

.0 

Q 

1 1 

9 

3 

GREENVILLE 

71 

4n 

6 

0 

0 

0 

8 

26 

4  27 

3  85 

.  0 

0 

5 

2 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

83.  1 

59.5 

71 

3 

-   I  .6 

94 

27 

48 

6. 

9 

8 

0 

0 

0 

8 

CO 

4.04 

4.46 

4 

.0 

0 

9 

5 

1 

OZARK  6  NNH 

83. 7M 

61  .8M 

-   I  .1 

94 

26 

51 

5 

0 

0 

0 

0 

3.26 

1  .86 

9 

.0 

Q 

3 

3 

PITTSVIEH 

82. 7M 

56. 2M 

69 

sn 

92 

27 

45 

15. 

23 

3 

0 

0 

0 

7 

62 

2.26 

4 

.0 

0 

10 

5 

2 

TMOMASVILLE 

83.4 

60.  IM 

71 

OM 

-  .9 

94 

27 

45 

6. 

14 

8 

0 

0 

0 

9 

20 

5.29 

2.83 

4 

.0 

0 

1 1 

6 

3 

TROY 

83.3 

61  .8 

72 

6 

.7 

93 

26 

50 

5 

1 

6 

24 

2.30 

3.10 

4 

.0 

0 

9 

3 

1 

HHATLEY 

83.9 

56.7 

70 

3 

95 

28. 

47 

14. 

14 

1  1 

0 

0 

0 

9 

30 

5.SS 

3.00 

4 

.0 

0 

9 

8 

4 

DIVISION 

72 

1 

-   1  .2 

9 

43 

5.52 

.0 

mil  f  nR 

BAY  MINETTE  3  NNH 

86.1 

62.5 

74 

3 

-  .3 

93 

26. 

48 

14 

1 

10 

0 

0 

0 

7 

33 

2.53 

4  .05 

3 

.0 

0 

6 

3 

3 

COOEN 

83.7 

64  .2 

74 

0 

91 

26 

51 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

9 

13 

7.48 

3 

.0 

0 

4 

2 

2 

OAUPMIN   ISLAND  2 

61  .8 

70.7 

76 

3 

91 

27 

62 

5 

0 

1 

0 

0 

0 

10 

42 

4  .62 

4 

.0 

0 

4 

3 

3 

FAIRHOPE  2  NE 

84.0 

64  .0 

74 

0 

-  .6 

92 

27 

52 

6 

3 

2 

0 

0 

0 

10 

71 

6.38 

S.31 

4 

.0 

0 

6 

3 

3 

MOBILE  HSO  AP 

84  .3 

66.4 

75 

4 

.6 

92 

27 

55 

5 

0 

4 

0 

0 

0 

9 

74 

5.22 

5.97 

3 

.0 

0 

4 

2 

2 

ROBERTSDALE 

85.2 

63.5 

74 

4 

.5 

94 

27 

52 

6. 

3 

9 

0 

0 

0 

9 

53 

4  .83 

4  .98 

4 

.0 

0 

6 

3 

3 

DIVISION 

74 

7 

•  0 

9 

49 

5.22 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHIND  STATION  INDEX 
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DniLY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


NOBTHESN  VftLLEr 


ATUEMS  2 
OELLE  MlfiS  2  N 
FALKVILLE    I  E 
HGO-ES 

HUIiTSVlLLE  uiSO  ftp 

MUSCLE  SH8ALS  Fflft  I 
RED  BAY 
RUSSELLVILLE  2 


BCSSErCR  3  USU 
BIRMINaHftM  U50  AP 
60HZ 

FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 

GUNTEHSVILLE 

LEEDS 

9NE0NTA 

PAL^CHDALE  2  U 
SAINT  BERNARD 

SAND  «T  SUBSTA  Au 
SArHE 

SCQTTSBGRQ 
VALLEY  HEAD 
UARRIOR  6  W 


UPPER  PLfilrtS  03 

AL ICEVILLE 
ARLEY  3  S 

autaugaville  3  m 
bankhead  lock  and  dam 
6R00KM8Q0 

carbon  hill 
centheville  WSMO 

CLAN TON 
CORDOVA  2  ENE 
DOUBLE  ^'PRINGS 

EL  ROD 

FAYETTE 

GORGAS 

HALEYVILLE  3  NE 
MAMILTON  3  S 

JASPER  ^  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVIILE  2 
PLANTERSVILLE  2  SSE 

REFORM  2  E 
THOHSBY  EXP  STATIOM 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON  2  N 


EASTERN  VALLEY 


04 


.  AP 


ANNJSTON  I 
CALERA  2  SM 
CENTRE   4  SW 
CHILOERSBURG  WTR  PLANT 
GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACi(SONVILLE 

MONTE VALLO 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEOrDNT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY 
ASMLAND  2  SSE 
AUBURN  AGRONOMY  FAI 
OAOEvILLE 
MEFL  IN 

HlGHTOkCfl 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 
OPEL  IHA 

ROCKFOflO  3  NNW 
ROCK  MILLS 
THUflLOW  DAM 
WftOLEY 
tCTur^KA 


06 


PRAIRIE 
CUBA 

DAYTON  I  N 

oenoPOLis  LOCK  and  oam 

GAINESVILLE 
GREENSBORO 

HAYNEVlLLE 

L IvINGSTON  2  SW 
MARION  6  NE 

MARION   JUNCTION    2  NE 
MATHEWS    1  S 

MILSTEAD 
MINTER  3  NW 
MONTGOftRY  WSO  AP 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 


5.53 
7.27 


6.90 
12.51 
9.  74 


6.20 
B.BO 
8,  D4 


DAY   OF  MONTH 


12     3      4     5  6 


1  .25 
3,60 
1  .  17 


9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


. 06  1 . 58 
.32  1.55 
.27  1.05 


.04  I . 15  .83 


.34  1 .61    1 .06 


.83  2.1 

.40  2. 

.06  1. 

.13  5.; 

.86  1. 

.82  1.1 


.20     .01  .19 


.08  .51 
.09  T 
.12  .20 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIRTION  INDEX 
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DniLY  PRECIPITnilON 


STflT ION 


SUTTlt 

TALLAPOOSA  kMTCR  PL T 
UHIOfi  SPQIMG5  ^  5 

WARSIOQ  lOC^  AMD  DAM 


COASTAL 


AIN 


ABfiEVULE  1  NMU 
ALBCBTA 

m«>m.usiR  1  Nu 

BEATBICe  1  e 

BBRHTIET 
BBEWTON  3  ENE 
BREWTON  3  &<E 
BRUNO lOGE 
CAI^EN  3  NU 

CMATOM  4  M 

CLAIBORNE 

CLAPTON 

COFfEE  SPfllNOS  2  NU 
COTTONTON 

ELBA 

ENTERPRISE  b  NNH 
EUPAULA  UILOLirE  REF 
EvCRORECN 
FRISCO  CITY 

QEPtEVA  2 

OEOROIANNA 

GILBEHTOfcW 

CQEENVILLC 

HEADLAND 

MIOHLAHO  HOrC 

MURTSBORO 
JAC<S0N 
■LINSTON 
LOUISVILLE 

fCLVIh 
NEUTON 
QZAa%  6  NNU 
PINE  APPLE 
PITTSVIEH 

THOMASVILUE 
TROY 

WALLACE  3  E 
l*ATLEV 


OULF 

BAY  MINETTC  3  NNU 
COOEN 

OAUPMIN    ISLAND  2 
FAIRmOPE  2  NE 
^«eIL£  USO  AP 

ROBERTSDALE 


DRY   OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


2.  10 
1  .20 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERniURES 


STqrioN 

DRY   OF  MONTH 

o 
a 
a. 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

■      ■  ■ 

NORTHERN  VflLLEr 

01 

SIHENS  2 

MAX 
MIN 

7S 
57 

64 
41 

66 
47 

62 
52 

64 

55 

47 

83 

70 
62 

74 

59 

78 
46 

77 
47 

79 
58 

79 
49 

69 
52 

73 
44 

62 
47 

67 
43 

75 
55 

80 

55 

53 

86 

87 
59 

85 
62 

85 
61 

87 
60 

90 
64 

90 
64 

87 
62 

BS 
64 

84 

59 

77.3 
54  .4 

BELLE   nlNfl  I  N 

MAX 
MIN 

75 
57 

64 
43 

67 
44 

62 

66 

65 
49 

82 
54 

69 
63 

74 
61 

77 
50 

76 
51 

79 
52 

81 
51 

69 
50 

72 
42 

62 
46 

69 
46 

75 
47 

80 

57 

84 

55 

86 
61 

87 
63 

84 

62 

86 
63 

87 
64 

91 
65 

91 
65 

91 
67 

87 
64 

84 

6S 

84 

61 

77.6 
55.3 

FBLKVILLE   1  E 

MAX 
MIN 

70 
60 

69 
43 

67 
44 

65 
51 

66 
51 

69 
47 

83 
52 

70 
62 

74 
58 

79 
47 

76 
48 

78 
49 

79 
57 

71 
54 

73 
43 

62 
44 

67 
44 

76 
46 

80 
60 

84 

53 

68 

60 

86 

60 

85 
62 

87 
63 

89 
62 

90 
64 

91 
62 

91 
66 

84 
64 

81 
64 

81 
60 

77.8 
54.8 

HUNTSVILLE  WSO  OP 

MAX 
MIN 

68 
53 

67 
47 

65 
48 

69 
54 

67 
52 

83 
50 

71 
65 

76 
66 

76 
54 

74 
50 

77 
50 

78 
61 

70 
57 

71 
50 

61 
48 

67 
46 

74 
46 

80 
58 

83 
56 

85 
55 

86 
64 

84 

62 

87 
64 

87 
64 

88 
64 

91 
65 

68 
65 

35 
66 

32 
65 

82 
65 

87 
62 

77  .7 
57.2 

MOULtON  2 

MAX 
M I  N 

77 
59 

65 
42 

65 
47 

65 
56 

68 
52 

85 
48 

78 
63 

75 
64 

80 
60 

78 
49 

79 
50 

82 
60 

77 
56 

73 
53 

69 
46 

71 
46 

76 
45 

80 
57 

85 
62 

88 
62 

87 
64 

85 
62 

83 
62 

89 
66 

92 
64 

93 
66 

91 
67 

85 
67 

64 
64 

85 
65 

90 
62 

80.0 
57.6 

nuSCLE  SHOBLS  FHB 

BP 

MAX 
MIN 

65 
53 

65 
44 

62 
48 

63 
SI 

65 
51 

82 
50 

71 
62 

77 
63 

77 
61 

75 
49 

79 
52 

81 
62 

70 
57 

73 
52 

64 
48 

69 
48 

76 
47 

BO 
SB 

85 

61 

87 
57 

86 
65 

85 
64 

87 
63 

91 
66 

91 
66 

93 
67 

91 
68 

87 
66 

85 
66 

86 

67 

90 
63 

78.6 
57.9 

RED  BHY 

MBX 
MIN 

77 
59 

70 
45 

67 
48 

64 

54 

69 
50 

88 

55 

60 
62 

82 
65 

80 
68 

80 
53 

81 

50 

80 
61 

75 
54 

75 
50 

73 
45 

69 
46 

79 
49 

78 
59 

66 
61 

90 
63 

89 
64 

86 
69 

88 

65 

89 
66 

92 

65 

93 
68 

95 
68 

85 
62 

86 
66 

88 
68 

89 

61 

8 1  . 5 
58.7 

RUSSELLVILLE  2 

■          ■  ■ 

MBX 
MIN 

78 
57 

67 
43 

65 
43 

61 
48 

59 
SO 

68 
49 

85 
48 

68 
63 

73 
61 

77 
48 

76 
46 

77 
47 

78 
52 

6B 

50 

71 
43 

64 
44 

69 
41 

75 
42 

76 
55 

85 

S2 

82 
63 

83 
59 

85 
60 

87 
59 

89 
60 

91 
63 

92 
63 

83 

62 

84 

64 

83 

57 

76.6 
53.1 

BPPflLfiCHISN 
MOUNTAINS 

02 

BESSEMER  3  HSW 

MAX 
MIN 

76 
48 

75 
SO 

69 
53 

68 
52 

76 
50 

68 

55 

71 
65 

73 
62 

63 
SB 

6! 
48 

85 
48 

82 
59 

77 
55 

77 
54 

72 
48 

75 
45 

81 
50 

84 

60 

SB 
63 

91 
55 

92 
63 

90 
63 

91 
64 

91 
63 

93 
63 

92 
65 

92 
67 

90 
65 

85 
65 

90 
63 

32.6 
57.3 

SIRMINCHBM   HSO  BP 

MBX 
MIN 

72 
59 

70 
49 

62 
54 

65 
53 

72 
50 

BS 
53 

69 
65 

71 
66 

79 
55 

76 
50 

79 
50 

79 
62 

73 
58 

73 
52 

67 
45 

70 
45 

77 
55 

76 
61 

82 
61 

86 
56 

87 
64 

BS 
64 

80 
6S 

87 
63 

38 
64 

33 
69 

86 
67 

35 
66 

79 
66 

BI 

65 

86 
63 

77.9 
58.5 

GUNTERSVILLE 

MBX 
MIN 

ONEONTB 

MAX 
MIN 

77 
52 

73 
46 

69 
48 

61 
51 

65 
49 

70 
48 

85 
49 

69 
62 

71 
63 

79 
50 

77 
47 

80 
50 

81 
55 

75 
52 

75 
45 

64 
45 

69 
46 

78 
50 

80 
55 

84 
54 

84 

55 

38 

60 

87 
63 

34 

63 

79 
61 

90 
63 

90 
64 

90 
64 

89 
64 

81 
64 

82 
59 

78.3 
54  .7 

SfilNT  BERNARD 

MAX 
M  I  N 

72 
SB 

70 
44 

64 

S3 

67 
52 

72 
49 

69 
47 

86 
49 

72 
55 

82 
58 

80 
47 

81 
50 

83 
51 

73 
57 

75 
49 

64 
44 

69 
47 

78 
50 

BI 
59 

85 
54 

88 
59 

87 
64 

33 
62 

83 
62 

39 
62 

90 
61 

92 
62 

92 
63 

87 
63 

82 
63 

84 
64 

89 
58 

80.0 
55. 4 

SBND  MT  SUBSTfl  flu 

MAX 
MIN 

72 
57 

69 
44 

67 
46 

57 
52 

67 
52 

68 
49 

81 

52 

68 

62 

69 
61 

76 
50 

74 
51 

76 
56 

77 
58 

72 
50 

70 
45 

61 
45 

67 
48 

75 
53 

79 

57 

84 

56 

87 
63 

85 
59 

85 

35 

36 

8B 
65 

89 
68 

39 

71 

B3 

66 

81 
66 

79 
62 

76.3 
55.9 

SCOTISBORO 

MAX 
MIN 

71 
52 

7! 
41 

72 
44 

60 
50 

70 
53 

67 
45 

84 
48 

72 
62 

72 
58 

79 
45 

78 
44 

78 
49 

78 
54 

73 
51 

70 
49 

61 
44 

67 
43 

77 
47 

82 
50 

86 

52 

89 
54 

88 

57 

87 
60 

88 
62 

90 
S3 

91 
62 

93 
64 

87 
61 

33 
64 

37 
63 

81 
60 

78  .6 
53.1 

VBLLET  HEBO 

■          ■  ■ 

MBX 
MIN 

62 
51 

65 
41 

68 
40 

68 
46 

67 
51 

68 
42 

78 
46 

70 
58 

70 
59 

76 
41 

74 
42 

78 
44 

78 
56 

72 
44 

68 
48 

68 
40 

63 

72 

78 
52 

85 
53 

85 
54 

84 
54 

84 

58 

85 
60 

84 

54 

88 
60 

83 
64 

86 
64 

82 
62 

34 

62 

78 
57 

76.0 
51  .8 

UPPER  PLBINS 

03 

ALICEVILLE 

MBX 
MIN 

84 

61 

76 
50 

73 
52 

66 
52 

62 
49 

75 
49 

82 
58 

72 
64 

73 
62 

BO 
51 

80 
51 

80 
54 

83 
60 

75 
53 

76 
49 

77 
48 

76 
51 

78 
52 

80 
62 

88 
52 

90 
66 

90 
68 

90 
65 

89 
63 

91 
63 

92 
65 

93 
67 

93 
68 

89 
66 

38 

67 

38 

63 

81  .6 
58  .4 

BBNKHEBD  LOCK  AND 

DAM 

MAX 
MIN 

81 

62 

78 
SI 

75 
50 

65 
52 

68 
53 

75 
54 

80 

55 

75 
65 

74 
64 

82 
52 

85 
54 

84 

58 

63 
62 

75 
53 

77 
49 

75 
49 

75 
50 

83 
54 

81 

62 

89 
61 

92 
58 

94 

60 

92 

59 

88 
66 

93 
66 

96 

67 

97 
63 

96 

69 

88 

66 

84 

65 

88 

65 

82.8 
58.7 

CENTREVILLE  HSMO 

MAX 
MIN 

82 
59 

76 
54 

74 

53 

65 
53 

64 
46 

76 

SO 

85 
55 

71 
65 

75 
65 

81 
55 

80 
54 

81 
52 

82 
60 

78 
50 

77 
49 

76 
48 

76 
49 

78 
56 

83 
62 

87 
60 

89 
62 

91 
62 

88 
64 

85 
65 

88 
64 

91 
64 

93 

67 

91 
68 

38 
66 

36 
66 

34 

65 

81  .3 
58.3 

CLANION 

MAX 
MIN 

81 
56 

75 
55 

76 
55 

64 

60 

69 
45 

75 
50 

85 
55 

70 
64 

77 
63 

82 
48 

81 
47 

82 

50 

81 
58 

79 
52 

77 
45 

76 
44 

77 
50 

60 
53 

85 
59 

88 

55 

90 
59 

91 
60 

91 
64 

87 
64 

90 
62 

92 
64 

9o 
65 

90 
62 

90 
65 

89 
65 

33 
61 

32.2 
56.7 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

78 
59 

78 
44 

67 
44 

67 
48 

62 
48 

69 
49 

85 
51 

62 

73 
59 

79 
50 

78 
48 

78 
55 

80 
54 

71 
47 

73 
43 

67 
44 

68 
44 

77 
42 

84 

61 

85 

55 

87 
62 

86 
64 

85 
59 

36 
61 

88 
69 

92 
65 

92 
66 

90 
65 

89 
63 

78 
63 

82 

60 

79.1 
55  .0 

FATEITE 

MBX 
MIN 

83 
60 

73 
49 

72 
46 

63 
51 

62 
46 

74 
49 

82 
49 

71 
65 

73 
61 

83 
50 

82 
50 

83 
60 

83 
59 

78 
45 

75 
45 

79 
48 

80 
60 

83 
62 

88 
58 

91 
60 

92 
67 

90 
63 

33 

63 

91 
63 

90 
60 

93 
65 

90 
63 

89 
64 

85 
63 

87 
61 

31  .8 
56.3 

HALEYVILLE  3  NE 

MBX 
MIN 

78 
58 

66 
44 

65 
47 

63 
55 

70 
48 

85 
50 

81 

62 

73 
63 

79 
58 

79 
51 

79 
50 

80 
55 

76 
50 

75 
49 

74 
44 

65 
44 

75 
46 

75 
56 

82 
59 

87 
54 

87 
64 

84 

65 

83 
61 

67 
64 

38 
63 

89 
62 

83 
62 

86 
60 

73.4 
55.  1 

HAMILTON  3  S 

MBX 
MIN 

80 
56 

74 
42 

71 
42 

66 
49 

60 
46 

71 
46 

87 
47 

69 
61 

76 
58 

80 
44 

81 
44 

62 
45 

82 
53 

71 
49 

74 
41 

70 
41 

69 
42 

81 
42 

82 
55 

BS 

55 

89 
56 

90 
63 

87 
59 

85 
59 

89 
60 

92 
60 

91 
61 

91 
62 

89 
62 

85 
61 

85 
60 

80. 1 
52.3 

JASPER  4  N 

MBX 
MIN 

75 
56 

70 
45 

65 
48 

66 
SO 

72 
45 

69 
48 

87 
52 

72 
62 

31 
S» 

79 
48 

80 
46 

83 
49 

75 
46 

73 
47 

73 
43 

69 
43 

78 
45 

80 
47 

85 

57 

85 
52 

88 
63 

39 
63 

36 
61 

86 
62 

89 
63 

91 
64 

92 
65 

90 
63 

88 

62 

78 
64 

84 

63 

79.9 
54  .3 

THORSBY  EXP  STATION 

MBX 
MIN 

80 
61 

77 
57 

74 

SB 

67 
60 

75 
47 

85 
S3 

78 
64 

75 
67 

81 
64 

80 
62 

81 
50 

80 

61 

77 
60 

76 
52 

74 
48 

76 
47 

79 
54 

83 
60 

86 
64 

89 
63 

89 

60 

89 
63 

86 
66 

89 
64 

90 
64 

93 
68 

89 
66 

90 
67 

88 

65 

82 
66 

83 

63 

82.1 
60  .  1 

TUSCALOOSA  FAA  flP 

MAX 
M  I  N 

75 
63 

74 
54 

65 
55 

64 

52 

75 
48 

85 
55 

70 
66 

75 
68 

81 
60 

81 
54 

82 
54 

81 
63 

76 
58 

76 
55 

75 
50 

75 
SO 

77 
57 

80 
64 

87 
66 

90 
63 

90 
69 

87 
69 

86 
68 

90 
65 

91 
67 

94 

69 

92 
71 

90 
70 

87 

70 

84 

69 

90 
67 

81  .5 
61  .6 

TUSCALOOSA  OLIVER 

DBM 

MAX 
MIN 

83 
63 

76 
54 

73 
53 

66 
54 

62 
49 

76 
48 

86 
56 

71 
65 

74 

65 

82 
54 

81 
53 

82 
S3 

82 
61 

75 
55 

75 
50 

74 
49 

75 
49 

78 
SB 

BI 
62 

66 
61 

89 
62 

91 
67 

88 

66 

86 
64 

33 
63 

93 
66 

93 
67 

92 
69 

89 

67 

88 
66 

84 

66 

31  .3 
59.2 

VERNON  2  N 

MAX 
MIN 

83 
54 

75 
44 

71 
48 

6B 
54 

60 
44 

71 
47 

85 
54 

70 
64 

73 
60 

81 
48 

80 
47 

BI 
51 

BI 

53 

72 
50 

76 
43 

73 
43 

70 
42 

79 
53 

77 
61 

86 
57 

92 
63 

90 
63 

90 
61 

86 
62 

89 
61 

93 
64 

94 

67 

90 
62 

90 
65 

85 

59 

30  .4 

55.0 

WINF lELO  2  SH 

MAX 
MIN 

60 
60 

74 
45 

70 
46 

66 
51 

60 
46 

71 
47 

B5 
51 

70 
64 

73 
59 

79 
46 

80 
47 

80 
49 

80 
55 

71 
52 

75 
43 

72 
43 

69 
47 

80 
49 

81 
58 

85 
56 

89 
58 

89 

67 

87 
61 

85 
61 

33 
61 

90 
64 

91 
66 

90 
64 

87 
64 

82 
64 

33 
61 

79.4 
55  .0 

EASTERN  VALLEY 

04 

ANNISION  FAA  flP 

MAX 
MIN 

77 
59 

72 
52 

61 
51 

70 
S3 

78 
48 

B8 

53 

71 
64 

74 
66 

84 

61 

79 
S4 

81 
49 

84 

60 

79 
56 

76 
50 

66 
47 

70 
48 

79 
52 

79 
61 

86 
62 

90 
56 

88 

60 

90 
62 

as 

69 

91 
66 

92 
64 

92 
66 

91 
68 

99 
66 

85 
67 

85 
66 

88 
52 

BI  .4 

58.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHIND  STATION  INDEX 
6 


DAILY   TEMPERniURES  ~ 


DRY  OF  MONTH 

o 
ct 

STATION 

1 

g 

-f 

g 

g 

1  0 

1  2 

1  ^ 

14 

15 

16 

17 

18 

1 9 

20 

2 1 

2  3 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

3 1 

a 

CBLERS  2  5H 

MB« 

7S 

76 

68 

68 

76 

85 

76 

74 

75 

78 

66 

63 

63 

62 

82 

62 

74 

79 

80 

88 

90 

90 

88 

90 

90 

93 

92 

90 

83 

63 

90 

82.3 

WIN 

61 

53 

53 

59 

43 

50 

64 

67 

5 1 

60 

46 

6 1 

62 

52 

43 

42 

S2 

SO 

50 

52 

53 

59 

60 

59 

59 

62 

67 

62 

65 

65 

62 

56.3 

CEXrRE  t  SH 

riBx 

7S 

72 

68 

SB 

69 

71 

82 

70 

73 

79 

77 

78 

79 

74 

72 

65 

69 

76 

BO 

85 

88 

89 

68 

87 

89 

91 

92 

90 

86 

85 

83 

78.7 

M 1  N 

SB 

48 

47 

S2 

S 1 

50 

54 

63 

62 

50 

48 

56 

62 

54 

47 

46 

50 

54 

SB 

54 

62 

59 

64 

64 

60 

64 

66 

65 

64 

66 

61 

56.7 

CHILDERSBURG  HIR  PLONI 

HRX 

79 

75 

72 

79 

75 

87 

86 

74 

82 

82 

B2 

82 

80 

77 

76 

73 

80 

80 

85 

89 

90 

90 

8b 

90 

91 

92 

91 

90 

88 

82 

89 

83.1 

MIN 

60 

53 

S3 

SB 

45 

51 

64 

67 

63 

SO 

48 

60 

61 

52 

45 

46 

4U 

62 

61 

56 

61 

61 

65 

65 

64 

65 

65 

63 

65 

67 

62 

SB.  3 

cnoSDEN  siEOfi  Plant 

MB« 

75 

73 

70 

SB 

68 

73 

81 

69 

71 

81 

79 

79 

60 

76 

74 

64 

67 

77 

81 

85 

88 

87 

67 

64 

89 

91 

91 

91 

91 

80 

82 

78. B 

MIN 

59 

49 

49 

51 

52 

52 

52 

63 

64 

S3 

SO 

SO 

60 

56 

46 

48 

47 

51 

58 

56 

58 

61 

62 

6S 

62 

63 

66 

67 

65 

64 

6S 

57.0 

IBLLROEOS 

nBx 

76 

74 

72 

80 

78 

79 

82 

80 

80 

81 

7S 

74 

73 

75 

BO 

85 

89 

88 

89 

89 

69 

91 

91 

90 

91 

82 

62 

92 

82. 4 

■          ■  ■ 

MIN 

58 

54 

49 

55 

55 

50 

50 

52 

55 

47 

47 

60 

49 

52 

42 

43 

42 

57 

59 

64 

60 

60 

60 

65 

61 

60 

59 

'  54.3 

PIEDMONT  PLBTEBU  05 

SLEXBNOER  CITY 

MBX 

82 

74 

76 

68 

72 

75 

86 

70 

78 

82 

80 

82 

83 

80 

78 

74 

75 

82 

84 

86 

BB 

90 

89 

88 

90 

89 

92 

90 

91 

87 

83 

82.1 

M  1  N 

60 

57 

SB 

S6 

50 

52 

57 

65 

65 

54 

50 

55 

58 

50 

47 

46 

53 

55 

64 

58 

62 

64 

66 

66 

66 

67 

65 

64 

65 

66 

62 

58.6 

BSHLBND  2  SSE 

MBX 

77 

72 

71 

63 

69 

72 

82 

68 

74 

78 

75 

79 

78 

74 

72 

67 

70 

77 

78 

83 

86 

66 

86 

84 

85 

87 

88 

87 

86 

80 

60 

77.9 

f1 1  N 

55 

52 

52 

S4 

4S 

50 

51 

6 1 

57 

53 

47 

46 

59 

52 

42 

43 

44 

48 

60 

55 

56 

60 

61 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

64 

60 

55 .0 

BUBURN  BCRONOnr  FBRM 

MBX 

61 

71 

76 

67 

74 

77 

86 

73 

82 

BO 

79 

Bl 

ei 

60 

78 

73 

76 

78 

85 

90 

90 

91 

90 

88 

89 

90 

96 

91 

92 

90 

86 

82.7 

M  I  N 

62 

58 

59 

56 

47 

55 

66 

70 

65 

55 

SS 

57 

6 1 

S6 

SO 

46 

S4 

S9 

65 

62 

59 

66 

66 

65 

68 

69 

67 

65 

70 

72 

62 

60 .9 

HEFLIN 

MBX 

72 

72 

72 

62 

70 

72 

85 

80 

72 

80 

77 

80 

79 

74 

72 

66 

66 

78 

81 

85 

88 

88 

92 

85 

87 

90 

93 

90 

85 

90 

62 

79.6 

M  1  N 

53 

47 

54 

53 

44 

44 

60 

65 

60 

46 

43 

53 

55 

48 

42 

43 

44 

55 

59 

SO 

52 

52 

60 

6 1 

58 

63 

62 

63 

63 

63 

59 

54  .0 

LBFBTETTE 

MBX 

74 

73 

70 

73 

75 

84 

80 

76 

82 

80 

81 

80 

76 

76 

73 

77 

81 

85 

87 

89 

89 

92 

BB 

90 

91 

93 

91 

89 

89 

84 

91 

82.6 

M 1  N 

59 

54 

55 

54 

46 

53 

62 

65 

64 

49 

50 

56 

64 

50 

43 

46 

SI 

61 

62 

55 

60 

62 

63 

64 

67 

63 

65 

62 

65 

65 

61 

57  .9 

HBRTIN  DBtl 

MBX 

80 

72 

74 

67 

73 

79 

85 

74 

81 

81 

78 

82 

79 

79 

76 

72 

73 

78 

85 

85 

67 

89 

89 

88 

88 

88 

91 

90 

90 

85 

82 

81  .3 

MIN 

65 

60 

59 

58 

49 

52 

60 

65 

63 

54 

48 

56 

62 

51 

46 

45 

56 

60 

6  1 

59 

SB 

62 

62 

63 

63 

64 

64 

62 

68 

66 

60 

58.7 

OPEL  1KB 

MBX 

72 

71 

77 

66 

75 

76 

74 

74 

81 

81 

80 

82 

80 

76 

76 

73 

78 

71 

86 

86 

68 

89 

90 

88 

89 

90 

93 

88 

89 

87 

86 

81  .0 

MIN 

47 

49 

58 

56 

45 

50 

59 

63 

49 

45 

43 

40 

48 

49 

62 

54 

58 

60 

55 

60 

57 

60 

64 

58 

61 

55 

54 

54.0 

ROCKFORD  2  NNH 

MBX 

80 

76 

76 

65 

69 

75 

85 

70 

76 

81 

78 

82 

78 

78 

76 

73 

76 

79 

84 

86 

88 

90 

89 

86 

88 

91 

91 

89 

88 

85 

80 

80.9 

MIN 

58 

54 

54 

55 

45 

48 

61 

53 

62 

48 

47 

53 

58 

49 

42 

42 

46 

52 

59 

55 

60 

58 

60 

61 

62 

63 

61 

60 

61 

61 

59 

55.4 

ROCK  MILLS 

MBX 

80 

77 

78 

67 

75 

78 

86 

72 

78 

83 

81 

81 

82 

82 

77 

71 

76 

82 

80 

88 

90 

90 

91 

87 

9! 

93 

94 

90 

90 

87 

86 

62.7 

MIN 

43 

52 

S3 

SO 

43 

48 

59 

65 

64 

50 

43 

S3 

58 

49 

42 

44 

45 

59 

60 

S3 

56 

SB 

61 

63 

60 

62 

62 

60 

63 

61 

60 

54.9 

PRBIRIE  06 

OflrTON   I  N 

MBX 

82 

75 

73 

74 

71 

81 

75 

76 

83 

82 

84 

es 

80 

77 

79 

78 

84 

84 

90 

86 

92 

90 

86 

90 

90 

92 

94 

93 

90 

87 

BB 

63.7 

MIN 

59 

51 

52 

55 

4  1 

51 

63 

59 

65 

55 

52 

SO 

55 

52 

54 

SI 

SS 

57 

6 1 

60 

62 

66 

66 

65 

64 

65 

67 

67 

67 

67 

65 

58.7 

OEMOPOLIS  LOCK  RNO  DBM 

MBX 

82 

75 

7S 

66 

65 

77 

82 

71 

81 

81 

81 

82 

83 

79 

78 

77 

76 

70 

81 

87 

68 

90 

90 

87 

89 

90 

92 

92 

68 

87 

86 

81  .5 

MIN 

60 

58 

SS 

54 

46 

46 

58 

65 

65 

53 

53 

55 

6 1 

56 

52 

55 

52 

57 

62 

58 

64 

65 

67 

65 

64 

64 

67 

68 

67 

68 

67 

59  .6 

OfllNESVILLE 

MAX 

83 

75 

74 

65 

63 

76 

81 

71 

76 

81 

80 

80 

85 

78 

79 

78 

76 

70 

78 

87 

89 

90 

90 

88 

90 

90 

93 

93 

88 

89 

84 

81  .3 

M  1  N 

61 

54 

54 

54 

47 

5 1 

57 

65 

63 

55 

54 

56 

50 

53 

55 

52 

54 

58 

63 

65 

67 

69 

68 

65 

65 

68 

69 

69 

68 

67 

67 

60.4 

GREENSBORO 

MBX 

76 

77 

67 

65 

77 

83 

69 

76 

83 

82 

82 

84 

80 

79 

79 

79 

76 

84 

89 

91 

92 

91 

89 

91 

93 

94 

94 

90 

86 

66 

90 

63.  1 

MIN 

61 

50 

54 

58 

46 

55 

54 

65 

61 

5 1 

49 

6 1 

61 

52 

S2 

SO 

55 

60 

64 

61 

63 

65 

66 

61 

64 

62 

68 

69 

67 

66 

65 

59  .5 

HBTNEVILLE 

MAX 

77 

83 

76 

70 

70 

71 

80 

84 

64 

83 

83 

63 

84 

83 

78 

83 

78 

80 

83 

85 

88 

92 

91 

89 

89 

90 

92 

90 

90 

68 

89 

83.4 

MIN 

54 

61 

61 

62 

54 

55 

S6 

70 

66 

57 

59 

60 

59 

58 

55 

55 

58 

59 

63 

65 

66 

66 

68 

68 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

68 

62  .9 

LIVINGSTON  2  SH 

MAX 

81 

76 

80 

73 

76 

79 

82 

80 

84 

84 

83 

83 

84 

80 

83 

79 

77 

84 

89 

92 

93 

93 

90 

88 

92 

94 

95 

95 

87 

90 

87 

84.9 

MIN 

54 

SS 

51 

54 

55 

63 

49 

50 

49 

54 

50 

51 

48 

SS 

58 

60 

60 

62 

60 

59 

62 

63 

66 

66 

65 

63 

57.0 

MBRION   JUNCTION   2  NE 

MBX 

83 

72 

76 

64 

65 

75 

81 

71 

81 

80 

81 

80 

83 

79 

77 

77 

77 

75 

64 

86 

88 

90 

89 

86 

90 

91 

93 

99 

90 

85 

82 

81  .4 

MIN 

55 

58 

55 

50 

48 

48 

56 

65 

65 

54 

52 

S3 

62 

SS 

SS 

51 

47 

56 

61 

62 

62 

63 

67 

65 

66 

65 

69 

69 

68 

66 

59 

SB  .9 

MINTER  a  NH 

MAX 

85 

74 

76 

66 

70 

79 

83 

76 

87 

82 

80 

83 

86 

81 

78 

78 

77 

78 

87 

87 

90 

91 

90 

88 

91 

92 

94 

92 

91 

88 

87 

83.5 

M  I  N 

53 

60 

57 

57 

48 

52 

SB 

65 

65 

54 

54 

58 

62 

53 

54 

55 

54 

56 

62 

62 

61 

63 

64 

66 

63 

68 

67 

67 

68 

68 

64 

60.3 

nONTGOMERT  HSO  BP 

MBX 

72 

76 

67 

72 

76 

63 

72 

86 

82 

80 

81 

84 

79 

77 

77 

75 

76 

84 

86 

67 

89 

69 

67 

88 

89 

91 

88 

89 

87 

86 

89 

82.1 

MIN 

63 

64 

62 

SB 

52 

57 

66 

68 

64 

56 

55 

63 

58 

56 

S4 

S2 

59 

62 

66 

63 

65 

68 

70 

67 

68 

69 

66 

66 

70 

69 

67 

62.7 

SELftfl 

MBX 

83 

78 

77 

68 

77 

86 

86 

83 

81 

84 

83 

84 

82 

80 

80 

79 

79 

87 

90 

91 

92 

91 

88 

90 

90 

90 

96 

92 

90 

86 

90 

84  .9 

MIN 

70 

61 

59 

62 

51 

65 

63 

60 

67 

56 

53 

62 

66 

57 

55 

53 

57 

62 

65 

63 

65 

68 

78 

66 

67 

66 

70 

70 

70 

68 

61 

63.1 

UNION  SPRINGS  4  S 

MAX 

82 

70 

77 

71 

74 

78 

86 

85 

86 

82 

81 

83 

82 

80 

77 

78 

77 

79 

87 

66 

69 

90 

91 

90 

90 

91 

94 

91 

90 

69 

69 

83.7 

.          .  • 

MIN 

57 

59 

60 

SB 

50 

48 

54 

54 

66 

55 

50 

52 

58 

55 

52 

49 

50 

57 

59 

60 

60 

62 

66 

64 

66 

67 

65 

63 

62 

65 

63 

58-3 

cobsibl  plain  07 

BNOBLUSIB   1  NH 

MBX 

63 

78 

78 

70 

75 

81 

81 

76 

82 

83 

88 

85 

85 

82 

80 

81 

71 

62 

BB 

89 

89 

91 

90 

89 

90 

91 

94 

92 

90 

90 

90 

84.3 

MIN 

60 

62 

61 

44 

45 

65 

48 

47 

58 

47 

47 

S3 

55 

56 

SB 

57 

55 

62 

60 

60 

58 

59 

60 

58 

62 

59 

56 .0 

BTMORE 

MBX 

86 

80 

76 

66 

72 

82 

80 

77 

85 

82 

85 

85 

64 

64 

82 

86 

73 

82 

88 

89 

91 

92 

89 

91 

90 

92 

92 

93 

93 

91 

91 

84.9 

MIN 

62 

62 

65 

62 

50 

60 

64 

69 

68 

55 

SB 

61 

66 

56 

55 

58 

58 

62 

65 

67 

6S 

67 

64 

66 

66 

68 

66 

70 

67 

67 

65 

63 . 1 

BEBTRICE   1  E 

MBX 

74 

76 

69 

70 

79 

81 

78 

81 

83 

83 

83 

84 

83 

82 

79 

77 

78 

79 

90 

90 

B9 

91 

90 

90 

91 

82. 0 

MIN 

59 

62 

61 

64 

61 

63 

63 

65 

69 

63 

60 

62 

63 

60 

59 

54 

SB 

69 

68 

70 

69 

68 

69 

70 

63  -7 

BRBNTLET 

MBX 

85 

73 

78 

70 

77 

81 

84 

B2 

87 

84 

83 

86 

84 

82 

81 

81 

76 

83 

89 

90 

90 

92 

92 

90 

91 

93 

93 

93 

93 

91 

92 

BS.4 

MIN 

52 

60 

61 

61 

46 

SO 

61 

68 

66 

50 

50 

54 

61 

49 

48 

55 

56 

57 

62 

SB 

57 

59 

67 

62 

62 

64 

63 

62 

62 

63 

62 

SB .  3 

BREHTON  3  ENE 

MBX 

84 

80 

79 

69 

71 

82 

75 

77 

85 

84 

85 

66 

85 

82 

80 

84 

71 

82 

BB 

88 

90 

92 

91 

89 

91 

92 

94 

92 

93 

91 

92 

84.6 

MIN 

62 

61 

65 

63 

48 

50 

59 

69 

68 

53 

54 

56 

63 

52 

S3 

57 

57 

61 

63 

63 

62 

63 

66 

65 

64 

61 

68 

67 

66 

67 

64 

61  .0 

6REMT0N  3  SSE 

MAX 

86 

79 

77 

76 

85 

61 

77 

86 

86 

90 

87 

66 

86 

84 

88 

85 

83 

91 

90 

91 

93 

94 

91 

94 

93 

95 

93 

94 

94 

94 

93 

87.8 

67 

5 1 

SO 

56 

65 

50 

49 

56 

60 

58 

59 

59 

58 

63 

63 

62 

63 

61 

65 

64 

64 

64 

61 

59  .5 

CBMOEN  3  NH 

MBX 

85 

74 

76 

64 

67 

BO 

83 

72 

85 

86 

83 

es 

85 

81 

61 

80 

78 

75 

86 

88 

90 

92 

90 

89 

91 

92 

9S 

93 

92 

85 

86 

83.5 

MIN 

49 

50 

50 

51 

46 

47 

64 

65 

52 

52 

52 

60 

53 

53 

S3 

SS 

56 

59 

61 

62 

65 

67 

66 

64 

6S 

66 

67 

73 

74 

74 

59.0 

CmBTOM  t  N 

HRX 

85 

78 

72 

67 

82 

B2 

71 

85 

86 

84 

es 

66 

84 

81 

65 

84 

78 

88 

B9 

90 

92 

92 

90 

91 

91 

92 

94 

93 

91 

90 

90 

85.4 

MIN 

60 

62 

62 

52 

46 

56 

65 

69 

65 

S4 

55 

54 

62 

51 

57 

56 

61 

63 

65 

67 

64 

66 

66 

64 

63 

68 

70 

68 

68 

67 

66 

61  .6 

SEE  REFERENCE  NOTES  F01.L0HING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

iij 

ex 

tr. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CLBYTOH 

MBX 

61 

70 

76 

70 

76 

77 

85 

8  1 

78 

79 

60 

81 

81 

79 

79 

75 

75 

77 

83 

84 

85 

66 

BB 

87 

BB 

89 

92 

86 

89 

67 

69 

81 

■  8 

MIN 

63 

S9 

60 

56 

50 

55 

61 

66 

66 

SS 

SB 

59 

62 

S3 

53 

51 

56 

57 

64 

62 

63 

64 

66 

65 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

63 

60 

.9 

ENTERPRISE  5  HUM 

MBX 

Bl 

7S 

77 

70 

76 

60 

81 

73 

84 

82 

82 

83 

83 

81 

79 

79 

72 

BO 

67 

87 

88 

90 

91 

90 

90 

91 

93 

92 

91 

92 

91 

83 

.6 

MIN 

60 

61 

63 

63 

53 

51 

61 

66 

67 

58 

59 

59 

59 

55 

55 

56 

57 

61 

65 

65 

63 

68 

69 

68 

66 

70 

67 

69 

68 

70 

66 

62 

.6 

EUFBULU  HILOL IFE  REF 

MAX 

62 

69 

79 

71 

79 

79 

es 

87 

85 

81 

B2 

84 

82 

60 

78 

80 

76 

77 

88 

66 

88 

91 

91 

69 

92 

92 

95 

93 

91 

86 

90 

84 

.  1 

MIN 

50 

56 

62 

S9 

47 

SI 

60 

62 

68 

50 

49 

56 

65 

48 

46 

45 

56 

57 

62 

60 

60 

SB 

65 

62 

64 

64 

64 

63 

69 

70 

62 

58 

.4 

EVERGREEN 

MAX 

82 

71 

75 

65 

72 

79 

79 

75 

86 

82 

63 

83 

85 

81 

80 

82 

72 

80 

86 

86 

89 

91 

91 

68 

90 

91 

95 

92 

92 

90 

91 

83 

.4 

MIN 

60 

61 

62 

63 

46 

SO 

63 

66 

65 

52 

52 

56 

63 

49 

51 

55 

S7 

58 

62 

61 

60 

65 

66 

64 

63 

66 

67 

65 

68 

66 

63 

60 

.2 

FRISCO  CITr 

MBX 

61 

73 

76 

67 

68 

78 

79 

73 

83 

85 

82 

83 

85 

81 

80 

81 

70 

80 

86 

66 

86 

90 

69 

66 

BB 

89 

89 

90 

92 

90 

89 

82 

.5 

MIN 

58 

60 

61 

60 

49 

SI 

61 

63 

58 

60 

57 

62 

60 

54 

55 

55 

59 

61 

64 

65 

64 

68 

67 

67 

66 

69 

68 

69 

70 

69 

66 

61 

.8 

GENEVR  2 

MBX 

82 

60 

79 

71 

79 

82 

82 

78 

86 

79 

83 

83 

83 

82 

80 

61 

72 

Bl 

86 

69 

88 

90 

90 

90 

91 

93 

95 

92 

91 

91 

92 

84 

•  S 

MIN 

64 

62 

65 

64 

51 

56 

64 

69 

71 

56 

SS 

58 

63 

S4 

S3 

56 

57 

62 

64 

63 

65 

67 

68 

65 

66 

68 

66 

66 

64 

6B 

65 

62 

.4 

GILBERTOHN 

MBX 

78 

76 

73 

69 

61 

80 

70 

83 

88 

85 

84 

84 

82 

80 

84 

77 

76 

85 

88 

91 

92 

89 

87 

90 

91 

94 

94 

90 

89 

91 

92 

84 

.3 

MIN 

62 

60 

60 

57 

43 

S3 

64 

68 

SS 

49 

52 

62 

61 

49 

52 

57 

60 

60 

62 

64 

62 

65 

67 

63 

62 

65 

68 

67 

64 

65 

66 

60 

.2 

GREENVILLE 

MBX 

63 

73 

76 

69 

71 

79 

81 

es 

82 

80 

82 

84 

8S 

78 

78 

75 

79 

86 

87 

BB 

90 

90 

88 

89 

90 

92 

96 

90 

89 

67 

B3 

.4 

MIN 

64 

59 

60 

60 

46 

50 

63 

6S 

52 

49 

S4 

61 

52 

49 

54 

59 

52 

62 

56 

59 

64 

67 

63 

64 

66 

70 

63 

68 

67 

63 

59 

.4 

HESDLflNO 

MBX 

MIN 

HICHLflNO  HOME 

MBX 

62 

73 

77 

69 

71 

80 

84 

72 

BS 

82 

80 

84 

85 

80 

78 

76 

77 

79 

86 

87 

89 

91 

90 

69 

90 

91 

94 

91 

91 

90 

80 

83 

.  1 

MIN 

62 

60 

60 

59 

48 

48 

59 

65 

65 

56 

S7 

58 

60 

52 

52 

60 

50 

56 

59 

60 

60 

64 

64 

65 

65 

65 

64 

65 

67 

66 

64 

59 

■  5 

OZSRK  6  NNW 

MBX 

77 

77 

75 

76 

80 

81 

72 

84 

82 

B2 

82 

82 

BO 

80 

79 

76 

80 

68 

87 

91 

68 

69 

93 

94 

92 

90 

90 

90 

90 

83 

.7 

MIN 

61 

60 

61 

59 

51 

56 

62 

70 

66 

57 

SB 

SB 

60 

54 

52 

55 

60 

60 

65 

65 

64 

67 

69 

71 

65 

65 

67 

69 

65 

61 

-8 

P1IT5V1EW 

MAX 

82 

70 

79 

70 

77 

86 

74 

84 

80 

80 

82 

82 

80 

77 

76 

77 

77 

86 

87 

88 

89 

90 

87 

69 

90 

92 

86 

BB 

86 

88 

82 

.7 

MIN 

60 

55 

55 

56 

45 

48 

66 

65 

50 

45 

46 

56 

54 

45 

46 

47 

55 

SB 

55 

57 

60 

62 

62 

62 

63 

65 

61 

66 

62 

60 

56 

.2 

THOMfiSVlLLE 

MBX 

85 

76 

75 

66 

67 

60 

60 

72 

84 

84 

64 

84 

84 

B  1 

81 

82 

78 

75 

66 

67 

90 

91 

90 

88 

90 

92 

94 

93 

90 

88 

87 

83 

.4 

MIN 

61 

59 

57 

57 

45 

45 

64 

65 

52 

52 

62 

60 

51 

52 

54 

54 

57 

61 

63 

62 

64 

66 

66 

64 

64 

66 

70 

70 

70 

70 

60 

•  1 

IROY 

MBX 

75 

76 

71 

74 

76 

83 

71 

84 

80 

81 

63 

83 

79 

79 

77 

77 

79 

86 

86 

88 

90 

91 

88 

90 

91 

93 

90 

91 

88 

89 

90 

83 

•  3 

MIN 

61 

60 

60 

60 

50 

57 

63 

67 

65 

55 

56 

60 

61 

53 

52 

S3 

58 

60 

64 

63 

64 

67 

68 

67 

67 

69 

67 

68 

67 

68 

65 

61 

.8 

WHBILEY 

MBX 

78 

75 

69 

69 

68 

69 

78 

82 

63 

81 

82 

65 

60 

83 

83 

85 

84 

89 

85 

90 

90 

90 

91 

91 

90 

95 

BS 

95 

94 

91 

90 

83 

.9 

MIN 

60 

60 

59 

59 

54 

51 

47 

66 

55 

52 

51 

49 

46 

47 

49 

52 

55 

51 

55 

56 

59 

57 

59 

60 

62 

55 

60 

67 

66 

65 

63 

56 

.7 

BULF  08 

BAY  nlNETIE  3  NNW 

MBX 

84 

78 

77 

71 

64 

83 

76 

64 

85 

66 

86 

84 

84 

82 

87 

87 

BO 

89 

89 

90 

92 

93 

89 

89 

92 

93 

92 

92 

90 

91 

90 

86 

■  1 

MIN 

62 

64 

56 

56 

49 

59 

67 

65 

68 

S8 

S7 

61 

64 

48 

55 

58 

63 

63 

66 

67 

66 

67 

64 

55 

65 

68 

68 

69 

66 

66 

66 

52 

■  5 

CODEN 

MBX 

81 

82 

81 

74 

77 

74 

78 

82 

81 

84 

83 

Bl 

BS 

BS 

85 

82 

83 

83 

B7 

86 

86 

88 

85 

85 

88 

91 

86 

87 

87 

87 

88 

83 

.7 

MIN 

67 

65 

64 

63 

51 

63 

70 

72 

69 

SS 

S7 

63 

73 

S4 

SB 

52 

60 

68 

68 

68 

65 

66 

62 

65 

63 

66 

69 

70 

64 

65 

63 

64 

.2 

DBUPHIN  ISLBND  2 

MBX 

60 

82 

79 

72 

71 

76 

74 

76 

81 

78 

80 

79 

Bl 

63 

61 

81 

79 

80 

80 

83 

86 

84 

86 

65 

67 

BB 

91 

87 

87 

88 

86 

81 

.8 

MIN 

70 

71 

67 

65 

62 

68 

71 

72 

72 

70 

66 

72 

73 

64 

67 

66 

69 

65 

71 

71 

73 

73 

72 

73 

72 

76 

76 

77 

73 

74 

78 

70 

.7 

FfilRHOPE  2  NE 

MBX 

63 

82 

82 

72 

71 

80 

76 

79 

83 

BO 

83 

64 

66 

64 

63 

67 

60 

66 

87 

86 

87 

86 

89 

87 

88 

89 

92 

87 

88 

88 

90 

84 

.0 

MIN 

69 

65 

65 

63 

53 

52 

63 

71 

72 

57 

59 

60 

65 

62 

63 

61 

62 

66 

67 

68 

65 

67 

64 

63 

63 

64 

66 

69 

66 

67 

68 

64 

.0 

MOBILE  HSO  BP 

MBX 

82 

80 

70 

73 

83 

75 

82 

65 

84 

83 

80 

84 

82 

88 

80 

81 

65 

69 

89 

89 

89 

87 

88 

90 

91 

92 

89 

88 

89 

90 

84 

3 

M  I  N 

71 

69 

64 

56 

55 

54 

72 

73 

66 

61 

61 

66 
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Additional  information  regarding  the  climate  ot  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UMITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ' F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65' F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
savins  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  al   time  ol  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 
'  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations:  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  t-ible,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1*'70. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 

Chesterfield  sandy  loam  Bare  0-2% 

Smithdale  tine  sandy  loam  Bare  0-2^ 

Dothan  sandy  loam  Bare  Unknown 

Sumter  Clay  Bare  3-5% 

Izagara  fine  sandy  loam  Bare  Unknown 

Fine  Loamy  Bare  0-2% 

Ora  fine  sandy  loam  Bare  ^  to  bk 


Auburn  Agronomy  Farm 
Brewton  3  ENE 
Headland 

Marion  Junction  2  NE 
Pittsview 

Thornsby  Exp.  Station 
Winfleld  2  SW 


All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


R 


Amounts  from  recording  gage.  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourlv 
Precipitation  Data.)  ' 


T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IK  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference     R  .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground:  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

i?a?ISII"lstSr!;"''?or"?hJ^%?=?r'"L°'  '^^"K^^i"  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
If  L^cal  JIlmaLlo^ica?  nJ,     n'       ^Sn        T"'^;.  Similar  information  tor  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above 


^^^I^i"""!!  t^^^V     ^^-'O  a  year  for  each  section  including  annual  summary:   $5.55  additional  for  foreign  mailing:   40?  single  copy:  30f  annual 
summary        Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asnevlile,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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4 

1 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

87 

.6 

66 

.S 

77 

1 

.6 

95 

29 

58 

14 

0 

1  0 

0 

0 

0 

3.70 

-  .04 

1  .48 

9 

.0 

0 

5 

3 

2 

TALLADEGA 

90 

.8M 

62 

.sn 

76 

7M 

•  2 

98 

30. 

58 

1  4  . 

0 

0 

0 

0 

4.11 

.26 

1  .85 

8 

.0 

0 

6 

2 

2 

D 1  VIS  ION 

77 

3 

.6 

4  .84 

.67 

.0 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

90 

.0 

66 

.8 

78 

4 

100 

30 

57 

1  4 

0 

16 

0 

0 

0 

2.63 

-   1  .80 

1  .00 

9 

.0 

0 

4 

3 

1 

ASHLBND  2  SSE 

86 

.2 

63 

.7 

75 

0 

94 

30 

58 

14 

5 

0 

0 

0 

7  .42 

1  .76 

27 

.0 

0 

7 

6 

3 

BUBURN  AGRONOMY  FBRM 

90 

•  0 

66 

.7 

79 

4 

1  .7 

101 

30 

61 

1  4 

u 

1  7 

0 

0 

0 

2.70 

'   1  .55 

1  .05 

13 

.0 

0 

6 

2 

1 

HEFLIN 

88 

.1 

63 

.2 

75 

7 

98 

29 

49 

1  4 

0 

9 

0 

0 

0 

6.30 

1  .60 

S 

.0 

0 

5 

5 

4 

LAFAYETTE 

9  1 

.2 

66 

.  7 

79 

0 

1  00 

29 

57 

1  4 

0 

19 

0 

0 

0 

2  .04 

.  78 

8 

.0 

0 

5 

1 

0 

MARTIN  DAM 

88 

.7 

66 

.  1 

77 

4 

96 

30. 

61 

19. 

0 

1  1 

0 

0 

0 

6.13 

1  .88 

3.  15 

12 

.0 

0 

6 

3 

2 

OPELIKA 

89 

.4 

62 

.9 

76 

2 

101 

30 

56 

1  4 

0 

10 

0 

0 

0 

2.41 

.82 

9 

.0 

0 

8 

1 

0 

ROCKFORD  2  NNH 

88 

.8n 

61 

.  3M 

75 

IM 

99 

30 

50 

1  4 

0 

1  0 

0 

0 

0 

3.25 

I  .91 

9 

.0 

0 

S 

2 

1 

ROCK  MILLS 

9  I 

•  2 

63 

.  7 

77 

5 

.  7 

101 

30 

58 

1  9* 

0 

19 

0 

0 

0 

1  .46 

-  2  .24 

.56 

9 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

77 

1 

.  3 

3  .82 

.  34 

.0 

■       ■  ■ 

PRAIRIE  06 

DAYTON  I  N 

90 

.  3 

68 

.0 

79 

2 

99 

30 

56 

15 

0 

19 

0 

0 

0 

5.61 

1  .97 

1  .58 

9 

.0 

0 

6 

S 

3 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

89 

.6 

67 

.2 

78 

4 

99 

30 

60 

14 

0 

13 

0 

0 

0 

3.71 

.43 

1  .56 

9 

.0 

0 

5 

2 

2 

GBINESVILLE 

89 

.4 

68 

.7 

79 

1 

98 

30 

59 

14 

0 

14 

0 

0 

0 

4  .20 

.99 

1  .25 

8 

.0 

0 

6 

4 

2 

GREENSBORO 

91 

.6 

68 

.6 

80 

1 

.9 

100 

29 

59 

14 

0 

19 

0 

0 

0 

2.34 

-  1.21 

1  .38 

8 

.0 

0 

3 

1 

1 

HAYNEVILLE 

90 

.  1 

71 

.3M 

80 

7n 

101 

30 

0 

1  3 

0 

0 

0 

4  .79 

1  .37 

2.10 

3 

.0 

0 

5 

4 

2 

LIVINGSTON  2  SH 

91 

.6 

67 

.7M 

79 

7M 

102 

30 

0 

22 

0 

0 

0 

4  .89 

1  .50 

1  .46 

7 

.0 

0 

5 

4 

3 

MARION  JUNCI ION  2  NE 

89 

.4 

67 

.3 

78 

4 

99 

30 

60 

IS- 

0 

9 

0 

0 

0 

5  .64 

1  .43 

2.61 

27 

.0 

0 

6 

3 

3 

MINTER  3  NH 

91 

.7M 

68 

.8M 

80 

3H 

100 

30 

61 

14 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

MONTGOMERY  HSO  BP  R 

89 

•  9 

70 

.  1 

80 

0 

1  .  1 

99 

29 

59 

14 

0 

1  4 

0 

0 

0 

3.87 

-  .16 

1  .38 

8 

.0 

0 

6 

3 

2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  SinllON  INDEX 
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MONTHLY  SUMMRRIZED  STfiTION  AND  DIVISIONAL  DflTfl  «LfiBfi«« 


TEMPERflTURE 

PREC IPI TRT ION 

STBT ION 

a  i: 
»  a 

a  E 
a  I 

a 

X 
X 

a 

° 

° 

1 
° 

NO 

OF 

ORTS 

o 

i  s 

o  u. 

a 

° 

SNOH. 

SLEET 

NO. 

OF 

DOTS 

nnx . 

niN. 

a.  X 
o  o 

a  z 
c  o 

a 

1 

o 
o 

o 

o 
o 

« 

is 

°  o 

K  £ 

°  o 

s:  s 

o  £ 

SELMfl 

91  .1 

70.6 

80.9 

1  .0 

101 

29 

65 

19 

0 

1  7 

0 

0 

0 

6 

04 

2.02 

2.SS 

9 

.0 

0 

7 

4 

2 

UNION  SPRINGS  4  S 

90.3 

67.9 

79.1 

.6 

101 

30 

58 

14 

0 

17 

Q 

0 

0 

2 

67 

-   1  .48 

1  .20 

9 

.0 

0 

s 

2 

1 

DIVISION 

79.6 

.6 

4 

38 

.50 

.0 

rna^TQi    pi  qiki  m 

flNOHLUSin   1  NH 

90.3 

63.9 

77.1 

-  2.4 

99 

30 

54 

14 

0 

16 

0 

0 

0 

4  .70 

2.83 

9 

.0 

^ 

10 

6 

4 

BIHORE 

90.5 

70.2 

80.4 

99 

30 

63 

14 

0 

21 

0 

0 

0 

8 

98 

3.60 

8 

.0 

0 

10 

5 

2 

BEBTRICE  1  E 

90.8 

71.4 

81.1 

20 

0 

0 

0 

8 

24 

0 

7 

BRBNTLET 

91  .en 

67. IM 

79. SM 

102 

30 

SS 

14 

0 

0 

0 

0 

4 

82 

.37 

2.01 

9 

.0 

0 

7 

4 

1 

91  .3 

68.7 

80.0 

99 

30. 

62 

19 

0 

23 

° 

" 

° 

9 

58 

4.13 

9 

.0 

0 

9 

4 

3 

BREHTON  3  SSE 

93.3 

66.1 

79.7 

1  .1 

102 

29 

57 

U 

0 

25 

0 

0 

0 

2.91 

3.68 

9 

.0 

^ 

7 

5 

3 

CBMDEN  3  NH 

90.7 

68.3 

79.5 

100 

30 

60 

19. 

0 

20 

0 

0 

0 

8 

1  1 

4  .25 

3 

.0 

0 

4 

4 

2 

CHBTOM  4  N 

91.7 

68 . 7 

80 . 2 

1 00 

29 

6 1 

25 

0 

0 

0 

8 

10 

0 

CLBTION 

87.9 

68.3 

78.1 

100 

30 

60 

14 

0 

9 

0 

0 

0 

2 

07 

-  2. 08 

1  .05 

9 

.0 

0 

5 

1 

1 

ENTERPRISE  5  NNN 

89.0 

69.  SM 

79.  3M 

101 

30 

61 

14 

0 

12 

" 

" 

" 

1  .59 

9 

.0 

0 

7 

6 

4 

EUFBULB  HILDl IFE  REF 

91  .9 

66.7 

79.3 

.0 

104 

30 

56 

1  4 

0 

20 

0 

0 

0 

2 

74 

-  2.00 

.97 

9 

.0 

Q 

6 

2 

0 

EVERGREEN 

90.0 

68.9 

79.5 

.8 

100 

30 

61 

14 

0 

18 

0 

0 

0 

8 

09 

3.02 

2.47 

9 

.0 

0 

8 

5 

4 

FRISCO  CUT 

90 . 1 

68 . 9 

79 .  S 

1 5 

0 

0 

0 

9 

94 

4. 88 

0 

Q 

7 

GENEVB  2 

90.5 

69.4 

60.0 

100 

30 

62 

14 

0 

16 

0 

0 

0 

1  .52 

3 

.0 

0 

9 

3 

2 

r.  1 1  BP  RT  riLiN 

92.0 

66.7 

79.4 

101 

29 

59 

14 

0 

22 

0 

0 

0 

3 

36 

1  .40 

1 

.0 

3 

3 

2 

GREENVILLE 

89.4 

67.5 

76.5 

97 

30 

59 

1  4 

16 

0 

0 

0 

8 

39 

^ 

0 

7 

^ 

MEflOLBNO 

89.5 

69.5 

79. S 

100 

30 

61 

14 

0 

4 

34 

1  .26 

4 

.0 

0 

8 

3 

2 

niijnLHi'iu  nunc 

89.7 

66.7 

78.2 

-  .3 

100 

30 

58 

14 

0 

16 

0 

0 

0 

5 

32 

.67 

1  .91 

9 

.0 

0 

6 

4 

2 

OZPRK  6  NNN 

90.9 

69.0 

80.0 

.7 

103 

29 

61 

I  4 

0 

14 

0 

0 

0 

1  .78 

2.00 

3 

.0 

0 

8 

4 

2 

PI  TTSVIEH 

89.5 

64.1 

76.8 

102 

30 

SS 

14 

0 

1  1 

0 

0 

0 

3 

23 

1  -  3: 

4 

.0 

0 

4 

2 

1 

THOMflSVlLLE 

90.6 

65.4 

78.1 

-  .7 

99 

30. 

55 

14 

0 

20 

0 

0 

0 

4 

1  1 

.48 

1  .34 

B 

.0 

0 

5 

3 

3 

69.6 

69.0 

79.3 

.4 

100 

29 

60 

14 

0 

1  3 

4 

IS 

.62 

1  .83 

9 

.0 

0 

7 

2 

2 

HHfiTLEY 

92.9 

67.2 

80.1 

101 

29 

SB 

15 

0 

28 

0 

0 

0 

7 

00 

2.87 

3. SO 

8 

.0 

0 

5 

4 

2 

DIVISION 

79.3 

.3 

6 

37 

1  .87 

.0 

•       ■  • 

Cut  r  no 

91  .3 

69.1 

GO. 2 

.4 

99 

29 

64 

19. 

0 

22 

0 

0 

0 

10 

32 

4  .48 

4.9S 

8 

.0 

0 

10 

3 

2 

CODEN 

88.7 

70  .4 

79.6 

95 

29. 

65 

IS. 

0 

1 1 

0 

0 

0 

10 

22 

4.13 

4 

.0 

0 

8 

6 

5 

DBUPHIN   ISLBND  2 

88.3 

76.2 

82.3 

95 

30 

72 

30. 

0 

9 

0 

0 

0 

7 

79 

3.04 

3 

.0 

0 

8 

S 

2 

FBIRHQPE  2  NE 

89.4 

70.6 

80.0 

.0 

96 

29 

56 

14 

0 

13 

0 

0 

0 

12 

32 

S.68 

5.37 

9 

.0 

0 

8 

6 

4 

nOBlLE  HSO  BP 

89.6 

72.8 

81  .2 

.9 

97 

24. 

67 

14 

0 

1  1 

0 

0 

0 

6 

13 

.04 

1  .55 

10 

.0 

0 

9 

6 

2 

ROBERTSDBLE 

90. OM 

70. 3M 

80.2t1 

1  .  1 

98 

30. 

64 

15. 

0 

16 

0 

0 

0 

12 

94 

5.91 

3.91 

9 

.0 

0 

1  1 

9 

6 

DIVISION 

80.6 

.5 

9 

95 

3.89 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  StOtlON  INDEX 
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DRILY  PRECIPITnilON 


STflT I  ON 


NORTHERN  VALLEY 


BELLE  MINft  2  H 
FALi^VILLe  1  E 
HQOQCS 

HUNT5VILLE  MSO  AP 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  ( 
RED  BAY 
RUSSELLVILLC  2 


BESSEW:R  3  MSU 
eiRMIhGMAM  MSO  t 
BOAZ 

FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 

GUNTCRSVTLLE 

LEEDS 

ONEONTA 

PALrCROALE  2  U 
SAINT  BERNARD 

SAND  ITT  SU6STA  ( 
SAYBE 

SCOTTSBORO 

VALLEY  MEAD 

WARRIOR  6  U 


UPPER  I 


fllNS 


AL ICEVILLE 
AHLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE    3  N 
BAN^HEAO  LOCK   AND  OAn 
fiROOKUOOD 

CARBON  HILL 
CENTREVILLE  WSMO 
CL ANTON 
CORDOVA  2  ENE 
DOUBLE  SPRINGS 

EL  ROD 

FAYETTE 

GORGAS 

MALEYVILLE  3  NE 
MAMILTON  3  S 

JASPER  ^  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  DAM 
PICtENSVILLE  2 
PLANTERSVILLE  2  SSE 

REFORM  2  E 
THORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAH 
VERNON  2  N 


EASTERN    VALLEr  I 

ANNISTON  FAA  AP 
CALCRA  2  SU 
CENTRE  *  SW 
CHILOERSeURO  UTR  PLAI 
GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 
LCESBURG 
rONTEvALLO 
TALLADEGA 
MALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  2  SSE 
AUBURN  AGRONOm'  FAI 
DAOEvlLLE 
MEFL IN 

HIGHTOICR 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
rWHTIN  DAM 
OPEL IKA 

HOCKFOBD  2  NNH 
HOCK  MILLS 
THURLOU  DAM 
WADLEY 
lCTur*>KA 


PRAIRIE  06 
CUBA 

DAYTON    I  N 

DEWPOLIS  LOCtt  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

HATNEVILLE 

L IVINGST0N  2  SH 

mRION  6  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MATHEWS    I  S 

MILSTEAO 
MINTEB  3  NW 
WNTGOKRY  WSO  AP 
PEHRYVILLE 
PINE  LEVEL 


4.4R 
5.04 

3.02 


3.34 
3.42 
4.40 
4.31 

2.ea 

3.94 
3.36 

3.15 
2.61 


6.82 
3.87 
2.04 


3.87 
2.94 
6.08 


DAY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.84  1.90 
.37  2.55 
T  1  .27 
1  .84 


1  .38 

.46  .1 
1.30  2. 


2.00  .10 


SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  PRECIPITnilON 


JUNE  1076 


STRT I  ON 


SUTT1.C 

TALLRPetnA  UATCQ  PL  T 

UNION  spaiNOs  4  s 

UNIONTOl** 

MkSQtOB  IQCK  AND  OAH 


COASTAL  PLAIN 


AL fiCQTA 

ANDALUSIA    I  NW 
ATTOQE 

KATVICC  1  £ 
SRMTt.EV 

saeuTOM  a  ene 
BOEurgn  a  ssc 

BaUNOIOOE 
CATVEN  3  NU 

CHAT9M  4  N 

CLAIOQQNE 

CLAYTON 

csrree  spqinos  2  nu 

COTTONTOH 
ELBA 

EHTCBPfllSC  5  NNU 
EUFAULA  UILOLIFE  RCF 
EVEROQEEN 

rarsco  city 

GENEVA  3 
OEOQOIANNA 
OtU&ERTOUn 
OBEENVILLE 
HE AOL AND 

MIGMLANO  MOrC 

HUOTSbOSO 

jACi^SON 

KINSTON 

LOUISVILLE 

FCLVIN 
NEMTON 
OZAB«  6  NNW 
PINE  APPLE 

PITTSVIEW 

TMOMASVILLC 
TBOr 

WALLACE  3  e 
WHATLEY 


OULF 


tINETTE    3  I 


BAY  I 

COOEN 

OAUPNIM    ISLAND  3 
FAIBHQPE    2  nC 
MOeiLC    USD  AP 

ROSE  RTSD  ALE 


3.30 
3.6% 
3.6 
4.6 


DRY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9    10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


3.  SO 
3.0^ 


.23  4. 

.70  3.t 
.3*  I  .- 


SEE  REfEftENCE  NOTES  fOLLOMINC  STftTlON  INDEX 

5 


DRILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DOY  OF  MONTH 

o 
<r 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

■ 

NORTHERN  VBLLEY  01 

ATHENS  2 

HRX 
MIN 

69 

60 

90 
63 

85 
60 

86 
58 

86 
65 

92 
68 

78 
63 

80 
63 

78 
53 

82 
53 

89 
69 

90 
60 

82 
53 

80 
52 

85 
68 

89 
63 

89 
65 

84 

62 

88 

67 

86 

65 

89 
64 

64 

90 

93 
70 

94 

72 

34 

63 

96 
74 

97 
68 

87.4 

BELLE  MINS  2  N 

MAX 

niN 

89 
62 

90 
63 

79 
67 

82 
61 

86 
59 

86 
60 

90 
67 

7'j 
66 

80 
65 

77 
57 

84 

60 

69 
67 

68 
64 

83 
56 

81 
56 

87 
58 

88 

65 

88 
64 

91 
67 

83 
66 

88 
67 

65 
67 

69 
67 

88 
66 

90 
68 

94 

72 

94 

73 

95 
71 

97 
73 

97 
70 

87.  1 

FBLKVILLE   1  E 

MAX 

niN 

86 
60 

90 
64 

81 
65 

81 

59 

84 

58 

86 
62 

89 
68 

79 
68 

80 
65 

80 
57 

85 
56 

90 
69 

91 
65 

82 
55 

85 
54 

87 
62 

90 
67 

88 

65 

90 
65 

87 
64 

90 
66 

89 
65 

91 
65 

91 
64 

93 
67 

96 
71 

97 
71 

96 
71 

98 
71 

98 
67 

88  .4 

HUNTSVILLE  WSO  OP 

HRX 
HIN 

68 
64 

79 
66 

81 

67 

84 

64 

86 
60 

89 

67 

76 
68 

80 

70 

79 
65 

83 
59 

87 
66 

86 

70 

82 
66 

82 
61 

85 
57 

86 
68 

87 
66 

89 
68 

85 
69 

88 
68 

87 

71 

89 
68 

90 
69 

92 
67 

94 

70 

96 
73 

95 
75 

98 
73 

97 
73 

95 
71 

87.3 

nOULTON  2 

HRX 
MIN 

91 
64 

87 
66 

82 
67 

85 
60 

87 
60 

90 
65 

82 
67 

82 
68 

80 

65 

85 
56 

90 
63 

90 
71 

83 
62 

81 
55 

88 
54 

87 
69 

88 

67 

90 
67 

85 
68 

89 
65 

88 
66 

68 

67 

90 
65 

91 
69 

94 

70 

95 
74 

96 
74 

98 
71 

98 

75 

97 
71 

88  .6 

HUSCLE  SHOHLS  fflfi  np 

MRX 
MIN 

65 

69 

66 

64 

60 

66 

65 

66 

63 

85 
56 

90 
63 

70 

8  3 

55 

82 
59 

56 

71 

67 

68 

70 

64 

69 

69 

69 

73 

74 

75 

75 

75 

76 

97 
73 

88.8 
67.4 

RED  BflT 

MAX 
MIN 

91 
64 

86 
62 

84 
66 

89 
62 

67 
65 

90 
71 

74 

88 
68 

66 

92 
65 

90 
63 

92 
71 

89 
64 

87 
57 

89 
58 

89 
71 

88 

70 

91 
69 

86 
68 

85 
65 

86 
69 

90 
68 

92 
70 

94 

72 

94 
71 

95 
73 

96 
74 

98 
74 

99 
78 

98 
76 

90.5 
68.1 

RUSSELLVILLE  2 
■ 

MAX 
MIN 

67 
56 

88 

60 

83 

57 

65 
57 

87 
63 

71 
67 

81 
64 

76 
50 

81 
51 

87 
58 

88 

60 

80 
55 

80 
51 

86 

52 

88 

65 

86 

65 

87 
66 

82 
60 

87 
60 

85 
64 

87 
62 

89 
62 

89 

62 

92 
69 

93 
70 

92 
68 

94 

71 

95 
68 

85.9 

flPPOLflCHIBN 
nOUNIPlNS  02 

BESSEMER  3  HSU 

MAX 
MIN 

92 
60 

81 
66 

85 
68 

88 
63 

89 
63 

98 

65 

86 

70 

81 
68 

84 

65 

88 
61 

93 
62 

87 
68 

86 
65 

86 
55 

88 
63 

89 
64 

90 
64 

90 
64 

88 

63 

92 
66 

92 
68 

93 
68 

94 

69 

94 

68 

96 

70 

98 

70 

98 
68 

99 
71 

101 

75 

102 
75 

90.9 
66 . 2 

BIRMINGHHM  WSO  PP 

MAX 
MIN 

86 
62 

78 
66 

80 
68 

83 
62 

84 

62 

85 

65 

64 

71 

80 
70 

81 
65 

85 
61 

66 
66 

85 
71 

83 
62 

83 

56 

85 
66 

86 
71 

87 
67 

86 
68 

85 
65 

85 
66 

89 
68 

90 
68 

90 
69 

92 
69 

94 

70 

94 
74 

95 
70 

97 
72 

99 
73 

97 
70 

87.  1 

DUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

ONEONTR 

MRX 
MIN 

88 

59 

90 
60 

81 
64 

81 
61 

85 
59 

8b 
59 

89 
64 

85 
68 

78 
67 

82 
58 

88 

59 

90 
64 

85 
56 

83 
54 

83 

53 

85 
58 

89 
64 

89 

62 

90 
64 

88 
64 

89 

65 

87 
67 

90 
66 

91 
66 

93 
66 

95 
66 

96 

70 

96 
69 

96 

70 

97 
68 

88.3 

SniNT  BERNRRO 

MRX 
MIN 

90 
59 

83 
61 

61 
65 

85 
62 

90 
60 

90 
62 

79 
63 

80 
65 

80 
66 

81 
57 

92 
62 

89 
63 

83 
67 

81 

57 

88 
55 

89 
59 

90 
60 

88 
64 

90 
64 

89 
67 

88 
68 

88 
66 

90 
67 

93 
67 

95 
68 

95 
69 

96 

65 

99 
71 

100 
73 

100 
74 

88.7 

SSND   MT   SUBSTR  RU 

MAX 
MIN 

61 

64 

66 

58 

61 

65 

69 

69 

66 

53 

61 

70 

56 

54 

62 

66 

67 

68 

66 

67 

72 

66 

66 

67 

68 

72 

63 

70 

72 

96 
68 

86.0 
65.3 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

90 
59 

92 
59 

84 

57 

84 

57 

85 
55 

88 
6 1 

91 
63 

83 

67 

71 
67 

79 
54 

87 
55 

90 

89 
54 

90 
54 

83 
5 1 

87 
58 

87 

88 
62 

89 

87 
60 

90 
68 

90 
63 

91 
66 

95 
65 

96 
69 

96 

38 
7 1 

100 
72 

100 
65 

96 
68 

83.2 
61  .3 

VRLLEr  HERD 
■ 

MAX 
MIN 

85 
54 

87 
58 

64 
64 

77 
58 

61 
54 

83 
58 

87 
64 

86 
68 

75 
66 

78 
52 

83 
56 

87 
68 

86 
65 

78 
47 

78 
50 

82 
56 

83 
59 

83 
60 

85 
62 

83 
64 

85 
64 

81. 
61 

87 
60 

86 
63 

88 
64 

91 
67 

32 
66 

93 
66 

34 

67 

94 

66 

84.3 
60.3 

UPPER  PLAINS  03 

HLICEVILLE 

MRX 
MIN 

90 
62 

93 
67 

80 
67 

85 
62 

88 
63 

90 
63 

90 
69 

85 
70 

84 

63 

82 

57 

86 
64 

91 
69 

91 
69 

88 
59 

86 
63 

90 
67 

91 
66 

92 
68 

92 
67 

83 
66 

90 
69 

92 
66 

91 
70 

93 

70 

98 

73 

97 
71 

97 
71 

96 
74 

98 
74 

100 
74 

30-3 

BRNKHERD  LOCK  RNO  ORM 

MRX 
MIN 

90 

65 

94 

65 

62 
68 

84 

65 

89 
66 

94 

66 

91 
69 

87 
70 

79 
65 

84 

60 

91 
64 

94 

68 

92 
69 

89 
59 

89 
62 

90 
65 

91 
68 

93 
67 

92 
67 

88 

70 

92 
69 

94 

71 

94 

72 

95 
72 

95 
74 

95 
73 

96 
74 

96 
74 

97 
75 

101 
74 

91  .3 

CENIREVILLE  HSHO 

MRX 
MIN 

89 

62 

91 
65 

82 
67 

85 

65 

87 
64 

89 
66 

89 
67 

83 
69 

80 
67 

84 

63 

87 
53 

90 
68 

86 
70 

65 
57 

84 

59 

86 
63 

88 
66 

89 
66 

87 
64 

88 

67 

88 
67 

92 
67 

92 
69 

93 
69 

94 

70 

96 
71 

97 
68 

95 
71 

97 
78 

98 

72 

89  .0 

CLRNTON 

MRX 
MIN 

90 
59 

91 
63 

85 
65 

88 

62 

89 
63 

88 
64 

91 
68 

90 
69 

76 
65 

85 

60 

89 
63 

89 
65 

88 
66 

88 
54 

86 
58 

87 
64 

87 
65 

88 
63 

87 
60 

87 
65 

89 
65 

91 
66 

93 
66 

94 

67 

95 
67 

97 
69 

95 
67 

95 
69 

37 
73 

100 
63 

89.8 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

87 
63 

90 
63 

75 
62 

80 
60 

84 

60 

86 
64 

88 

67 

82 
64 

60 
65 

79 
55 

84 

60 

89 
68 

90 
62 

82 
55 

81 
55 

87 
58 

86 
65 

87 
66 

88 
65 

85 
64 

89 
64 

85 
65 

88 
65 

90 
65 

92 
66 

94 

69 

94 

69 

95 
69 

96 
74 

97 
70 

87.0 
63.3 

FRTETTE 

MAX 
MIN 

91 
61 

66 
59 

78 
62 

87 
63 

87 
61 

89 
62 

88 

70 

88 
65 

81 

57 

87 
57 

91 
62 

94 

65 

86 
54 

86 

58 

90 

70 

89 
68 

90 
72 

92 

65 

88 
64 

93 

70 

91 
69 

94 

67 

95 
68 

99 
69 

38 
72 

98 

73 

98 
71 

101 
71 

100 

73 

30  .3 
65.5 

HRLErvlLLE  3  NE 

MRX 
MIN 

67 
62 

84 

65 

79 
63 

84 

60 

85 
60 

87 
63 

81 
66 

82 
67 

81 
63 

84 

55 

88 
63 

89 
67 

88 
60 

80 
56 

86 
56 

86 
66 

87 
64 

88 
65 

88 
65 

87 
63 

85 
65 

88 
65 

89 
62 

90 
66 

92 
68 

92 

70 

33 

70 

35 
71 

95 
74 

94 

C2 

87.1 
64.3 

HRHILTON   3  S 

MAX 
MIN 

90 
59 

91 

59 

82 
62 

82 
57 

66 
57 

88 
57 

89 
60 

82 
67 

84 

63 

79 
53 

86 
53 

89 
57 

90 
60 

84 

51 

83 
51 

89 
51 

90 
62 

89 
62 

90 
63 

85 
60 

90 
60 

88 
64 

92 
52 

91 
62 

92 
66 

95 
68 

95 
69 

96 
71 

98 
71 

98 
70 

88.8 
61  -0 

JfiSPER  4  N 

MAX 
MIN 

89 
51 

82 
65 

82 
64 

84 

60 

86 
60 

90 
59 

87 
64 

80 
68 

82 
63 

86 

56 

90 
59 

90 
66 

83 
64 

83 
54 

87 
54 

89 
58 

89 
61 

90 
64 

90 
64 

90 
65 

89 
66 

92 
65 

91 
63 

93 
66 

95 
64 

96 
69 

96 
68 

97 
69 

99 
73 

98 
69 

83.2 
63.4 

IHORSBT  EXP  STRTION 

MRX 
MIN 

90 
62 

89 
65 

85 
70 

87 
66 

87 
64 

89 
66 

85 
70 

76 
70 

84 

68 

88 
68 

89 
65 

84 

68 

87 
68 

84 

59 

86 
63 

87 
71 

86 
64 

87 
65 

87 
63 

89 
68 

92 
69 

92 
68 

93 
71 

95 
70 

97 
71 

95 
73 

94 

69 

95 
75 

97 
78 

95 
71 

89.1 
67  .9 

TUSCRLOOSfl  FRR  HP 

MRX 
MIN 

91 
65 

82 
70 

85 

70 

88 

67 

90 
66 

90 
68 

88 
73 

81 
73 

64 
68 

87 
63 

90 
67 

88 
74 

87 
67 

85 
60 

88 
64 

90 
74 

91 
70 

89 

70 

86 
69 

92 
71 

92 
74 

94 

72 

93 
74 

95 
73 

95 
75 

97 
76 

36 
75 

98 
79 

101 
80 

100 

77 

90  .5 
70 . 8 

TUSCRLOOSR  OLIVER  DRH 

MRX 
MIN 

90 
64 

9 1 
64 

82 
68 

83 
66 

87 
65 

89 
66 

69 
68 

86 

70 

8  1 
68 

83 
62 

88 
62 

9 1 
67 

63 

60 

85 
59 

86 
62 

90 
69 

9 1 
69 

89 
68 

88 
70 

92 
72 

9 1 
71 

92 
66 

9 1 

71 

94 

72 

95 
74 

96 
75 

96 
72 

97 
76 

99 
74 

89.6 
67.8 

VERNON  2  N 

MRX 
MIN 

89 
59 

90 
65 

80 
64 

89 
66 

87 
57 

88 
6 1 

89 

62 

81 

70 

84 

66 

80 
54 

93 
62 

89 
67 

91 
66 

85 
54 

83 
54 

88 
64 

90 
66 

93 
68 

90 
67 

89 
6 1 

90 
66 

89 
64 

92 
54 

93 
67 

95 
70 

95 
69 

95 
73 

96 
7  1 

38 
75 

98 

73 

89.6 
64  .8 

HINFIELD  2  SH 

■          ■  ■ 

MAX 
MIN 

88 

60 

90 
62 

77 
63 

82 

60 

85 
60 

86 
63 

87 
63 

84 

72 

65 

80 
55 

84 

56 

88 
61 

90 
67 

83 
54 

83 
56 

87 
60 

89 
65 

88 
64 

88 

65 

86 
61 

89 
63 

88 
65 

91 
64 

91 
66 

93 

67 

95 
70 

95 

72 

96 
71 

97 

72 

97 
71 

88.2 
63  .8 

ERSTERN  VRLlET  04 

RNNISTON  FAR  AP 

MRX 
MIN 

90 
62 

85 
65 

83 
69 

87 
63 

89 
63 

90 
66 

85 

70 

79 
71 

84 
71 

90 
61 

89 

70 

92 
70 

83 
56 

86 
59 

85 
63 

88 
68 

87 
66 

89 
65 

89 
64 

87 
67 

91 
67 

91 
70 

92 
69 

93 
70 

98 
70 

97 
72 

96 
71 

96 
72 

98 

73 

96 
70 

89.5 
67  .4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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DniLY   TEMPERniURES  ~ 


DRr  OF  MONTH 

0 
a 

C  T  o  T  T  nki 

5  T  H  T 1  ON 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

g 

g 

1 0 

1  2 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

1 9 

20 

2  1 

22 

2  3 

2  4 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

CSLERfl  2  SU 

nflx 

89 

90 

es 

88 

89 

88 

85 

77 

88 

BB 

89 

86 

86 

88 

88 

86 

68 

91 

88 

88 

90 

91 

92 

92 

96 

94 

95 

101 

100 

97 

89.8 

(1IN 

65 

59 

70 

61 

62 

63 

69 

69 

62 

59 

63 

66 

68 

52 

52 

70 

60 

64 

61 

67 

66 

75 

66 

63 

66 

65 

66 

64 

66 

68 

64  . 3 

CENTRE  4  5« 

nflx 

89 

92 

86 

82 

87 

88 

90 

87 

76 

83 

87 

89 

88 

83 

81 

64 

86 

86 

88 

87 

90 

89 

91 

92 

93 

94 

83 

95 

97 

96 

68.0 

fllN 

59 

63 

65 

6 1 

59 

63 

56 

67 

66 

59 

6 1 

66 

64 

53 

59 

62 

61 

63 

65 

66 

68 

67 

65 

67 

68 

70 

69 

71 

72 

69 

64  .2 

CHILOERSBURC  HTR  PLBNT 

nflx 

91 

90 

84 

66 

88 

91 

89 

79 

85 

BB 

90 

86 

85 

85 

87 

88 

89 

89 

90 

90 

90 

91 

93 

93 

95 

97 

97 

96 

98 

98 

69.9 

niN 

61 

66 

70 

62 

62 

64 

70 

70 

69 

61 

65 

67 

67 

55 

60 

68 

64 

64 

63 

63 

68 

66 

69 

68 

69 

62 

70 

71 

74 

70 

66-0 

OBDSDEN  SIEBn  PlBNI 

nflx 

87 

89 

85 

81 

85 

85 

89 

85 

75 

82 

87 

90 

87 

81 

81 

85 

87 

87 

86 

88 

90 

87 

91 

91 

92 

95 

95 

94 

96 

94 

87.6 

niN 

64 

64 

67 

65 

62 

63 

66 

69 

68 

59 

61 

70 

67 

58 

59 

61 

63 

65 

67 

67 

67 

70 

67 

69 

71 

72 

72 

73 

76 

72 

66.5 

IBLLBOEGB 

nflx 

92 

90 

85 

88 

88 

90 

90 

BB 

89 

68 

69 

88 

88 

88 

89 

85 

88 

92 

89 

90 

93 

92 

96 

96 

95 

96 

96 

98 

98 

.90.8 

■ 

niN 

69 

58 

65 

60 

66 

58 

69 

63 

63 

60 

59 

59 

60 

58 

60 

60 

62 

60 

59 

60 

59 

59 

66 

66 

66 

66 

67 

69 

6S 

62. S 

PIEOMONI  PLBIEBU  05 

BLEXBNOER  CITr 

HBX 

89 

90 

85 

86 

88 

90 

90 

89 

76 

86 

90 

90 

86 

85 

87 

87 

68 

89 

89 

90 

90 

92 

93 

94 

95 

95 

97 

37 

98 

100 

90.0 

MIN 

63 

65 

68 

64 

63 

65 

68 

70 

70 

63 

65 

67 

68 

57 

61 

67 

65 

65 

64 

65 

66 

68 

68 

69 

70 

72 

66 

72 

75 

73 

66  -8 

flSMLBND  2  SSE 

MBX 

85 

87 

84 

83 

85 

85 

88 

85 

74 

82 

86 

86 

84 

81 

83 

83 

85 

85 

85 

86 

86 

88 

89 

89 

89 

93 

93 

91 

93 

94 

86-2 

MIN 

60 

6 1 

63 

63 

60 

62 

63 

67 

68 

62 

63 

65 

66 

58 

60 

61 

60 

61 

61 

62 

63 

64 

67 

67 

67 

67 

64 

66 

71 

70 

63  -7 

BueuRN  BGRONOKY  FBRM 

nBx 

90 

91 

67 

87 

91 

89 

90 

90 

75 

90 

92 

90 

86 

87 

86 

84 

88 

88 

88 

87 

88 

90 

90 

95 

95 

95 

95 

95 

99 

101 

90.0 

niN 

64 

54 

72 

70 

69 

66 

68 

68 

70 

70 

73 

69 

68 

61 

66 

68 

68 

67 

68 

63 

67 

67 

68 

73 

74 

74 

68 

72 

69 

78 

68  .7 

MEFL  IN 

MBX 

89 

90 

82 

83 

84 

84 

88 

84 

76 

82 

88 

88 

88 

87 

85 

85 

88 

87 

86 

89 

88 

88 

91 

91 

90 

95 

96 

96 

98 

97 

88.1 

n  I N 

57 

60 

6 1 

63 

60 

60 

60 

65 

68 

57 

60 

68 

67 

49 

60 

64 

58 

63 

60 

64 

63 

64 

65 

65 

63 

68 

68 

69 

73 

75 

63  .2 

LBFBTEIIE 

HBX 

91 

89 

87 

91 

90 

90 

88 

79 

89 

90 

90 

88 

87 

87 

88 

90 

89 

88 

90 

92 

95 

94 

94 

94 

95 

97 

95 

99 

100 

99 

91  .2 

niN 

6 1 

55 

69 

65 

63 

66 

69 

71 

70 

64 

68 

69 

56 

57 

64 

66 

63 

64 

62 

65 

66 

67 

66 

68 

69 

7 1 

67 

72 

76 

70 

66  .7 

PIBRTIN  Dfln 

HBX 

87 

89 

84 

85 

87 

87 

90 

90 

7S 

88 

89 

68 

88 

84 

85 

86 

88 

87 

87 

89 

89 

90 

90 

91 

92 

94 

96 

94 

95 

96 

88.7 

tllN 

6 1 

62 

69 

66 

62 

64 

67 

69 

69 

68 

67 

65 

65 

64 

64 

68 

62 

61 

61 

62 

64 

66 

66 

66 

66 

69 

68 

67 

75 

75 

66 . 1 

OPELIKO 

nBx 

B9 

91 

66 

88 

88 

88 

89 

88 

79 

87 

89 

89 

84 

87 

87 

87 

67 

86 

86 

88 

89 

91 

92 

93 

94 

93 

94 

95 

96 

101 

89.4 

(1IN 

58 

64 

S8 

59 

58 

58 

63 

65 

58 

66 

65 

63 

63 

56 

60 

60 

60 

60 

59 

60 

61 

66 

64 

66 

66 

68 

67 

69 

72 

74 

62.9 

ROCKFORD  2  NNH 

nax 

88 

89 

85 

87 

89 

.19 

67 

75 

84 

87 

89 

86 

86 

86 

66 

86 

86 

87 

87 

89 

90 

92 

93 

92 

96 

94 

95 

97 

99 

88.8 

niN 

58 

61 

59 

59 

61 

F,4 

66 

64 

61 

61 

61 

63 

50 

54 

60 

60 

61 

58 

59 

61 

62 

63 

65 

67 

67 

61 

63 

67 

63 

61  .3 

ROCK  MILLS 

nax 

92 

94 

89 

88 

90 

91 

90 

77 

88 

92 

90 

89 

66 

87 

87 

88 

89 

88 

90 

92 

93 

96 

96 

94 

96 

98 

97 

99 

101 

91  .2 

■ 

niN 

59 

61 

63 

63 

59 

62 

65 

68 

68 

61 

64 

64 

67 

58 

61 

63 

58 

58 

58 

60 

63 

66 

64 

66 

66 

65 

65 

65 

72 

73 

63.7 

PRAIRIE  06 

OBrlON  1  N 

HBX 

90 

78 

84 

87 

90 

90 

69 

89 

83 

68 

88 

88 

90 

90 

90 

89 

90 

89 

90 

90 

90 

93 

92 

95 

95 

96 

92 

97 

97 

99 

90.3 

f1 1 N 

70 

65 

70 

6S 

55 

70 

69 

71 

66 

63 

68 

70 

68 

56 

56 

69 

66 

65 

64 

68 

66 

69 

70 

69 

70 

7 1 

68 

75 

75 

66  .0 

DEmopolis  lock  BND  OBM 

HBX 

90 

91 

84 

85 

87 

89 

88 

87 

83 

83 

88 

88 

87 

86 

83 

89 

89 

90 

89 

88 

91 

91 

90 

93 

94 

97 

96 

95 

96 

99 

89.6 

n  I N 

66 

66 

63 

65 

64 

65 

67 

70 

68 

63 

63 

67 

7  1 

60 

62 

64 

66 

66 

67 

67 

68 

68 

68 

71 

70 

72 

70 

69 

74 

75 

67  .2 

GBINESVILLE 

MAX 

89 

90 

82 

85 

87 

89 

89 

86 

83 

83 

86 

90 

88 

88 

85 

89 

69 

90 

90 

87 

90 

92 

90 

93 

94 

94 

95 

95 

96 

98 

89.4 

M  I  N 

68 

66 

69 

65 

66 

68 

70 

7 1 

68 

6 1 

67 

7 1 

70 

59 

61 

65 

67 

70 

67 

69 

70 

68 

70 

72 

^* 

73 

70 

73 

76 

75 

68  .7 

GREENSBORO 

MBX 

91 

85 

88 

88 

89 

90 

89 

83 

84 

89 

92 

89 

89 

87 

90 

91 

91 

92 

91 

91 

94 

94 

94 

95 

98 

97 

97 

99 

100 

99 

91  .5 

M  I  N 

67 

66 

70 

65 

66 

67 

70 

70 

66 

63 

57 

72 

70 

59 

64 

71 

68 

66 

64 

68 

68 

68 

7 ! 

70 

72 

73 

69 

76 

79 

72 

66 .6 

HBYNEVILLE 

MAX 

90 

93 

82 

87 

85 

85 

83 

83 

88 

88 

89 

87 

85 

86 

88 

89 

90 

90 

89 

BB 

89 

92 

94 

95 

95 

98 

97 

96 

98 

101 

90.1 

M  I  N 

71 

70 

69 

69 

68 

70 

7 1 

7 1 

72 

72 

72 

73 

73 

69 

68 

68 

66 

69 

70 

72 

72 

73 

73 

74 

73 

75 

75 

75 

71.3 

LIVINGSTON  2  SH 

MAX 

90 

92 

83 

90 

90 

90 

88 

80 

86 

87 

85 

91 

91 

86 

91 

88 

90 

93 

92 

91 

93 

94 

93 

96 

100 

95 

101 

98 

101 

102 

91  .6 

MIN 

65 

60 

66 

70 

67 

69 

66 

64 

62 

67 

62 

67 

66 

7  1 

71 

69 

71 

74 

69 

73 

72 

67 .7 

HBRION  JUNCTION  2  NE 

MBX 

88 

89 

83 

85 

88 

89 

88 

88 

81 

84 

88 

89 

85 

87 

65 

88 

68 

88 

87 

87 

89 

93 

93 

94 

95 

96 

98 

93 

96 

99 

89.4 

M  I  N 

65 

65 

65 

65 

55 

63 

69 

7 1 

67 

64 

63 

64 

72 

60 

60 

67 

68 

66 

54 

64 

69 

70 

66 

72 

72 

72 

70 

70 

76 

74 

67 . 3 

niNTER  3  NH 

MAX 

90 

89 

88 

89 

91 

86 

82 

87 

89 

89 

89 

87 

90 

90 

95 

94 

95 

97 

99 

99 

95 

98 

100 

91  .7 

MIN 

70 

69 

66 

68 

7  1 

68 

61 

64 

69 

67 

67 

63 

67 

66 

68 

69 

71 

72 

72 

70 

73 

78 

73 

68 .8 

HONTGOMERr  HSO  BP 

MBX 

90 

82 

82 

86 

90 

89 

89 

78 

86 

89 

90 

85 

88 

87 

89 

87 

88 

87 

89 

90 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

95 

98 

99 

97 

89.9 

MIN 

67 

67 

71 

69 

68 

73 

72 

71 

70 

68 

70 

72 

67 

59 

71 

71 

67 

67 

65 

67 

69 

71 

72 

73 

73 

73 

72 

77 

77 

75 

70.1 

SELMB 

NBX 

90 

83 

87 

90 

90 

90 

88 

81 

86 

89 

92 

89 

89 

88 

90 

91 

87 

89 

89 

89 

91 

94 

95 

96 

98 

98 

94 

99 

101 

99 

91.1 

MIN 

67 

67 

71 

68 

68 

68 

70 

72 

68 

68 

69 

71 

72 

67 

67 

73 

68 

69 

65 

72 

70 

71 

73 

73 

74 

75 

70 

78 

78 

75 

70.6 

UNION  SPRINGS  4  S 

MBX 

89 

91 

85 

83 

86 

90 

90 

90 

77 

88 

90 

89 

87 

89 

89 

90 

90 

90 

86 

87 

89 

90 

95 

94 

96 

97 

95 

97 

99 

101 

90-3 

niN 

63 

65 

65 

67 

64 

66 

69 

70 

69 

66 

67 

69 

69 

SB 

68 

69 

65 

68 

69 

67 

69 

67 

68 

70 

71 

72 

69 

70 

76 

■■1 

67.9 

COBSTBL   PLBIN  07 

BNDBLUSIB   1  NH 

MAX 

90 

90 

85 

85 

88 

90 

88 

91 

78 

88 

91 

91 

86 

89 

88 

89 

89 

89 

87 

89 

90 

91 

93 

95 

95 

96 

95 

95 

96 

99 

90.3 

MIN 

62 

67 

64 

63 

62 

64 

64 

66 

65 

66 

66 

67 

64 

54 

55 

65 

6S 

62 

59 

56 

60 

62 

64 

67 

65 

65 

66 

59 

70 

68 

63  .9 

BTnORE 

MAX 

92 

91 

66 

85 

86 

90 

90 

90 

76 

89 

90 

88 

90 

90 

87 

90 

89 

90 

86 

90 

90 

93 

94 

96 

95 

97 

95 

95 

97 

99 

90.5 

MIN 

68 

68 

71 

69 

68 

72 

70 

72 

69 

68 

72 

70 

67 

63 

68 

69 

69 

69 

66 

68 

69 

72 

72 

^* 

^* 

73 

71 

76 

76 

72 

70  .2 

BEATRICE   1  E 

MBX 

90 

90 

85 

89 

91 

89 

92 

86 

79 

91 

90 

87 

88 

86 

87 

89 

90 

90 

90 

91 

93 

93 

93 

94 

96 

95 

96 

98 

99 

98 

90.6 

MIN 

68 

70 

67 

68 

67 

69 

71 

72 

70 

70 

71 

69 

70 

66 

70 

71 

70 

71 

70 

72 

73 

73 

72 

72 

75 

76 

75 

76 

78 

77 

71  .4 

BRBNTLET 

MBX 

93 

94 

83 

86 

89 

90 

90 

91 

77 

90 

91 

92 

88 

89 

90 

90 

90 

90 

91 

93 

95 

96 

97 

96 

97 

97 

too 

10? 

91  .6 

MIN 

64 

65 

70 

69 

69 

68 

66 

72 

68 

65 

69 

70 

72 

55 

62 

68 

60 

60 

64 

66 

67 

70 

68 

70 

68 

71 

74 

6B 

67 . 1 

BREhION  3  ENE 

MBX 

91 

93 

85 

85 

88 

91 

90 

90 

77 

90 

92 

91 

90 

89 

86 

91 

90 

90 

88 

90 

91 

93 

94 

96 

96 

98 

96 

97 

99 

99 

91.3 

MIN 

66 

67 

69 

70 

67 

69 

69 

72 

68 

67 

68 

72 

65 

6? 

65 

70 

69 

67 

62 

65 

66 

70 

70 

7  1 

7 1 

73 

71 

72 

76 

71 

68  -7 

BREHTON  3  SSE 

MBX 

93 

88 

85 

89 

94 

92 

91 

84 

90 

91 

93 

91 

91 

89 

93 

92 

91 

94 

92 

92 

95 

96 

96 

98 

100 

96 

99 

101 

102 

96 

93.3 

57 

64 

57 

65 

70 

65 

66 

70 

69 

63 

57 

62 

66 

63 

63 

60 

61 

63 

66 

69 

70 

69 

72 

70 

71 

71 

70 

66 . 1 

CBnOEN  3  NH 

MBX 

91 

92 

83 

84 

88 

90 

68 

88 

79 

84 

90 

90 

64 

90 

88 

92 

90 

91 

89 

91 

92 

93 

93 

96 

96 

98 

98 

96 

96 

100 

90.7 

MIN 

74 

66 

67 

64 

57 

69 

69 

71 

70 

66 

67 

70 

68 

60 

61 

67 

67 

69 

60 

61 

69 

69 

71 

71 

72 

73 

70 

72 

77 

72 

66.3 

CHBTOn   4  N 

MBX 

91 

69 

82 

SB 

90 

90 

90 

84 

68 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

92 

90 

91 

92 

94 

95 

96 

98 

97 

97 

96 

100 

97 

91  .7 

MIN 

66 

66 

71 

68 

66 

70 

70 

70 

70 

64 

70 

70 

65 

61 

64 

68 

67 

67 

66 

66 

68 

70 

72 

72 

72 

71 

66 

73 

75 

72 

66.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLIOMINO  5TBTI0N  INOEX 


7 


DRILY  TEMPERATURES 


STRTION 

DRY   OF  MONTH 

o 
cr 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CLfiTTON 

HBX 

86 

89 

85 

77 

84 

85 

87 

87 

76 

83 

86 

86 

85 

86 

86 

86 

85 

86 

85 

67 

68 

90 

92 

94 

94 

95 

93 

94 

98 

100 

87 

.9 

MIN 

67 

66 

66 

67 

67 

68 

68 

71 

67 

67 

70 

69 

67 

60 

68 

67 

64 

65 

67 

68 

66 

69 

70 

71 

73 

72 

69 

75 

77 

68 

68 

•  3 

ENTERPRISE  5  NNH 

nax 

90 

90 

64 

61 

87 

89 

89 

89 

78 

86 

85 

82 

89 

81 

84 

88 

93 

86 

85 

87 

89 

91 

92 

94 

95 

96 

95 

96 

99 

101 

89 

.0 

MIN 

69 

66 

69 

69 

68 

72 

70 

72 

69 

68 

68 

67 

68 

6  1 

67 

65 

67 

70 

7] 

72 

74 

72 

71 

75 

77 

70 

69 

.5 

EUFBULfl  HILOL IFE  REF 

nnx 

90 

93 

90 

88 

90 

91 

91 

90 

89 

92 

90 

80 

89 

89 

88 

89 

88 

88 

88 

91 

92 

94 

96 

96 

97 

98 

97 

98 

101 

104 

91 

.9 

MIN 

60 

63 

6B 

68 

64 

67 

68 

71 

67 

70 

69 

72 

68 

56 

68 

6  1 

64 

63 

61 

62 

64 

67 

68 

66 

68 

68 

69 

72 

74 

75 

66 

.7 

EVERGREEN 

MBX 

91 

92 

85 

80 

66 

89 

87 

90 

74 

87 

90 

92 

87 

87 

86 

90 

89 

90 

88 

90 

90 

92 

93 

95 

95 

96 

96 

96 

98 

100 

90 

.0 

MIN 

64 

65 

70 

69 

66 

66 

71 

70 

67 

68 

72 

71 

68 

61 

65 

68 

69 

68 

65 

67 

68 

70 

71 

71 

71 

73 

71 

73 

77 

71 

68 

.9 

FRISCO  CUT 

MBX 

89 

89 

83 

85 

85 

86 

89 

87 

78 

88 

89 

91 

88 

86 

86 

90 

90 

90 

90 

88 

90 

91 

92 

95 

97 

98 

99 

95 

98 

100 

90 

.  I 

MIN 

68 

68 

69 

68 

66 

71 

69 

70 

68 

66 

68 

72 

67 

62 

63 

65 

69 

65 

69 

68 

68 

70 

71 

72 

72 

72 

72 

70 

74 

72 

66 

.9 

GENEVfi  2 

MBX 

91 

92 

84 

83 

88 

88 

89 

90 

81 

86 

89 

92 

86 

90 

90 

88 

88 

88 

88 

91 

89 

92 

93 

96 

97 

96 

95 

96 

99 

100 

90 

.5 

MIN 

68 

66 

70 

69 

68 

72 

66 

72 

70 

68 

72 

70 

69 

62 

66 

68 

68 

66 

68 

65 

67 

70 

71 

70 

71 

73 

72 

74 

78 

70 

69 

.4 

GILBERTOHN 

MBX 

90 

88 

92 

91 

90 

89 

66 

85 

86 

90 

86 

87 

67 

90 

91 

91 

91 

92 

90 

93 

94 

95 

96 

96 

97 

96 

98 

98 

lOI 

99 

92 

.0 

MIN 

61 

60 

65 

63 

64 

67 

72 

72 

64 

61 

66 

71 

72 

59 

60 

64 

64 

65 

64 

66 

66 

68 

69 

71 

70 

69 

70 

71 

74 

73 

66 

.7 

GREENVILLE 

MBX 

90 

91 

85 

77 

85 

87 

87 

90 

75 

88 

90 

92 

85 

86 

86 

89 

88 

89 

96 

90 

89 

91 

92 

93 

93 

96 

96 

93 

96 

97 

89 

.4 

MIN 

6S 

64 

70 

68 

64 

67 

70 

72 

68 

65 

68 

70 

68 

59 

65 

70 

67 

66 

60 

63 

65 

68 

69 

70 

70 

72 

69 

73 

70 

71 

67 

.5 

HEBDLBNO 

MBX 

90 

93 

87 

83 

86 

89 

89 

90 

78 

79 

84 

90 

92 

87 

83 

85 

90 

88 

87 

82 

90 

93 

93 

94 

94 

95 

98 

98 

99 

100 

89 

.5 

MIN 

68 

67 

70 

69 

69 

73 

69 

73 

71 

68 

72 

71 

73 

61 

67 

65 

67 

64 

67 

65 

67 

70 

71 

71 

72 

74 

71 

75 

77 

69 

69 

.5 

HICHLBND  HOME 

MBX 

90 

93 

83 

77 

86 

90 

88 

90 

75 

84 

89 

90 

86 

88 

88 

89 

89 

88 

85 

90 

90 

93 

94 

95 

95 

98 

95 

95 

98 

100 

89 

.7 

MIN 

64 

64 

65 

66 

67 

66 

68 

70 

69 

67 

69 

70 

69 

58 

59 

65 

64 

63 

64 

63 

65 

66 

66 

69 

71 

72 

68 

67 

74 

70 

66 

.7 

OZBRR  6  NNH 

MBX 

93 

90 

86 

88 

89 

88 

89 

84 

86 

90 

90 

86 

89 

89 

87 

88 

87 

86 

87 

89 

91 

94 

96 

96 

96 

96 

97 

101 

103 

96 

90 

.9 

MIN 

68 

6b 

69 

66 

66 

71 

6B 

69 

69 

67 

7! 

69 

68 

61 

69 

68 

65 

65 

65 

65 

67 

69 

78 

73 

74 

72 

71 

76 

76 

68 

69 

.0 

PITTSVIEU 

MAX 

89 

90 

88 

60 

87 

89 

89 

89 

77 

87 

90 

87 

88 

88 

86 

67 

87 

87 

85 

87 

89 

91 

?4 

95 

94 

95 

94 

95 

100 

102 

89 

.5 

MIN 

60 

60 

63 

66 

62 

62 

68 

69 

67 

65 

65 

68 

65 

55 

56 

66 

61 

59 

59 

61 

52 

65 

6b 

65 

67 

69 

67 

68 

70 

67 

64 

.  1 

IHOMBSVILLE 

MBX 

90 

91 

91 

B4 

86 

90 

90 

87 

62 

65 

90 

92 

89 

89 

86 

90 

90 

90 

89 

89 

90 

92 

93 

95 

95 

96 

97 

97 

99 

99 

90 

.8 

MIN 

67 

65 

65 

66 

66 

67 

64 

70 

65 

61 

64 

68 

65 

55 

58 

64 

64 

64 

62 

63 

65 

65 

65 

68 

69 

70 

67 

70 

71 

69 

65 

.4 

IROr 

MBX 

92 

85 

77 

66 

87 

88 

89 

83 

85 

90 

68 

85 

88 

87 

88 

88 

87 

87 

88 

90 

92 

93 

94 

94 

96 

95 

94 

97 

100 

96 

89 

.6 

MIN 

67 

67 

71 

68 

67 

70 

68 

68 

69 

67 

71 

70 

70 

60 

70 

69 

66 

65 

61 

67 

68 

70 

71 

73 

72 

73 

69 

75 

77 

70 

69 

•  0 

HHBILET 

MBX 

87 

90 

91 

90 

91 

92 

90 

90 

91 

90 

90 

91 

90 

91 

90 

92 

95 

89 

90 

90 

94 

96 

97 

96 

98 

98 

98 

99 

101 

99 

92 

.9 

■          ■  ■ 

MIN 

69 

67 

66 

67 

66 

65 

65 

64 

65 

63 

69 

69 

66 

59 

58 

67 

66 

65 

66 

60 

65 

70 

67 

66 

71 

74 

72 

70 

79 

79 

67 

.2 

GULF  08 

BBT  MINETIE   3  NNW 

MAX 

92 

85 

85 

87 

90 

68 

90 

79 

90 

9  I 

90 

88 

90 

68 

92 

9  1 

90 

89 

91 

91 

93 

95 

96 

97 

96 

94 

96 

98 

99 

96 

91 

.3 

MIN 

65 

68 

70 

69 

67 

71 

70 

72 

68 

66 

71 

70 

66 

64 

66 

69 

68 

68 

64 

67 

67 

70 

7  1 

72 

72 

70 

69 

74 

76 

70 

69 

1 

COOEN 

MAX 

89 

81 

82 

84 

87 

87 

88 

80 

89 

86 

87 

86 

91 

68 

87 

87 

86 

86 

89 

88 

90 

91 

93 

95 

93 

92 

94 

95 

95 

92 

88 

7 

MIN 

68 

72 

70 

69 

67 

73 

77 

73 

71 

71 

73 

69 

67 

65 

65 

70 

69 

70 

66 

66 

70 

71 

71 

73 

70 

73 

73 

75 

74 

70 

70 

4 

OBUPHIN   ISLBNO  2 

MBX 

88 

88 

86 

81 

84 

86 

87 

88 

80 

87 

85 

88 

90 

89 

86 

87 

84 

87 

84 

87 

87 

88 

92 

93 

93 

95 

95 

93 

95 

96 

R8 

3 

MIN 

77 

80 

72 

73 

75 

77 

76 

73 

73 

76 

78 

78 

74 

7S 

76 

78 

77 

77 

78 

74 

77 

77 

78 

78 

79 

81 

78 

74 

76 

72 

76 

2 

FBIRHOPE   2  NE 

MBX 

90 

88 

81 

79 

84 

89 

86 

88 

86 

87 

88 

87 

88 

90 

87 

90 

89 

88 

88 

89 

90 

90 

93 

95 

95 

95 

95 

95 

96 

95 

89 

4 

MIN 

67 

68 

69 

70 

68 

70 

72 

74 

69 

70 

74 

72 

68 

66 

67 

71 

69 

71 

67 

68 

69 

71 

72 

75 

74 

75 

72 

73 

76 

70 

70 

6 

MOBILE  HSO  BP 

MBX 

89 

83 

83 

65 

89 

65 

87 

80 

88 

66 

86 

89 

90 

87 

89 

87 

86 

88 

66 

69 

91 

95 

97 

97 

96 

95 

96 

95 

96 

93 

89 

6 

MIN 

70 

73 

73 

72 

72 

75 

74 

73 

72 

71 

75 

73 

71 

67 

70 

72 

71 

73 

70 

72 

72 

73 

74 

77 

75 

74 

74 

78 

74 

74 

72 

8 

ROBERTSDBLE 

MBX 

91 

89 

83 

80 

87 

69 

88 

87 

79 

89 

88 

69 

90 

91 

89 

90 

88 

86 

90 

92 

96 

95 

97 

96 

92 

95 

98 

98 

90 

0 

MIN 

67 

67 

72 

71 

68 

69 

72 

74 

69 

71 

71 

73 

69 

64 

64 

69 

69 

70 

67 

67 

71 

72 

74 

73 

72 

73 

77 

72 

70 

3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  5TBII0N  INDEX 
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DAILY   SOIL  TEMPERATURES 


RLnBonn 

JUNE 


OOT  OF  nONTH 


S       6       1       8       9      10      n      1?      13      H      15      16      17      16      19     20     2\      22     23     24     25     26     21     26     29      30  31 


AUBURN  nCRONOMr  FRRn 


BREWION  3  ENE 


TMORSBT  EXP  STRTION 


HINFIELD  2  SM 


nnx 
niN 


nnx 
"IN 


nnx 

MIN 


MAX 
HIN 


niN 


nnx 
niN 


nflx 

MIN 


nflx 
niN 


96 

75 


as 

76 


10? 
73 


102 
76 


97 
76 


89 
79 


96 
78 


105 
80 


100 
81 


108 
82 


104 

85 


105 
83 


106 
8b 


104 
83 


103 
84 


95 
80 


100 
84 


97 
81 


96 
8J 


95 
83 


98 
83 


92 
80 


101 
85 


98 

85 


SEE  REfERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INOEX 


EVflPORflTION  AND  WIND 


nqr  of  month 

STRTION 

5  °  5 

[ 

2 

4 

g 

g 

g 

1 0 

1 2 

1  4 

1  5 

16 

1  7 

1 8 

1  9 

20 

2 1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORIMERN  vniLET  01 

HUNISVULE  HSO  np 

EVAP 

■  31 

.21 

.15 

.20 

.24 

.32 

.19 

.22 

.31 

.28 

.35 

.30 

.25 

.27 

.31 

.16 

.29 

.21 

.25 

.19 

.28 

.27 

.25 

.31 

.35 

■  36 

.40 

.27 

8.048 

HIND 

31 

40 

73 

56 

32 

41 

56 

57 

63 

30 

34 

SI 

I  1  1 

9 1 

6 1 

66 

65 

4: 

45 

41 

42 

36 

SS 

52 

32 

60 

55 

55 

64 

42 

1580 

MAX 

88 

82 

83 

97 

98 

99 

88 

87 

88 

100 

103 

102 

94 

94 

98 

98 

100 

99 

96 

96 

90 

93 

88 

93 

95 

102 

102 

105 

103 

100 

95.4 

M  I  N 

55 

72 

68 

69 

70 

74 

76 

74 

73 

67 

75 

77 

72 

62 

65 

70 

72 

74 

78 

75 

74 

76 

75 

74 

76 

80 

8 1 

80 

83 

77 

73.5 

UPPER  PLAINS  03 

H INFIELD  2  SH 

E  VAP 

•  2G 

.25 

.  1 2 

.  1 8 

.22 

.  19 

.  1  3 

.22 

.26 

.  1  4 

.  30 

.33 

.27 

.24 

.29 

.28 

.  16 

.20 

.23 

.21 

.2: 

.24 

.23 

.25 

.  3 1 

.25 

.27 

.26 

7  .029 

•       ■  « 

PIEOnONI  PLOTEflU  05 

AUBURN  flCRONOnr  FARM 

EVAP 

.31 

.30 

.08 

.  le 

.20 

.42 

.22 

.26 

.04 

.26 

.25 

.21 

.24 

.41 

.27 

.20 

.29 

.24 

.26 

.26 

.39 

.22 

.24 

.30 

.30 

.19 

.28 

.28 

.35 

.36 

7.81 

WIN[ 

I S 

1  7 

27 

37 

29 

1 2 

34 

57 

59 

48 

31 

38 

28 

66 

47 

37 

32 

21 

19 

I  6 

1 6 

25 

2  I 

26 

23 

12 

32 

30 

39 

40 

938 

MAX 

93 

92 

90 

95 

92 

90 

93 

93 

74 

97 

99 

96 

93 

91 

66 

88 

97 

96 

97 

96 

93 

91 

91 

101 

98 

106 

98 

98 

99 

100 

94.2 

MIN 

66 

68 

71 

6! 

69 

70 

70 

71 

70 

71 

71 

71 

69 

6C 

SE 

67 

66 

6E 

67 

67 

69 

69 

69 

75 

76 

71 

69 

76 

73 

70 

69.2 

MARTIN  0AM 

EVAP 

•  I  ^ 

■  1  3 

.24 

■  I  3 

.16 

.26 

.25 

.08 

.  16 

.  IE 

.  I? 

.  16 

.  4C 

.  1 E 

.22 

.24 

.2C 

.  I? 

'2* 

.22 

.24 

.31 

.  3C 

.26 

.26 

.24 

.2E 

.32 

6  .578 

W  I  NO 

25 

2 1 

23 

22 

28 

20 

26 

33 

32 

35 

20 

29 

33 

80 

75 

27 

23 

21 

22 

24 

18 

29 

30 

37 

28 

23 

30 

32 

46 

55 

94  7 

.        .  . 

PRAIRIE  06 

DEMOPOLIS  LOCK  ANO  DAM 

EVAP 

■  Zi 

.22 

.09 

.03 

■  21 

.29 

.19 

.12 

.19 

.23 

.24 

.19 

.  3C 

.2? 

.25 

.35 

.27 

.26 

.34 

.28 

.22 

.31 

.34 

.27 

.28 

.30 

.24 

.30 

.24 

7.328 

HIND 

\» 

18 

31 

38 

20 

8 

32 

50 

38 

50 

16 

19 

36 

65 

35 

3^ 

3: 

3C 

29 

22 

26 

23 

24 

26 

26 

17 

30 

19 

31 

34 

878 

MAX 

10: 

102 

92 

94 

9; 

9E 

97 

90 

66 

84 

100 

9E 

96 

96 

9" 

9S 

99 

102 

97 

95 

106 

106 

10^ 

10: 

1 02 

104 

104 

105 

1  OS 

107 

98 .8 

MIN 

71 

68 

70 

70 

68 

70 

72 

74 

72 

70 

71 

75 

75 

75 

6E 

72 

72 

7  1 

70 

74 

73 

72 

75 

76 

78 

75 

It 

7< 

76 

72 . 3 

COASTAL   PLAIN  07 

HEADLAND 

EVAP 

.24 

.24 

.02 

.23 

.18 

.18 

.20 

.24 

.08 

.18 

.21 

.22 

.15 

.  3 1 

.2£ 

.21 

27 

■ '  ■ 

.37 

.30 

.30 

.29 

.23 

.23 

.32 

.28 

.27 

.28 

.34 

.  10 

6.92 

MAX 

106 

1  Of 

6B 

87 

1 05 

1 IC 

1 08 

107 

9C 

95 

105 

1 1 C 

1 06 

I OE 

1  OE 

10: 

9" 

97 

I  07 

107 

1 07 

1  1 1 

1  1  n 

1  DC 

9( 

i  1 1 

I  1 : 

lOE 

1  IC 

110 

104  .3 

M  I  N 

69 

69 

69 

70 

70 

75 

73 

73 

72 

72 

72 

73 

70 

64 

64 

69 

68 

67 

68 

68 

68 

72 

75 

It 

7: 

It 

7C 

7: 

7f 

77 

71  .0 

OULF  08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.17 

.18 

.37 

.17 

.16 

.17 

.13 

.26 

.30 

.22 

.19 

.15 

.20 

.23 

.24 

.28 

.29 

.26 

.24 

.24 

.21 

.23 

HIND 

M 

13 

10 

13 

17 

16 

14 

12 

15 

13 

10 

13 

17 

22 

24 

13 

7 

23 

14 

13 

18 

23 

24 

33 

20 

22 

18 

19 

23 

31 

524 

MAX 

97 

95 

96 

83 

96 

97 

95 

98 

78 

98 

98 

96 

96 

100 

93 

102 

100 

100 

96 

99 

100 

99 

101 

102 

102 

104 

105 

103 

102 

100 

97.7 

MIN 

71 

70 

71 

73 

72 

1l 

75 

75 

71 

71 

75 

75 

71 

69 

68 

70 

71 

72 

71 

70 

71 

72 

74 

75 

75 

78 

75 

75 

78 

75 

72.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfillON  INDEX 
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STATION  INDEX 


T  O  T   T        h  1 

STRT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

d 
z 

cr 
oc 
o 

UJ 

a 
a 

Uj 

□ 

c 
z 
a 

ELEVATION 

OBSERVfiT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

It? 

PRECIP. 

a 

SPECIAL 
ISEe  NOIESl 

ABBEVILLE    I  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

3  I 

35 

85 

1  7 

465 

7A 

c 

JOHN  S  RICHBURC 

flOOISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

1  3 

87 

1  1 

795 

c 

PROF  PRLMER  GOOSEY 

OLBERTR 

0 1  40 

07 

WILCOX 

1 

32 

1  4 

87 

25 

1  75 

7A 

c 

SIDNEY   J   HARDY  JR 

OLEXflNDER  CITY 

0 160 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7R 

7R 

H 

HENRY  D  DENHRM 

flLICEVILLE 

0 1  78 

03 

PICKENS 

13 

33 

08 

88 

10 

1  35 

7fl 

7A 

H 

W  MORRIS  TAYLOR 

flNDOLUSIR   I  NW 

0252 

07 

COV I NGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

242 

8A 

8fl 

H 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

fiNNISTON  FRfl  fiP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

61  1 

M  I  0 

MID 

H 

FAA 

RRLEY   3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

1  3 

500 

7A 

MRS  DORA  R  DAVIS 

fiSHLRND  2  SSE 

0369 

05 

CLAY 

1  1 

33 

1 5 

85 

50 

I  09 1 

6R 

6A 

H 

LOWELL  SMITH 

ATHENS  2 

0395 

0  1 

L  IMESTONE 

I  2 

34 

48 

86 

59 

720 

9fl 

9R 

H 

RAD  I  0  STAT  I  ON  WJMW 

flTMORE 

0407 

07 

ESCAMB I  A 

8 

3  1 

0 1 

87 

30 

294 

9R 

9fl 

c 

H 

RADIO  STATION  WRTM 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

0430 

05 

LEE 

1  1 

32 

36 

85 

30 

652 

8A 

8A 

8A 

GH 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AUTAUGAVILLE   3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

4  1 

200 

6A 

JAMES  B  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

27 

87 

2  1 

280 

7A 

7A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE   3  NNW 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

55 

87 

47 

278 

7A 

7R 

H 

WILL  I  AM  E  MILLER  JR 

BEATRICE   I  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7A 

70 

MARY   L  BAYLES 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

01 

L  IMESTONE 

1  2 

34 

42 

86 

53 

600 

7A 

7A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

L 

VONDLEE  STOUCH 

BESSEMER  3  WSW 

0764 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

24 

87 

00 

445 

M  I  D 

M  I  D 

H 

VALLEY  CRK  W-TRTMT  PLT 

BIRMINGHAM  WSO  AP  R 

083  1 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOAZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

1  3 

86 

10 

1  070 

70 

ROBERT  L  WHEELES 

BRANTLEY 

1  069 

07 

CRENSHAW 

6 

3 1 

35 

86 

1  6 

274 

8A 

8R 

H 

R  E  HENDERSON 

BREWTON  3  ENE 

1  080 

07 

ESCAMB I  A 

6 

3 1 

07 

87 

02 

1  60 

7R 

7A 

G 

AUBURN  UNIVERSITY 

BREWTON  3  SSE 

1  084 

07 

ESCHMB 1  A 

6 

3 1 

04 

87 

03 

85 

6P 

7A 

H 

JOHN  ROBERT  PEAVY 

BROOKWOOO 

1143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

1  6 

87 

17 

606 

7R 

JOE  K  STYRON 

BRUNDIDGE 

1  178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7A 

GEORGE  L  HICKS 

CALERR  2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

47 

540 

5P 

5P 

H 

FAYE  G  FAUST 

CAMDEN  3  NW 

I  30  1 

07 

W I LCOX 

1 

32 

02 

87 

1  9 

235 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

4  30 

7A 

MRS  RNNR  MAE  GARRISON 

CENTRE  4  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

07 

85 

44 

5  1  7 

7A 

7fl 

H 

DON  R  WATSON 

CENTREVILLE  WSMO 

1  525 

03 

B  I  BB 

3 

32 

54 

87 

1  5 

456 

7A 

7R 

H 

WER  SERV  MET  DBS 

CHRTOM  4  N 

1  566 

07 

WASH  I NGTON 

I  3 

3 1 

32 

88 

1  5 

285 

5P 

5P 

H 

ALABAMA  FORESTRY  COMM 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

1  620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

1  7 

86 

20 

4  1  8 

5P 

5P 

H 

CITY   WATER  PLANT 

CL A  I  BORNE 

1  690 

07 

MONROE 

1 

3 1 

32 

87 

31 

1  83 

7fl 

TOLLIE  L  HRSKEW 

CLANTON 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32 

5 1 

86 

38 

580 

7A 

7R 

H 

MARION  W  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31 

53 

85 

28 

595 

8A 

8fl 

H 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

CODEN 

1803 

08 

MOB  I LE 

9 

30 

23 

88 

1  4 

12 

7A 

7fl 

H 

LEWIS  M  DECEER 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVfi 

5 

3 1 

1  1 

85 

56 

250 

7fl 

HENRY  F  KELLY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

0  I 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

51 

4  70 

c 

JAMES  E  EDISON 

CORDOVA  2  ENE 

194  0 

0  3 

WALKER 

2 

33 

45 

87 

09 

320 

7R 

EDWARD  A  BARTON 

COTTONTON 

1 974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

2 1  7 

7R 

HUGH  S  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

I  3 

32 

26 

88 

23 

2  1  5 

7fi 

REUBEN  P  HARRIS 

DRDEV I LLE 

2  I  I  9 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

49 

85 

45 

630 

7A 

WILLIAM  L  BARTLETT 

DRDEVILLE  2 

2124 

05 

TRLLRPOOSR 

1  1 

32 

50 

85 

46 

730 

[; 

RUFUS  P  PLESS 

DRUPHIN   ISLAND  2 

2172 

08 

MOBILE 

9 

30 

1  5 

88 

05 

g 

8A 

8R 

Q 

H 

DRUPHIN   ISLAND  SEA  LAB 

DAYTON   I  N 

2188 

06 

MARENGO 

1  3 

32 

22 

87 

39 

230 

7A 

7fl 

H 

R  N  HEREFORD 

DEL  TA 

2235 

05 

CLAY 

1  1 

33 

26 

85 

42 

1030 

7R 

INACTIVE  3/31/77 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

1  3 

32 

3 1 

87 

50 

1  00 

6A 

6R 

6A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN 

colt 

07 

HOUSTON 

5 

3 1 

1  2 

85 

24 

275 

Q 

M  H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

09 

87 

25 

8 1  0 

7A 

7R 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

3  I 

25 

86 

04 

1  95 

7R 

ARTHUR  C  BRUN50N 

ELROD 

CO  J  c. 

U  -J 

TUSCALOOSA 

1  3 

33 

1 5 

87 

48 

252 

7R 

MRS  HELEN  E  FAIR 

ENTERPRISE  5  NNW 

CO  1  o 

n7 

COFFEE 

5 

3  I 

23 

85 

54 

4  69 

7A 

7R 

Q 

JERRY   R  MART  I N 

FIIF  Alll  A   W  1 1  Dl  I  FF  RFF 

97 

C  1  3U 

07 

BARBOUR 

4 

3 1 

59 

85 

06 

2 1  5 

8A 

8A 

eufrula  wildlife  refuge 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

27 

86 

56 

290 

7fl 

7A 

H 

GEORGE  E  WINDHAM 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

7A 

7A 

7R 

H 

AUBURN  UNIV  EXP  STA 

F  Al  KV  I  L  1  F    I  E 

2840 

0 1 

MORGAN 

1  2 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7A 

H 

JOHN   M  DUNAWRY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

1  3 

33 

4! 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

CORMRN  J  BLOCK 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

7A 

C 

CARL  PARKER 

F R I  srn  r I T Y 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

27 

87 

23 

400 

7R 

7A 

H 

W  C  MAJORS 

GADSDEN  STERM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6fl 

5A 

H 

GRDSDEN  STEAM  PLANT 

r.fl  I  NFSV  1 1  1  F 

3160 

05 

SUMTER 

1  3 

32 

49 

88 

09 

1  30 

7A 

7A 

H 

MACK  C  FIELDS 

GHRDF  N  r I T  Y 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

0! 

85 

45 

500 

8A 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 

GENEVA  2 

3251 

07 

GENEVA 

5 

31 

03 

85 

53 

145 

7R 

7R 

ROBERT  C  REYNOLDS 

GEORGI ANNA 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7A 

T  E  MASON 

GI  LBERTOWN 

3308 

07 

CHOCTAW 

1  3 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

ALTON  G  LAND 

GORGflS 

3430 

03 

WALKER 

2 

33 

39 

87 

12 

300 

6fl 

RLRBAMR  POWER  CO 

GREENSBORO 

351  1 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

35 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE  J  RRRINGTON 

GREENVILLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

50 

86 

37 

525 

7A 

7R 

c 

H 

MICHAEL  L  FINDLEY 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOHINC  STfiTION  INDEX 


1  1 


STflTION  INDEX 


OLOBOMO 
JUNE 


1978 


c  T  n  T  T  n  M 

b 1 H 1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cc 
z 

cr 
q: 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRTION 
TIME  RNO 
TRBLES 

Udol K Vt K 

a. 

SPECIBL 
CSEE  NOTESl 

CUNTERSV I LLE 

3573 

02 

MARSHALL 

1  2 

34 

20 

86 

1  9 

578 

4P 

4P 

H 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTERSVILLE  TVfl 

3578 

02 

MARSHALL 

1  2 

34 

22 

86 

1  7 

605 

C 

TVA-765 

HfiLEYVILLE   3  NE 

3620 

03 

W I NSTON 

2 

34 

1  6 

87 

35 

950 

5P 

5P 

C 

H 

JIM  WALKER 

HfiMlLTON  3  S 

3645 

03 

MAR  I  ON 

1  3 

34 

06 

87 

59 

435 

7A 

70 

C 

H 

EDDIE  L  PEARCE 

HfiNCEV I LLE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

c 

JAMES  E  MC  CRAVY 

HfiYNEVILLE 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32 

1  1 

86 

35 

170 

8R 

8A 

H 

DIXIE  S  MOORER 

HEflDLfiND 

376  1 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

7A 

7R 

7A 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEEL  I  N 

3775 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

8A 

8A 

H 

CITY   OF   HEFL IN 

HIGHLRND  HOME 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

3  1 

57 

86 

1  9 

594 

7R 

7A 

H 

CHARLES  R  PORTER 

HIGHTOWER 

3842 

OS 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  1  75 

7A 

ARLON  L  OTTS 

HODGES 

3899 

0  1 

FRRNKL  I  N 

1  3 

34 

20 

87 

56 

840 

7R 

MARY  N  flVERY 

HUNTSVILLE  WSO  flP 

4064 

0  1 

MADISON 

12 

34 

39 

86 

46 

624 

M  I  D 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H  J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

HURTSBORO 

4080 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  5 

85 

24 

400 

7A 

W  W  MC  CAIN 

JACKSON 

4  1  93 

07 

CLARKE 

1  3 

3  1 

30 

87 

54 

220 

8A 

C 

ALLIED  PAPER  INC 

JflCKSONV I LLE 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7A 

C 

MARY  LOU  WILKERSON 

JASPER  4  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7A 

7A 

H 

JAMES  A  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

K I NSTON 

44  3  1 

07 

COFFEE 

10 

3 1 

1  4 

86 

1  1 

270 

7A 

FRED  W  WOOD 

LRFArETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MISS  MAYMIE  LANDRUM 

LAY  DAM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

3  1 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

LEEDS 

46  1 9 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7A 

MRS  MARY  K  LEE 

LEESBURG 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1  1 

85 

46 

589 

7A 

RUFUS  M  SEWELL 

LIVINGSTON  2  SW 

4798 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

35 

88 

1  2 

1  60 

7A 

7A 

H 

B  B  WILLIAMSON  JR 

LOUISVILLE 

4884 

07 

BARI30UR 

5 

3  1 

47 

85 

33 

480 

8A 

JOHN  B  RRD 

MARION  6  NE 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

1 6 

173 

7R 

c 

MARION  FISH  HATCHERY 

MARION  JUNCl ION  2 

NE 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

13 

200 

7A 

7A 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

5  140 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

ALABAMA  POWER  CO 

MATHEWS   1  S 

5 1  72 

06 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

1  5 

86 

00 

1  95 

7A 

W  D   ( B  I  LL  1   D  I  LLARD 

MELVIN 

5354 

07 

CHOCTAW 

1  3 

3  1 

56 

88 

27 

350 

7fi 

ERNEST   H  LHND 

M  I  DWAY 

5397 

05 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

3  1 

495 

c 

ALFRED  S  ADAMS 

M  I  LSTEAD 

5439 

06 

MACON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

8A 

GEORGE  WILCOX 

MINTER  3  NW 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

02 

370 

7A 

7A 

H 

HENRY   J  YATES 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

MOBILE  WSO  flP 

5478 

08 

MOB  I  LE 

9 

30 

4  1 

88 

1  5 

2  1  1 

M  I  0 

M  I  D 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONTEVALLO 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7A 

MURICE  P  JETER  JR 

MONTGOMERY  WSO  AP 

R 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86 

24 

221 

M  I  D 

M  I  D 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MOULTON  2 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

18 

645 

5P 

6P 

H 

JOHN  N  KELLEY 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

5749 

0 1 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

540 

M  I  0 

M  I  D 

H 

FAA 

NEW  MARKET  2 

5867 

0 1 

MAD  I  SON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

INACTIVE  5/31/77 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

3  1 

20 

85 

37 

260 

7R 

CHARLES  R  BRACKINS 

ONEONTA 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7A 

7A 

H 

LONNIE  R  NORRIS 

OPELIKA 

6  129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

755 

8A 

8A 

H 

RADIO  STATION  WJHO 

OZARK  6  NNW 

62  1  8 

07 

DALE 

5 

3 1 

32 

85 

4  1 

470 

5P 

5P 

H 

CHARLES  H  CARROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

6225 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

C 

TVA-C9 

PRLMERDRLE  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

46 

86 

40 

798 

7R 

GEORGE  T  POSEY 

PERRYV  ILLE 

6362 

05 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

7R 

MRS  EVELYN  M  FULLER 

PETERMAN 

6370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

C 

MRS  MINTA  EDDINS 

PICKENSVILLE  2 

54  18 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

1  4 

88 

1 1 

1  80 

7A 

RES  ENG  OF-US  CORP  ENG 

PINE  APPLE 

64  36 

07 

W I LCOX 

1 

3 1 

53 

87 

00 

230 

7A 

MRS  EVA  R  RAY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7A 

MRS  ENA  C  PAUL 

PI TTSVIEW 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

1  0 

380 

7A 

7A 

GH 

FRANK  TURNER 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7A 

JAMES  E  FISCHER 

RED  BAY 

6805 

0  1 

FRRNKL I N 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WRMG 

REFORM  2  E 

684  7 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

2  3 

87 

59 

27  1 

7R 

RRIFORD  C  MC  COOL 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

21 

86 

32 

190 

7R 

INACTIVE  11/29/77 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COV I NGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

C 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBERTSDALE 

6988 

08 

BALDW I N 

9 

30 

34 

87 

44 

1  55 

6A 

5A 

H 

JOHN  K  LASS  I T  TER 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

1  4 

670 

7A 

7A 

H 

CHARLES   W  MC  EWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

5A 

6A 

H 

JOHN   T  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKL I N 

1  2 

34 

31 

87 

44 

880 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

O  ' 

86 

49 

800 

7A 

MID 

H 

ST  BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SUBSTR  AU 

7207 

02 

DE  KALB 

12 

34 

17 

85 

58 

I  195 

7A 

7A 

H 

SAND  MTN  SUBSTATION 

SAYRE 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

43 

86 

58 

304 

7fi 

MIRRM  W  PRIDMORE 

SCOTTSBORO 

7304 

02 

JACKSON 

12 

34 

4  1 

86 

03 

615 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WCRI 

SELMR 

7366 

06 

DALLAS 

1 

32 

25 

87 

00 

147 

5P 

7A 

H 

ROBERT  J  CHANDLER 

SUTTLE 

7963 

06 

PERRY 

3 

32 

32 

87 

1  1 

145 

7A 

J  F  SUTTLE  JR 

TALLADEGA 

8024 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

26 

86 

05 

555 

7A 

7A 

H 

JOE  WOODARD 

TALLAPOOSA  WATER 

=  LT 

8038 

06 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

26 

86 

1  1 

177 

7A 

TALLAPOOSA  WATER  PLAN'' 

THOMASVILLE 

8178 

07 

CLARKE 

I  3 

31 

55 

87 

44 

405 

7R 

7A 

C 

H 

LEROY  GATES 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STOTION  INDEX 
1  2 


STATION  INDEX 


OLOBOMO 
JUNE 


1978 


STnriON 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  ONO 
TABLES 


OBSERVER 


THORSBY  EXP  STATION 

THURLOH  DflM 

TONEY 

TROY 

TUSCOLOOSfi  Ffin  RP 
TuSCflLOOSfl  OLIVER  DFIM 
UNION  SPRINGS  4  S 
UN  I ONTOWN 
VALLEY  HERD 
VERNON  2  N 

WflOLEY 

WRLLRCE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WRRRIOR  5  W 

WARRIOR  LOCK  AND  0AM 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHATLEY 

WINFIELD  2  SW 


8209 
8215 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 

8605 
8637 
8648 
8670 
8673 
8809 
8859 
8867 
8998 


CHILTON 
ELMORE 
MAC  I  SON 
PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCRLOOSfl 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FAYETTE 


32  S3 

32  32 
34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  27 

34  34 

33  48 

33  07 

31  12 

34  04 
33  49 

32  47 

33  07 

32  32 
31  39 

33  55 


86  42 

85  54 

86  44 

85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  1  1 

86  19 

86  57 

87  50 
87  07 

86  12 

87  43 
87  50 


680 
288 
750 
580 
169 
152 
460 
265 
1040 
265 

640 
205 
850 
630 
I  10 
500 
180 
170 
468 


6P 


6P 
MID 
7A 
7R 

7R 
7R 


6P 
6A 

6A 
MID 
7A 
7R 
7R 
7R 
7R 

6R 
7R 
7R 
7R 
6R 
7R 
8R 
7A 
7A 


CO 


7A 


AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWER  CO 
TVA-506 

THOMAS  J  DILLRRO 
FAA 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

JERRY  COPE 

MRS  J  C  JACKSON 

C  4  H  LUMBER  COMPANY 

JOEL  CAMP 

ALABAMA  POWER  CO 
MRS  ESSIE  M  CHAVERS 
STELLA  M  GORE 
GILBERT  C  YARBROUGH 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ORA  L  PAPP 

RRNORLL  MARVIN  LOGAN 
MRS  VALMA  G  COLEMAN 
ROBERT  A  MOORE  JR 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOHING  STBTION  INDEX 
1  3 


LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


SUIlOD 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Higheal 

e 

a 

UwesI 

e 

a 

(• 
& 
Q 

1 
Q 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

GrealesI  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  or  More  1 

.50  or  More 

1.00  or  More 

."1 

si 

0  » 

•=l 

*           *  * 

jaNUARY  1978 

S&INT  BERNARD 

39.'.M 

22.  9M 

31. 2M 

-  9.7 

64 

8 

11 

9 

1062 

0 

8 

26 

0 

0 

*       *  * 

APRIL  197R 

HEADLAND 

78. 2M 

5».5 

66. 4M 

85 

6* 

44 

27* 

42 

0 

0 

0 

0 

5.57 

4.60 

13 

.0 

0 

3 

2 

1 

•       •  • 

MAY  197» 

HEADLAND 

82.1 

62.9 

72.5 

96 

31 

52 

5 

0 

4 

0 

0 

0 

7.99 

2.28 

4 

.0 

0 

9 

5 

3 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


JANUARY  J979 
SAINT  BEKNAKD 


APRIL  1978 
HeAOLAND 


HAY  1978 
HEADLAND 


Day  of  Month 


12  3 


4      5  6 


7      8  9 


.19     .09  ,27 


10     U  12 


13     14  IS 


22     23  24 


28     29  30 


.15     .D»  .68 


Sm  lUfanac*  NolM  Following  Sutloo  Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7  j  8 

9 

10 

11 

12 

n  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

Av« 

• 

•  • 

MAX 
MIN 

JANU4RV 

1978 

MAX 
MIN 

SAINT  BERNARD 

MAX 

MIN 

24 

33 
15 

48 

17 

50 
26 

56 

62 
49 

64 
♦  6 

Sl 

u 

23 
12 

24 
12 

30 
19 

33 
27 

33 
18 

24 

19 

34 

20 

40 

32 

44 

24 

3 1 
2B 

36 
24 

29 

21 

3 1 
23 

21 

3? 

13 

33 
16 

16 

16 

1* 

35 

39.4 
22.9 

« 

•  * 

MAX 
MIN 

APRIL 

1978 

MAX 
MIN 

HFAOLAMD 

MAX 
MIN 

85 
51 

84 
50 

85 
5? 

85 
53 

85 
56 

85 

60 

77 

80 

63 

82 
56 

80 
62 

71 
56 

75 
61 

47 

53 

56 

59 

65 

70 
58 

82 
46 

69 
46 

74 
44 

75 
52 

72 
59 

83 
63 

80 
47 

61 
44 

72 
47 

78 
91 

82 
94 

78.2 
94.9 

* 

•  * 

MAX 
MIN 

MAY 

1978 

MAX 
MIN 

HFAOLAnO 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

83 
58 

75 

60 

78 
64 

70 
61 

BO 
52 

89 
57 

83 
65 

73 
66 

86 
68 

80 
58 

81 
5! 

83 
60 

82 
62 

81 
96 

79 
5! 

79 
55 

72 
SB 

80 
62 

88 
64 

85 
63 

88 

67 

90 
68 

90 
70 

91 
67 

89 
68 

80 
67 

81 
66 

78 
66 

79 
67 

80 
71 

96 
79 

82.1 
62.9 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


■s 

0) 

Day  of  month 

« 

Station 

Dep 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

j  Avera 

*  • 

DECEMBER 
MARION  JCT 

• 

1977 
2NE 

(  IN) 

4 

MAX 

MU 

f-4 
62 

••2 
56 

99 
95 

63 
55 

64 
99 

67 
97 

57 
»» 

5( 

51 
47 

53 

47 

47 
49 

48 
4) 

49 

43 

93 
46 

96 
93 

98 
93 

98 
92 

97 
52 

55 
50 

96 
48 

96 

90 

50 
49 

48 
43 

48 
41 

9J 
48 

94 
46 

47 
43 

46 

♦  1 

44 
43 

A| 

♦  I 

AT 
Al 

91.6 
A8,9 

•  • 

JANUARY 
MARION  JCT 

• 

1976 
2NE 

(  INI 

4 

MAX 
MU 

50 

4  7 

51 
47 

47 

43 

45 

45 

*0 

48 
»l 

55 
47 

5t 
53 

97 
46 

47 
42 

42 
40 

40 
39 

40 

39 

40 
40 

40 
38 

39 
37 

40 
37 

41 
40 

40 
39 

40 
40 

40 
38 

38 
38 

44 
38 

49 
38 

46 
44 

90 
43 

♦  3 

♦  0 

Al 

la 

AO 
18 

19 

n 

18 

IT 

44,1 
40.6 

•  * 

FEBRUARY 
HARinN  JCT 

1978 
2NE 

(  IN) 

4 

MAX 

42 

n 

40 

39 

41 
♦0 

49 

39 

46 
39 

46 

»1 

4i 

40 

40 

3e 

39 
36 

41 
37 

45 
38 

47 
3« 

49 
*1 

93 
45 

47 
43 

90 
42 

93 
46 

52 
49 

93 

46 

47 
43 

48 

40 

61 

AO 

49 
39 

49 
3* 

90 
39 

93 
*2 

99 
47 

'] 

69 

At. a 

Al.O 

•  • 

APRIL 
HEADLAND 

• 

1978 

(  IN) 

4 

MAX 
HIN 

"2 
6C 

"2 
42 

84 
63 

84 
62 

«4 
64 

87 
94 

83 
69 

87 
6« 

R9 
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EVAPORATION  AND  WIND 
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Sm  Reference  Notes  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 
SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


D«y  ol  month 
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m 
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CORRECTIONS 

STATION 


CORRECTION 


AUGUST  1977 


AUGUST  1977 
AUGUST  1977 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  COASTAL  PLAIN  07 

AND  DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  COASTAL  PLAIN  07 

AND  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 


COASTAL  PLAIN  07 


TOTAL  PRECIPITATION,  MISSING.     GREATEST  DAY  OP 
PRECIPITATION,  MISSING.    NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRE- 
CIPITATION .10  OR  MORE,  MISSING;   .50  OR  MORE,  MISS- 
ING;  1.00  OR  MORE,  MISSING. 

AVERAGE  PRECIPITATION,  6.62.  DEPARTURE  FROM  NORMAL, 
1.80. 

TOTAL,  MISSING.    AMOUNT  ON  IST-SIH,  MISSIHC. 


Sm  R*ier*nc«  NolM  Fallowing  Slillon  Indn 


REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville.  N.C, 
2880i;Sr  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  -'HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


HSroNAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
nent  in  miles'     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
ctlons  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

ORSFRVATION  TIME'     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take 

saving  time  5How  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Sery 

For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table     "Daily  Precipitation     table  Dail 


DIBiENSIONAL 
movement 
direct 

observers  take  the  observations  on  daylight 
ervice  Offices  and  FAA  stations. 

For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  tne     extremes     laoie.     unxi-y  u^wu  ^ai  ly  Temperature"  table, 

"?iaporation  and  WinS"  tabl^    and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

 ~    Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 


time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occaslpnal  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issu 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 

Chesterfield  sandy  loam  Bare  n~oi 

Smithdale  fine  sandy  loam  Bare  ?~r._. 

Dothan  sandy  loam 
Sumter  Clay 


Auburn  Agronomy  Farm 
Brewton  3  ENE 
Headland 

Marion  Junction  2  NE 
Pittsview 

Thornsby  Exp.  Station 
Winfield  2  SW 


Bare  Unknown 

■juu.!.^*                                                 Bare  3-5% 

Izagara  fine  sandy  loam                 Bare  o-2%°*" 

Fine  Loamy                                         S^^^  o  to  fi* 

Ora  fine  sandy  loam                         Bare  ^ 


All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE-- THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
1 1-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE     13-TOMB IGBEE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue- 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA, 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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I   CERTIFY  THAT  THIS   IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF  THE  NATIONAL  OCEANIC  ti^rA-^ie^ Tftl^^^,^ 

AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  AND  IS  COMPILED  FROM  RECORDS  ON  FILE  AT  '  DIRECTOR 
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MftRRIOR  3  NU 


UPPER  PLAINS  03 

ftL  ICEvILLE 
flRLEY  3  S 
flL'TftUGftVILLE   3  N 
BftNKHEflO    \.aCK    AND  DftM 

BROOKWOOD 

CftHBOH  MILL 
CENTBEVILLE  WSMO 

COROOVft  2  ENE 
DOUBLE  SPRINGS 

EL  ROD 

FfiYETTE 

GQRGftS 

HfiLEYVILLE  3  NE 

HOniLTQN    3  S 

JftSPER  ^  N 
LAY  ORM 
MITCHELL  OflM 
PICKENSVILLE  2 

PLftNTESSvILLE  2  SSe 

REFORM  2  E 
THORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAR  AP 
TUSCALOOSA    OLIVER  DAM 
VERNON   2  N 


EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AP 
CALEHA  2  SU 
CENTRE   4  SH 
CHILDERSBURG  WTR  PL  Al 
GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 
LEESBUQG 
MONTEVALLO 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  2  SSe 
AueuRN  AGRONOMY  Fni 
DADEVILLE 
HEFL  IN 

HIGHTBWER 
JORDAPt  DAM 
LAFAYETTE 
MARTIN  0AM 
OPEL I1A 

ROC^FQRD    2  NNM 

ROCK  MILLS 
THURLOU  DAM 
WADLEY 
WETUMPKA 


PRAIRIE 


0& 


CUBA 

DAYTON  t  N 

OPMOPQLIS  LOCK  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GBEENSBOaa 

HHYNEViL  LE 

I  IVIN&STON  2  SH 

MARION   e  NE 

MARION    JUNCTION    2  NE 

Mfr.THekS    1  s 

Mil  ^TEfiD 

MIMIER    3  Ni-I 
MONTGOftRY   1^0  AP 

PEROYrflLLE 
?;nE  1  E/tl 


DAY   OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1   12    13  14  15    15  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.03  4 

-OT 

.95  3.28 


.0^     .03  .08 


1.68  .30 


1.3&  1.20 


1.19  .03 


SEE   f^EFEhENCE  NOTES  FOLLOWING  SIfiriON  INDEX 

4 


DniLY  PRECIPITRTION 


STflT  ION 


TALLAPOmA  UATCR  PL  T 
UNION  SPfltNGS  4  S 
L'NIONTOun 

UADBIOR  LOCK  AND  0AM 


COASTAl    PLAIN  0 

AB5CVILLE   1  NNU 
AL BEQTA 

ANDALUSIA  1  nm 
ATWBE 

SEATRICe   1  e 
eftANTLET 

BaeuTON  3  EMC 

BBEUTON  3  S5E 
BRUNOIOCE 
CA^OEN  3  NU 

CHATOrt  4  N 

CLAieoRNE 

CLArroN 

COFFEE  SPRINGS  7  NU 
COTTON TON 

ELBA 

eNTCRPOISC  5  NNU 
EUf AULA  UILDL IFE  REF 
EVERGREEN 
rOISCO  CITY 

GENEVA  2 

GEOROIANNA 

GILBERTQUM 

GREENVILLE 

HEAOLANO 

HIGHLAND  HOrC 
HURTSBORO 
JACilSON 
KINS TON 

LOUISVILLE 

►CLVIN 
NEWTON 
OZARK  6  NNU 
PINE  APPLE 
PITTSVIEW 

THOMASVILLE 
TROY 

UALLACE  2  E 
UHATLEY 


GULF 

BAY  MINETTE  3  NNU 
COOEN 

OAUPMIN  ISLAND  2 
FAIRHOPE   2  NE 
MOBILE  USD  AP 

QOBCRTSOALC 


1  .41 
3.30 

9.01 


3.60 
5.06 
3.  OS 


DRY   OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.20     .10  .10 


.10     .30  .12 


I  .24 

I  .40 


.IB     .b9  .60 


.Qb     .04  .01 


.46  3.76 
.4311.2*  * 
.03  1.0% 

.20  t .00  1 .21 


SEE  REFERENCE   NOTES  TOLLOHING  STATION  INDEX 

5 


TOTRL   SNONFflLL   AND   NUMBER  OF  DAYS 
NITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

SEfiSON  OF    1977  -    1978  qiBBRMR 


STflT ION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTAL 

tOlnL 

PRECIPIIOIION 

NORTHERN  VRLLEV  01 

RTHENS  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

BELLE  MINfl  2  N 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

S  .0 

I  -0 

.3 

6.3 

FRLKVILLE    1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5 

T 

5 

HODGES 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

i  .5 

4  .5 

HUNTSVILLE  W50  BP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.4 
4 

.5 

T 

3.9 
4 

MOULTON  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4.6 
4 

.5 

1 

T 

5  .  1 

5 

MUSCLE  SHORLS  FAR  flP 

SNOWFALL 

1     1  IN    UN  uU 

T 

5.9 

5 

-  1 

T 

6.0 

5 

RED  Bflr 

SNOWFRLL 

1     I  IN    UIN  LiU 

- 

RUSSELLVILLE  2 

SNOWFALL 

1      1  IN    U  IN  \jU 

T 

- 

- 

. 

flPPRLHCHlRN 
MOUNTAINS  02 

BESSEMER  3  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .0 

1  .0 

BIRMINGHAM  WSO  RP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1  .9 

3 

T 

T 

I  .9 

3 

BORZ 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

I  .5 

.3 

1  .8 

COLL INSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

FORT  PAYNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

2 

T 

- 

GARDEN  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

T 

2.5 

GUNTERSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.5 

.5 

LEEDS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1  .5 

T 

1  .5 

ONEONTR 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

6.0 

1  .0 

.3 

7.3 

PRLMERDALE  2  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

2 

1  .5 

4  .5 

2 

SAINT  BERNARD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

T 

- 

SHND  MT  SUBSTA  RU 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

.7 

SRYRE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

SCOTTSBORO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

VALLEY  HEAD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

5.8 

6 

3.2 

2 

1  .0 

10-0 
8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
6 


TOTAL   SNOWFALL   AND   NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  CROUND 


5ERS0N  OF    1977  -  1978 


STRT ION 


JULY 


flLOBRMR 


AUG 


SEPT 


OCT 


NOV    DEC    JHN   FEB    MHR    RPR   MAY  JUNE   TOTflll  ^euVmpmon 


WARRIOR  3  NW 


UPPER  PLAINS 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


03 


fiL  ICEVILLE 

BRLEY   3  S 

HUTPIUCPVILLE    3  N 

BRNKHERD  LOCK  PNO  ORM 

BROOKWOOO 

CARBON  MILL 

CENTREVILLE  WSMO 

CLRNION 

COROOVR  2  ENE 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROD 

FRYETTE 

GORGRS 

HRLEYVILLE   3  NE 

HAMILTON  3  S 

JASPER  4  N 

LAY  ORM 

MITCHELL  DRM 

PICKENSVILLE  2 

PLRNTER5V ILLE  2  SSE 

PRRTTVILLE 

REFORM  2  E 

THORSBY  EXP  STRTION 

TUSCALOOSA  FRA  RP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 


SNOWFALL 
I    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 


5.0 


4  .0 


•  5 


2.5 

2 

3.0 


1  .0 

1 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
7 


5.0 


4.0 


6.5 


2.0 


2.7 
2 


3.0 


1  .0 

I 


TOTAL   SNONFflLL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH   OR  MORE   ON  GROUND 


SERSON  OF    1977  -  1978 


STRTION 


JULY  AUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JflN    FEB    MflR    APR    MAY  JUNE  TOTAL 


PWECIPI TOT  ION 


VERNON  2  N 
WEST  BLOCTON 
WINFIELD  2  SW 

■  a  « 

ERSTERN  VOLLEY  04 
RNNISTON  FRH  fiP 
CRLERR  2  SW 
CENTRE   4  SW 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

CflOSDEN  STEHM  PLRNT 

JflCKSONV ILLE 

LEESBURG 

nONTEVRLLO 

TRLLRDEGfl 

WfiLNUT  GROVE 

PIEDMONT   PLRTEHU  05 
RLEXRNOER  CI Tv 
flSHLRND  2  SSE 
RUBURN  AGRONOMY  FARM 
DRDEVILLE 
HEFL  IN 
HIGHTOWER 
JORDAN  DRM 
LRFRYETTE 
MARTIN  DRM 
OPEL IKA 

ROCKFORO  2  NNW 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  DO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


4.0 


4  .5 

2 


1  .3 
I 


1  .5 

1 


4  .0 


1  .3 

1 


1  .5 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


TOTAL   SNONFflLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEOSON  OF    1977  -  1978 


STflT ION 


JULY  flUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JPN   FEB    MRR    APR    MAY  JUNE  TOTAL 


p«ECI'lin'lo>i 


ROCH  MILLS 
THURLOW  OOM 
HBDLElf 
WETUMPKR 

PRHIRIE 


06 


CUBA 

DPTTON   I  N 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  OflM 

G0INE5VILLE 

GREENSBORO 

HfiYNEVlLLE 

LIVINGSTON  2  SW 

MBRION  6  NE 

MORION  JUNCTION  2  NE 

MflTHEHS   1  S 

MiLSTEflD 

MINTER  3  NW 

MONTGOMERY  WSO  flP 

PERRYVILLE 

PINE  LEVEL 

SELMfl 

SUTTLE 

TflLLfiPOOSR  WRTER  PLT 
UNION  SPRINGS  4  S 
UNIONTOWN 

HflRRIOR  LOCK  AND  DRM 


SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 


SNOHFHLL 
1    IN  ON  CD 


SNOHFRLL 
1    IN  ON  CO 


SNOMFPLL 
1    IN  ON  CO 


SNOHFRLL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFRLL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFRLL 
I    IN  ON  CD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


5.0 

3 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STBTION  INDEX 


TOTAL   SNONFflLL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH   OR  MORE   ON  GROUND 


SERSON  OF    1977  -  1978 


RLRBRMP) 


STRTION 


JULY  fiUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JflN    FEB    MflR    RPR    MRY  JUNE  TOTAL 


PRECIPIIOMON 


COflSTRL  PLAIN 
RBBEVILLE    1  NNW 
flLBERTP 

RN0RLU51H   1  NW 
RTMORE 

BERTRICE    1  E 
BRflNriET 
BREWTON  3  ENE 
BREWTON  3  SSE 
BRUNDIOGE 
CRMDEN  3  NW 
CHRTOM  4  N 
CLRIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2 

COTTONTON 

ELBA 

ENTERPRISE  5  NNW 
EUFAULfl  WILDLIFE 
EVERGREEN 
FRISCO  C I TY 
GENEVA  2 
GEORGIRNNA 
GILBERTOWN 
GREENVILLE 
HERDLRND 
HIGHLRNO  HOME 


REF 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


1  .7 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTflL   SNONFflLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF    1977  -  1978 


STflT ION 


JULY  AUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JRN   FEB   MflR   APR   MRY  JUNE  TOTPL 


KtCIf  l'»'IOH 


HURTSBORO 

JACKSON 

KINSTON 

LOUISVILLE 

MEIVIN 

NEWTON 

OZflRK  6  NNW 

PINE  APPLE 

PITTSVIEW 

RIVER  FPLLS 

THOMflSVILLE 

TROT 

WRLLflCE  2  E 
WHfiTLEr 

GULF 

BAY  MINETTE  3  NNW 
CODEN 

OflUPHIN   ISLAND  2 
FfilRHOPE  2  NE 
MOBILE  WSO  flP 
ROBERTSOfiLE 


08 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  CO 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  1 


DAILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DOr  OF  MONTH 

d 

a. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

I  3 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

. 

NORTHERN  VBLLE'T  01 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

95 
67 

92 
66 

90 
68 

91 
64 

89 
68 

86 
69 

92 
68 

93 
57 

90 
67 

85 
63 

89 

70 

90 
65 

91 
64 

85 
6 1 

88 
60 

92 
65 

95 
68 

93 
65 

94 

66 

94 

66 

95 
67 

95 
66 

92 
70 

88 
65 

93 
68 

95 
65 

91  .2 
66 . 1 

BELLE  MlNfl  2  N 

MAX 
MIN 

95 
70 

95 
69 

93 
68 

89 

70 

91 
68 

89 
68 

86 
70 

90 
70 

93 
71 

93 
70 

91 
69 

86 
65 

89 
66 

86 
68 

89 
66 

85 
67 

86 
63 

89 
62 

92 
63 

94 

69 

93 
68 

93 
68 

92 
67 

96 
70 

95 
70 

90 
66 

90 
66 

89 
67 

88 
67 

91 
69 

95 
72 

90.8 
67  .8 

FSLKVILLE   1  E 

MBX 
MIN 

98 
69 

97 
65 

95 
67 

93 
66 

94 
64 

91 
66 

89 

70 

93 
69 

95 
68 

91 

67 

86 
63 

90 
63 

89 
65 

88 

65 

89 
67 

86 
65 

85 
60 

86 

65 

93 
65 

94 
68 

94 

67 

91 
67 

92 
65 

95 
67 

95 
68 

90 
65 

93 
68 

87 
63 

87 
65 

93 
69 

96 
68 

91  .5 
66  . 1 

HUNISVILLE   HSO  BP 

MBX 
MIN 

96 

12 

95 
69 

89 

70 

91 
71 

88 

70 

85 

72 

89 
71 

93 
71 

93 
72 

92 
72 

85 
70 

89 

67 

86 

70 

88 

69 

86 
71 

86 
68 

89 
65 

93 
65 

94 

7  1 

93 
71 

93 

70 

92 
71 

94 

70 

94 

72 

89 

70 

90 
68 

88 

70 

86 
68 

91 
69 

96 
71 

93 

70 

90. 5 
59  .9 

MOULION  2 

MAX 
MIN 

97 
72 

94 

68 

95 
69 

95 
70 

92 
67 

91 
69 

92 
71 

95 
71 

96 
70 

93 
69 

es 

70 

92 
64 

92 
70 

88 
66 

86 
71 

88 
67 

91 
63 

96 
61 

96 
69 

95 
70 

93 
68 

94 

70 

97 
69 

96 
70 

92 

72 

96 
69 

91 
69 

90 
67 

95 
69 

99 
74 

93.  1 
68  .8 

MUSCLE    SHOflLS   FOB  BP 

MBX 
MIN 

98 

73 

94 

71 

94 

71 

95 
72 

91 
72 

92 
72 

95 
74 

95 
75 

97 
73 

94 

73 

86 
72 

90 
69 

93 
70 

90 
70 

86 

72 

86 
69 

89 
67 

91 
67 

93 

70 

91 
71 

93 

70 

93 
70 

95 

72 

93 

71 

87 
71 

93 
66 

90 
68 

89 
69 

94 

69 

95 
73 

93 
70 

92.1 
70.7 

RED  BBr 

MBX 
MIN 

98 
68 

97 
66 

94 

65 

92 
65 

97 
68 

92 
65 

97 
70 

94 

71 

95 
70 

93 
7  1 

87 
73 

93 

57 

97 
71 

92 
68 

89 
71 

88 
66 

93 
66 

94 

64 

96 
71 

94 

72 

96 
75 

94 

69 

96 
69 

95 
69 

91 
71 

97 
67 

94 

70 

93 
71 

94 
64 

91 

72 

96 

72 

93.8 
69.0 

RUSSELLVILLE  2 
. 

MAX 
MIN 

93 
69 

92 
65 

91 
70 

90 
67 

91 
64 

90 
65 

90 
69 

89 
69 

93 
67 

90 
67 

81 
62 

88 
63 

90 
66 

87 
57 

85 
62 

84 

60 

87 
57 

90 
58 

93 
65 

91 
64 

89 
64 

93 
64 

94 

65 

92 

65 

87 
65 

94 

69 

89 
62 

98 
7  1 

90  .0 
65  .0 

BPRBLBCHIBN 
nOUHIfllNS  02 

BESSEMER  3  HSM 

MBX 
MIN 

98 
70 

96 
72 

94 

72 

95 
67 

96 
69 

92 
72 

95 
75 

97 
73 

98 
74 

95 
70 

90 
67 

90 
69 

93 
67 

93 
69 

88 
66 

88 

70 

94 

65 

97 
64 

96 
69 

95 
69 

95 
69 

97 
67 

97 
68 

98 

7  1 

96 
68 

98 
68 

92 
73 

92 
69 

95 
68 

97 
70 

95 
69 

94  .6 
69.4 

eiRnlNGHflri  HSO  BP 

MBX 
MIN 

96 
72 

95 
70 

94 

75 

95 
69 

93 
7  1 

86 

76 

91 
73 

94 
72 

96 
74 

96 
73 

88 
70 

92 
70 

87 
73 

90 
72 

88 
71 

86 
70 

90 
68 

92 
67 

92 
72 

91 

70 

91 
71 

90 
71 

93 
70 

93 
73 

92 
73 

90 
71 

87 
71 

88 

70 

92 
71 

94 
74 

91 

72 

91.4 
71  .5 

GUNIERSVILLE 

MBX 
MIN 

94 

71 

96 
69 

95 
70 

90 
67 

92 
68 

93 
66 

92 
70 

95 
69 

94 

73 

95 
66 

95 
62 

95 
65 

92 
70 

90 
66 

89 
68 

86 
68 

90 
64 

94 

62 

92 
66 

93 
66 

90 
68 

92 
69 

94 

70 

96 
70 

90 
76 

92 
57 

93 
70 

95 
67 

90 
66 

94 

73 

95 
69 

92.7 
68 . 1 

ONEONTB 

MBX 
MIN 

95 
70 

98 
68 

93 
68 

92 
67 

94 

65 

93 

68 

86 
69 

93 
66 

96 
70 

96 
68 

94 

67 

86 
66 

90 
68 

87 
68 

90 
68 

88 

67 

86 
64 

91 

6 1 

93 
63 

94 

67 

94 

70 

93 
67 

95 
66 

95 
7  1 

95 

70 

94 

56 

94 

70 

91 
68 

89 

67 

94 

7  1 

96 

70 

92.4 

67.7 

SBINT  BERNBRD 

MAX 
MIN 

98 

67 

94 
66 

95 
68 

93 
65 

87 
67 

94 
70 

97 
72 

92 
66 

89 
67 

94 

65 

90 
68 

88 
66 

87 
69 

87 
66 

91 
63 

94 
61 

96 
67 

94 

66 

96 
65 

96 
66 

96 
67 

96 
66 

93 
65 

95 
65 

93 
68 

89 
61 

94 

65 

97 
66 

93 
68 

93.0 
65.3 

SBND   MT   SUBSTB  flu 

MAX 
MIN 

94 

71 

95 
69 

93 
69 

89 
70 

91 
66 

91 

72 

85 
71 

90 
70 

92 
69 

95 
65 

94 

68 

87 
64 

90 
67 

85 
69 

88 

71 

84 

69 

86 
64 

89 
64 

92 
70 

93 
69 

93 
69 

92 
73 

94 

73 

95 
69 

93 
69 

90 
66 

90 
68 

88 
68 

88 

66 

92 
71 

94 

69 

90.7 
68  .6 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

VBLLET  HEAD 
. 

MAX 
MIN 

92 
67 

94 

65 

91 
66 

88 
65 

89 
62 

89 
68 

93 
69 

86 
65 

92 
62 

93 
63 

91 
63 

88 
61 

87 
64 

64 
65 

87 
69 

84 

67 

82 
46 

88 
53 

91 
60 

93 
66 

92 
64 

92 
63 

95 
66 

95 
66 

91 
65 

87 
53 

87 
66 

84 
66 

84 

62 

89 
65 

93 
66 

89.4 
63.9 

UPPER  PLAINS  03 

BLICEVILLE 

MAX 
MIN 

99 
73 

98 

71 

94 

73 

92 
69 

94 

73 

93 
71 

90 
73 

93 
74 

94 

70 

94 

71 

95 
70 

89 
7! 

93 
74 

95 
73 

96 
70 

88 
69 

86 
67 

90 

67 

94 

70 

95 
70 

92 
70 

92 
69 

94 

68 

93 
69 

94 

70 

94 

7  1 

92 
58 

93 
7  I 

91 
70 

95 
70 

97 
70 

93.2 
70.5 

BANKHEAD   LOCK   AND  DAM 

MAX 
MIN 

100 

75 

99 
73 

96 
74 

93 
72 

96 
74 

97 
75 

95 
70 

96 
73 

98 
74 

100 
75 

94 

70 

90 
70 

97 
72 

94 

72 

92 
71 

91 
70 

89 
69 

95 
68 

98 
68 

97 
67 

97 
72 

95 
71 

95 
72 

99 
74 

96 
74 

95 
73 

95 
72 

94 

73 

93 
72 

95 
73 

101 
74 

95.5 
72.0 

CENTREVILLE  HSMO 

MAX 
MIN 

97 
73 

96 
67 

95 
68 

93 
68 

95 
70 

95 
70 

90 
70 

91 
70 

96 
70 

97 
7  1 

95 
69 

89 
69 

94 

70 

90 
70 

92 
69 

88 
66 

88 
66 

91 
66 

95 
67 

93 
69 

92 
66 

91 
69 

95 
68 

94 

69 

94 

68 

92 
69 

87 
68 

90 

90 

94 

97 

92.8 
68  .8 

CLANTON 

MAX 
MIN 

98 
71 

97 
66 

94 
70 

93 
68 

97 
67 

95 
70 

88 
70 

92 
66 

95 
67 

98 
69 

99 
66 

93 
70 

95 
70 

88 
67 

94 
68 

89 
66 

90 
62 

93 
64 

95 
67 

94 
64 

93 
67 

91 
65 

92 
65 

95 
66 

95 
67 

92 
66 

88 
67 

91 
68 

91 
64 

94 

67 

97 
66 

93.4 

67.0 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

96 
70 

96 
66 

91 
67 

92 
86 

94 

67 

92 
69 

89 

70 

91 
59 

93 
68 

95 

67 

90 
66 

65 
64 

89 
65 

91 
65 

69 
64 

88 
64 

84 

63 

88 

63 

93 
63 

95 
67 

93 
66 

92 
65 

94 

66 

95 
66 

93 

67 

93 
66 

92 
66 

93 
64 

92 
64 

95 
69 

99 
68 

92  .0 
66.1 

FAYETTE 

MAX 

MIN 

HBLEYVILLE  3  NE 

MBX 
MIN 

94 
69 

91 
65 

91 
67 

93 
67 

92 
65 

91 
66 

93 
68 

92 
70 

94 
68 

92 
67 

83 
67 

90 
64 

90 
67 

89 
64 

87 
64 

87 
62 

91 
60 

93 
67 

92 
67 

89 
65 

91 
64 

92 
64 

92 
66 

92 
66 

91 
67 

90 
65 

88 
63 

93 
63 

95 
63 

92 
67 

91  .0 
65.6 

HBMILION  3  S 

MBX 
MIN 

99 
70 

95 
65 

93 
65 

93 
66 

95 
65 

93 
55 

92 
66 

95 
69 

93 
67 

96 
67 

94 

67 

89 
64 

94 

64 

94 

68 

89 
68 

90 
64 

88 
6  1 

94 
58 

95 
58 

97 
65 

95 
66 

95 
65 

95 
65 

96 
65 

95 
65 

92 
66 

95 
66 

90 

93 

99 

99 

93.9 
65.1 

JBSPER  4  N 

MBX 
MIN 

97 
72 

97 
74 

93 
68 

94 
64 

92 
64 

94 

66 

94 

68 

94 

70 

96 
S« 

95 
68 

88 
68 

94 

64 

92 
66 

93 
68 

88 
68 

86 
64 

92 
53 

95 
60 

97 
63 

94 

67 

94 

65 

95 
65 

97 
64 

97 
66 

95 
65 

95 
55 

92 
67 

92 
66 

95 
68 

100 
65 

9! 
6u 

93.9 
66.3 

THORSBT  EXP  STBTION 

MAX 
MIN 

95 
73 

93 
68 

92 
74 

95 
69 

95 
71 

92 
72 

91 
71 

94 

69 

96 
71 

97 
71 

90 
68 

94 

7  1 

93 

72 

92 
7  1 

88 

70 

89 
68 

93 
67 

96 
67 

95 
70 

94 
68 

93 
69 

92 
68 

96 
67 

95 
70 

95 
69 

89 
68 

91 
69 

90 
68 

92 
68 

96 
7  1 

90 
66 

93  .0 
69  .5 

TUSCBLOOSB  FBB  BP 

MAX 
MIN 

98 
76 

96 
74 

92 
77 

95 
73 

94 

75 

90 
75 

92 
77 

94 

75 

95 
76 

93 
74 

88 
72 

92 
72 

91 
77 

91 
75 

88 

75 

88 
74 

93 
70 

96 
69 

97 
75 

94 
74 

92 
73 

97 
72 

97 
71 

97 
74 

95 
74 

95 
74 

93 
73 

93 
73 

97 
71 

100 
75 

96 
73 

93.8 
73.8 

TUSCALOOSA  DL IVER  DAM 

MAX 
M  I  N 

99 
74 

96 
71 

94 

71 

90 
71 

95 
70 

94 

73 

90 
74 

93 
73 

95 

73 

94 

70 

87 

70 

93 

70 

92 
73 

91 

73 

89 
72 

87 
70 

92 
67 

95 
68 

96 
73 

94 

72 

93 
72 

97 
70 

96 

70 

96 
72 

93 
72 

93 

71 

92 
71 

92 
72 

96 
72 

99 
71 

93.4 
71  .4 

VERNON  2  N 

MAX 
MIN 

98 
72 

98 
73 

95 
73 

94 
65 

95 
68 

93 
65 

90 
71 

93 
70 

96 
71 

95 
69 

94 
68 

86 
65 

92 
69 

93 
69 

91 
68 

80 
71 

89 
63 

90 
61 

96 
62 

95 
67 

94 
66 

93 
67 

94 
65 

94 

66 

94 
68 

91 
57 

96 
68 

88 
67 

93 
66 

99 

70 

97 
69 

93.1 
67  .7 

ninriLLU   c  OM 

MIN 

98 
72 

96 
67 

92 
69 

93 
65 

95 
66 

92 
69 

90 
71 

92 
69 

92 
67 

95 
68 

95 
67 

95 
65 

91 
66 

92 
68 

88 
69 

98 
64 

86 
63 

90 
61 

93 
63 

94 

67 

93 
67 

92 
65 

95 
65 

95 
66 

93 
66 

92 
66 

95 
66 

90 
65 

93 
65 

96 
65 

98 
69 

66.5 

EASTERN   VALLEY  04 

BNNISTON  FAB  BP 

MAX 
MIN 

98 

73 

97 
71 

92 
72 

93 

71 

94 
68 

84 
74 

93 
71 

95 
70 

SEE 

98 

71 

REF 

96    89  89 
71     72  69 

ERENCE  NOTES 

89     92  87 
74     74  72 

FOLLOWING  5 

87     91  94 
68    66  67 

TBTION  INDEX 

92 
71 

91 
70 

93 
69 

95 
69 

96 
71 

96 
72 

94 

70 

91 
68 

89 

70 

92 
69 

96 
69 

98 

72 

99 
71 

92.9 
70.5 

12 


DniLY  TEMPERniURES 


DOY   OF  MONTH 

(Z 

STRT [ ON 

a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

1 5 

1 6 

1  7 

1  6 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CHLERB  2  5H 

MAX 

93 

94 

94 

97 

98 

90 

90 

93 

98 

94 

85 

96 

90 

92 

87 

85 

91 

95 

94 

94 

94 

94 

98 

97 

38 

94 

93 

93 

98 

98 

97 

93.7 

M|N 

71 

66 

65 

68 

68 

65 

69 

67 

68 

70 

67 

70 

68 

70 

69 

68 

63 

65 

69 

66 

68 

66 

65 

67 

68 

67 

7  1 

70 

66 

71 

67 

67  .7 

CEN'RE  4  5H 

MAX 

9S 

97 

93 

94 

95 

93 

87 

91 

94 

96 

97 

90 

89 

87 

91 

85 

87 

90 

94 

95 

93 

94 

97 

96 

96 

93 

89 

84 

87 

91 

93 

92  .0 

MIN 

70 

70 

69 

69 

67 

73 

70 

68 

68 

68 

68 

65 

70 

70 

70 

68 

63 

61 

69 

69 

66 

65 

68 

68 

69 

65 

67 

66 

68 

76 

64 

68  .0 

CMILOERSBURG  HTR  PLANT 

MAX 

97 

94 

94 

94 

95 

91 

94 

97 

93 

88 

91 

91 

92 

91 

89 

86 

90 

95 

94 

94 

92 

93 

94 

95 

95 

92 

90 

91 

92 

95 

95 

92.7 

Mill 

72 

69 

74 

70 

74 

70 

70 

70 

70 

69 

70 

73 

71 

71 

71 

71 

66 

66 

70 

68 

69 

68 

68 

70 

69 

6S 

69 

68 

68 

72 

67 

69.7 

COOSDEN  STEAM  PLANT 

MAX 

9S 

94 

92 

93 

93 

87 

93 

9S 

97 

95 

88 

91 

86 

91 

85 

66 

92 

94 

95 

93 

90 

96 

96 

95 

91 

89 

87 

87 

93 

91 

92 

91  .7 

MIN 

71 

70 

69 

70 

71 

71 

71 

72 

70 

71 

68 

69 

73 

73 

71 

67 

66 

67 

70 

70 

70 

70 

73 

72 

67 

67 

69 

70 

72 

67 

68 

69.8 

TBLLBDECn 

MAX 

92 

92 

86 

90 

95 

92 

96 

98 

96 

97 

91 

92 

92 

91 

89 

88 

90 

92 

94 

94 

93 

93 

92 

93 

91 

91 

88 

89 

92 

92 

89 

91  .9 

m             m  m 

MIN 

68 

68 

70 

63 

r.6 

67 

75 

76 

67 

66 

66 

67 

68 

66 

67 

66 

62 

67 

65 

63 

63 

68 

63 

68 

64 

66  .8 

PIEDMONT  PLBTEBU  OS 

BLEXBNOER  CITt 

MAX 

98 

95 

95 

94 

94 

95 

88 

92 

95 

98 

98 

91 

92 

88 

94 

88 

88 

92 

9S 

94 

92 

94 

94 

97 

95 

94 

88 

88 

88 

96 

94 

93.0 

MIN 

72 

69 

71 

70 

70 

73 

70 

69 

70 

72 

70 

71 

70 

70 

71 

69 

67 

68 

70 

69 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

68 

69 

68 

70 

70 

69  .9 

OSMLBND  2  5SE 

MAX 

93 

94 

91 

88 

91 

92 

82 

90 

92 

95 

94 

87 

90 

BS 

90 

80 

SS 

90 

93 

91 

91 

90 

93 

93 

94 

92 

86 

85 

90 

92 

94 

90.1 

MIN 

70 

68 

68 

68 

68 

69 

68 

66 

66 

66 

68 

68 

68 

69 

70 

69 

65 

66 

66 

67 

66 

66 

67 

67 

68 

65 

67 

67 

65 

68 

68 

67  .4 

fiUBURN  RORUNOMT  FAR" 

MAX 

101 

99 

95 

94 

96 

93 

85 

91 

94 

97 

96 

92 

93 

86 

89 

86 

84 

92 

93 

91 

92 

90 

94 

96 

96 

93 

87 

86 

87 

90 

94 

92.0 

MIN 

75 

73 

77 

74 

75 

74 

72 

75 

73 

73 

67 

72 

71 

70 

72 

70 

68 

72 

72 

70 

70 

70 

70 

69 

70 

71 

70 

68 

69 

71 

69 

71  .4 

HEFL  IN 

MAX 

98 

95 

97 

91 

91 

94 

84 

90 

92 

94 

97 

89 

90 

89 

91 

89 

87 

90 

91 

95 

92 

95 

94 

94 

95 

92 

89 

90 

93 

94 

96 

92  .2 

MIN 

74 

70 

72 

66 

65 

65 

68 

66 

76 

67 

67 

65 

74 

71 

68 

67 

62 

61 

62 

65 

65 

65 

65 

69 

70 

66 

64 

63 

63 

66 

70 

67. 1 

LAFAYETTE 

MAX 

97 

97 

92 

94 

94 

91 

94 

94 

96 

98 

91 

94 

91 

93 

89 

89 

95 

94 

93 

92 

94 

96 

98 

96 

93 

89 

81 

89 

91 

96 

90 

92  .9 

MIN 

71 

69 

72 

69 

68 

74 

70 

71 

69 

69 

68 

67 

70 

69 

69 

69 

66 

69 

70 

68 

69 

68 

68 

68 

69 

67 

68 

66 

68 

70 

67 

68.9 

MART  IN  OAH 

MAX 

98 

97 

94 

93 

93 

93 

87 

90 

91 

94 

95 

90 

91 

86 

89 

91 

88 

89 

94 

92 

92 

92 

94 

93 

95 

92 

88 

86 

86 

90 

92 

91  .5 

MIN 

70 

70 

75 

70 

70 

73 

70 

68 

69 

70 

71 

71 

71 

69 

71 

70 

71 

69 

70 

68 

71 

68 

68 

67 

69 

68 

70 

68 

68 

70 

69 

69.7 

OPEL  UA 

MAX 

98 

97 

96 

92 

92 

94 

85 

89 

92 

94 

96 

91 

93 

87 

90 

89 

87 

91 

94 

92 

93 

92 

95 

95 

95 

93 

87 

83 

86 

90 

93 

91  .6 

MIN 

75 

75 

75 

72 

70 

71 

72 

74 

68 

70 

69 

69 

70 

69 

69 

70 

69 

68 

69 

69 

69 

67 

6S 

68 

65 

64 

64 

64 

69 

69 

69 

69.2 

ROCKFORD  2  NNH 

MAX 

98 

94 

97 

92 

94 

94 

87 

91 

94 

97 

98 

92 

93 

87 

92 

86 

87 

92 

94 

93 

92 

90 

93 

9S 

94 

90 

87 

85 

90 

91 

94 

92  .0 

MIN 

65 

64 

62 

64 

62 

63 

62 

62 

64 

68 

65 

68 

66 

66 

66 

65 

57 

59 

61 

59 

62 

60 

60 

60 

61 

58 

60 

60 

59 

60 

59 

62.2 

ROCK  MILLS 

MAX 

99 

99 

96 

93 

96 

96 

83 

92 

95 

99 

99 

92 

94 

90 

91 

86 

89 

94 

96 

94 

94 

95 

95 

99 

99 

96 

96 

82 

91 

92 

96 

93.8 

•           ■  ■ 

MIN 

67 

72 

73 

70 

67 

73 

68 

67 

66 

68 

68 

66 

72 

69 

72 

68 

67 

64 

66 

66 

6'' 

55 

68 

67 

67 

67 

68 

66 

66 

69 

68 

68  .0 

PRAIRIE  06 

DAYTON    I  N 

MAX 

99 

9S 

96 

96 

95 

96 

89 

91 

96 

96 

93 

92 

90 

90 

92 

89 

89 

96 

95 

96 

89 

94 

95 

94 

95 

91 

92 

92 

90 

95 

'J  5 

93  •  3 

MIN 

72 

70 

75 

70 

72 

72 

70 

71 

71 

70 

67 

72 

72 

71 

72 

69 

66 

69 

72 

71 

70 

69 

68 

67 

68 

67 

67 

69 

68 

72 

70 

.70  .0 

DEMOPOL IS  LOCK  AND  OAM 

MAX 

98 

9S 

96 

94 

95 

90 

92 

92 

95 

96 

96 

92 

94 

91 

93 

90 

90 

92 

95 

96 

92 

90 

94 

95 

93 

92 

85 

90 

82 

92 

95 

92-6 

MIN 

73 

70 

70 

70 

7  1 

72 

72 

72 

73 

73 

70 

70 

73 

73 

7  1 

69 

67 

68 

70 

71 

72 

71 

68 

68 

69 

70 

68 

68 

71 

72 

71 

70.5 

GAINESVILLE 

MAX 

97 

96 

95 

94 

94 

94 

92 

92 

94 

95 

96 

90 

93 

95 

93 

89 

87 

91 

94 

95 

92 

91 

93 

93 

94 

93 

92 

92 

91 

97 

93 . 1 

M  1  N 

75 

72 

74 

7  1 

73 

73 

73 

75 

74 

75 

70 

72 

75 

74 

72 

70 

68 

68 

69 

71 

69 

70 

70 

71 

70 

72 

69 

70 

71 

70 

71  .5 

GREENSBORO 

MAX 

97 

94 

95 

95 

94 

92 

92 

96 

97 

97 

91 

95 

93 

94 

91 

90 

95 

98 

96 

95 

93 

97 

96 

95 

94 

86 

93 

96 

97 

98 

94 

94  .4 

MIN 

7  I 

70 

75 

69 

69 

72 

71 

73 

72 

73 

70 

72 

72 

72 

71 

71 

67 

70 

73 

71 

72 

70 

68 

70 

69 

72 

69 

69 

70 

71 

70 

70.8 

MBYNEVlLLE 

MAX 

97 

96 

98 

99 

99 

96 

97 

97 

97 

98 

97 

96 

92 

88 

86 

92 

93 

94 

94 

94 

93 

92 

92 

93 

90 

89 

88 

92 

82 

90 

92 

93.4 

M  I N 

75 

76 

74 

75 

75 

73 

73 

74 

75 

75 

74 

74 

73 

74 

74 

74 

71 

74 

72 

72 

71 

71 

70 

68 

70 

71 

73 

73 

72 

71 

72 

72  .9 

L IVINGSTON  2  5W 

MAX 

102 

100 

98 

99 

99 

99 

94 

92 

96 

99 

98 

94 

96 

96 

95 

93 

93 

92 

97 

95 

93 

91 

93 

93 

94 

93 

84 

93 

93 

100 

95 

95  .2 

66 

67 

70 

7  1 

73 

70 

70 

72 

7  I 

73 

60 

66 

70 

72 

72 

68 

'66 

65 

71 

70 

68 

66 

68 

68 

68 

70 

67 

70 

70 

73 

72 

69 . 1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

98 

96 

96 

95 

95 

95 

89 

91 

95 

96 

95 

90 

93 

88 

91 

89 

89 

93 

97 

93 

92 

89 

95 

94 

94 

90 

88 

90 

90 

92 

95 

92  .7 

74 

72 

72 

71 

12 

72 

72 

72 

72 

74 

69 

69 

72 

72 

72 

68 

67 

67 

69 

69 

68 

69 

66 

66 

65 

70 

68 

70 

68 

68 

68 

69.8 

MINTER  3  NU 

MAX 

97 

98 

96 

93 

97 

98 

93 

91 

95 

99 

95 

93 

92 

89 

90 

90 

93 

95 

9S 

93 

88 

95 

95 

97 

93 

88 

95 

94 

95 

94 

93 

93  .8 

73 

73 

74 

7  1 

70 

72 

70 

70 

7  1 

73 

66 

68 

73 

71 

70 

66 

70 

71 

70 

70 

69 

68 

67 

69 

68 

69 

72 

67 

71 

69 

70 

70. 1 

MONTGOMERY  USD  BP 

MBX 

96 

95 

95 

94 

96 

89 

91 

93 

96 

95 

90 

93 

87 

92 

89 

90 

91 

95 

94 

92 

92 

92 

94 

94 

91 

86 

91 

88 

91 

93 

87 

92  .0 

MIN 

75 

73 

75 

74 

73 

75 

73 

73 

73 

74 

72 

76 

74 

72 

75 

74 

70 

73 

72 

69 

72 

72 

71 

70 

72 

72 

74 

74 

72 

72 

72 

72.8 

SELMA 

MBX 

98 

97 

99 

96 

98 

97 

94 

96 

96 

95 

94 

94 

96 

93 

94 

96 

92 

98 

96 

95 

93 

95 

95 

95 

91 

92 

93 

94 

95 

98 

90 

95 . 1 

MIN 

76 

74 

77 

72 

74 

74 

73 

73 

75 

76 

68 

75 

74 

73 

74 

69 

69 

71 

73 

70 

72 

70 

69 

70 

71 

71 

72 

72 

70 

74 

70 

72.3 

UNION  SPRINGS  A  S 

MAX 

98 

99 

96 

96 

94 

96 

90 

94 

94 

97 

95 

94 

94 

88 

92 

90 

89 

92 

95 

93 

93 

94 

95 

96 

96 

95 

84 

e4 

89 

91 

93 

93.1 

• 

MIN 

73 

74 

76 

73 

74 

73 

72 

70 

71 

71 

70 

70 

69 

70 

70 

70 

67 

69 

72 

67 

69 

70 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

73 

72 

69 

70.6 

COBSTBL  PLBIN  07 

RNDALUSIB  1  NH 

MBX 

97 

96 

94 

94 

92 

97 

90 

90 

92 

94 

89 

91 

89 

89 

92 

90 

89 

93 

92 

91 

90 

86 

90 

92 

92 

90 

90 

87 

85 

90 

88 

91  .0 

69 

69 

68 

68 

67 

66 

64 

67 

69 

66 

69 

70 

70 

68 

71 

70 

67 

67 

67 

66 

68 

66 

69 

70 

70 

71 

69 

68 

68.4 

BTMORE 

MAX 

95 

95 

95 

95 

93 

95 

93 

92 

95 

96 

93 

91 

93 

92 

93 

92 

92 

93 

95 

94 

90 

85 

90 

89 

90 

88 

82 

88 

90 

92 

85 

91  6 

MIN 

75 

69 

74 

7  1 

72 

73 

73 

70 

72 

71 

71 

72 

69 

70 

72 

73 

71 

70 

71 

70 

68 

70 

72 

67 

71 

70 

73 

68 

71  .3 

BEBTRICE   1  E 

MBX 

98 

96 

96 

96 

98 

96 

95 

96 

94 

94 

93 

94 

95 

94 

93 

92 

93 

93 

92 

93 

92 

92 

94 

95 

93 

92 

93 

93 

92 

91 

90 

93.8 

MIN 

76 

75 

72 

74 

75 

74 

73 

74 

75 

74 

75 

74 

74 

73 

72 

74 

72 

71 

72 

73 

71 

72 

73 

72 

73 

74 

72 

71 

73 

73.4 

BRANTLEY 

MBX 

99 

99 

95 

97 

97 

99 

92 

93 

94 

98 

92 

93 

B9 

90 

95 

94 

93 

95 

97 

95 

93 

94 

95 

95 

94 

91 

85 

88 

87 

88 

93 

93.5 

MIN 

70 

69 

65 

7  1 

70 

68 

69 

69 

71 

71 

69 

72 

70 

68 

68 

71 

67 

68 

68 

67 

67 

69 

70 

70 

70 

71 

72 

69 

69  .5 

BREhION  3  ENE 

MAX 

96 

96 

96 

96 

94 

96 

95 

91 

96 

96 

93 

93 

94 

93 

94 

89 

90 

93 

96 

93 

91 

91 

92 

90 

68 

87 

86 

88 

88 

91 

84 

92 . 1 

73 

72 

69 

7  1 

70 

71 

69 

72 

70 

72 

69 

70 

72 

69 

69 

71 

71 

70 

70 

70 

69 

68 

69 

70 

68 

70 

70 

71 

69 

70.3 

BREhTON  3  SSE 

MAX 

100 

100 

101 

95 

97 

93 

92 

96 

96 

96 

93 

96 

93 

95 

94 

95 

97 

98 

96 

94 

92 

94 

90 

89 

91 

86 

89 

90 

91 

85 

88 

93.6 

MIN 

73 

68 

72 

7? 

68 

76 

72 

71 

71 

71 

69 

71 

68 

70 

71 

69 

67 

71 

70 

69 

70 

68 

69 

67 

68 

71 

69 

71 

70 

71 

69 

70.1 

CBMDEN  3  NH 

MBX 

99 

96 

96 

98 

98 

98 

95 

94 

97 

98 

97 

92 

94 

92 

95 

90 

89 

93 

96 

96 

93 

90 

9S 

93 

95 

88 

87 

91 

96 

94 

93 

94.1 

MIN 

73 

73 

74 

70 

70 

71 

70 

71 

70 

73 

70 

7! 

72 

72 

70 

70 

66 

69 

72 

70 

70 

70 

68 

68 

69 

70 

69 

69 

69 

71 

69 

70.4 

CMBTOM   4  N 

MBX 

98 

98 

98 

96 

91 

95 

96 

9S 

96 

92 

94 

92 

94 

95 

94 

91 

92 

96 

95 

94 

91 

93 

91 

92 

89 

90 

90 

90 

90 

88 

93 

93.2 

MIN 

70 

72 

75 

77 

67 

70 

70 

69 

70 

72 

67 

70 

69 

70 

70 

69 

66 

70 

71 

69 

70 

70 

66 

66 

68 

68 

65 

69 

70 

72 

69 

69.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 


1  3 


DAILY  TEMPERnTURES 


STfiT ION 

DRr  OF  MONTH 

o 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1 6 

I  7 

1 8 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

3  1 

CLB'TON 

finx 

93 

94 

93 

93 

90 

92 

84 

87 

89 

92 

90 

90 

90 

86 

89 

91 

67 

91 

92 

94 

92 

91 

93 

95 

95 

87 

80 

62 

86 

BB 

91 

89 

.9 

n  1 N 

73 

70 

71 

69 

70 

71 

69 

71 

71 

72 

69 

69 

71 

68 

70 

69 

66 

69 

73 

72 

70 

69 

68 

69 

66 

69 

68 

68 

71 

69 

67 

69 

.7 

ENTERPRISE  5  NNH 

nBx 

9S 

96 

93 

95 

92 

93 

65 

90 

91 

92 

69 

91 

90 

87 

91 

90 

91 

92 

95 

94 

91 

90 

94 

95 

94 

90 

79 

65 

87 

90 

69 

90 

.8 

niN 

71 

66 

73 

72 

71 

71 

72 

72 

72 

73 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

72 

72 

69 

69 

71 

71 

71 

70 

70 

71 

71 

73 

71 

68 

70 

.9 

EUFBULO  HILOLIFE  REf 

MBX 

96 

97 

98 

97 

96 

94 

66 

95 

95 

95 

97 

95 

95 

90 

93 

94 

92 

95 

96 

93 

94 

93 

96 

98 

96 

95 

91 

85 

95 

96 

96 

94 

.4 

HIN 

74 

75 

69 

69 

70 

75 

64 

69 

68 

72 

74 

71 

70 

69 

72 

72 

67 

68 

70 

65 

70 

65 

60 

63 

66 

67 

72 

72 

72 

72 

68 

69 

.4 

EVERGREEN 

HBX 

97 

97 

98 

99 

94 

96 

90 

90 

94 

94 

91 

91 

90 

89 

93 

90 

86 

91 

94 

92 

91 

87 

92 

92 

91 

86 

85 

90 

66 

90 

88 

91 

.5 

MIN 

74 

72 

72 

71 

70 

73 

70 

71 

70 

73 

69 

72 

70 

70 

72 

68 

66 

71 

71 

70 

69 

69 

69 

67 

70 

70 

71 

72 

70 

69 

69 

70 

.4 

FRISCO  C 1 TY 

KBX 

97 

96 

95 

96 

96 

96 

90 

95 

95 

95 

93 

93 

93 

92 

93 

93 

90 

90 

94 

94 

90 

90 

91 

90 

89 

87 

85 

88 

87 

90 

88 

92 

.0 

niN 

73 

74 

74 

68 

68 

70 

71 

71 

72 

73 

70 

71 

72 

70 

71 

72 

69 

70 

72 

70 

71 

69 

68 

70 

69 

71 

66 

68 

70 

72 

68 

70 

.4 

GENEVB  2 

riBx 

96 

96 

94 

95 

94 

95 

90 

91 

93 

93 

91 

92 

92 

69 

91 

91 

90 

93 

92 

92 

91 

90 

93 

92 

92 

86 

76 

65 

88 

92 

69 

91 

.2 

niN 

12 

71 

74 

74 

70 

72 

72 

71 

71 

71 

70 

73 

71 

72 

71 

72 

70 

71 

72 

69 

71 

71 

72 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

67 

71 

.0 

GILBERIOHN 

nflx 

97 

97 

99 

95 

96 

92 

93 

95 

95 

94 

92 

90 

93 

94 

93 

90 

92 

96 

95 

94 

90 

95 

93 

94 

92 

90 

91 

86 

90 

94 

91 

93 

.2 

niN 

70 

66 

73 

70 

69 

72 

73 

70 

70 

73 

68 

72 

71 

72 

71 

69 

65 

67 

71 

66 

68 

67 

66 

66 

66 

69 

66 

68 

67 

65 

68 

69 

.0 

GREENVILLE 

MBX 

96 

96 

97 

95 

98 

97 

90 

96 

95 

85 

89 

69 

68 

89 

90 

88 

91 

93 

94 

92 

90 

91 

94 

90 

92 

90 

90 

90 

91 

91 

.9 

n  1 N 

70 

71 

72 

71 

70 

70 

70 

71 

69 

66 

72 

71 

72 

70 

69 

67 

71 

72 

73 

68 

69 

67 

66 

67 

68 

73 

74 

69 

69 

70 

.0 

HEnOLBNO 

nflx 

94 

95 

91 

95 

91 

87 

88 

90 

93 

94 

95 

93 

90 

90 

92 

94 

92 

96 

93 

91 

92 

92 

93 

94 

95 

98 

63 

85 

86 

92 

91 

91 

•  6 

KIN 

75 

71 

75 

71 

71 

72 

71 

71 

72 

73 

70 

72 

72 

70 

70 

73 

70 

71 

71 

66 

70 

72 

71 

72 

68 

74 

68 

70 

71 

71 

69 

71 

•  1 

MIGMLBNO  MOnE 

MAX 

97 

97 

95 

95 

95 

97 

90 

93 

96 

97 

94 

92 

90 

89 

92 

92 

90 

94 

97 

93 

95 

94 

95 

96 

95 

92 

88 

92 

BB 

93 

95 

93 

.5 

MIN 

70 

70 

73 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

73 

68 

72 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

70 

67 

67 

67 

70 

67 

66 

68 

70 

71 

72 

71 

68 

69 

.7 

OZBRK  6  NNW 

MAX 

94 

91 

93 

92 

93 

85 

90 

92 

95 

69 

92 

96 

BB 

91 

90 

90 

95 

93 

92 

91 

91 

93 

94 

93 

90 

80 

85 

86 

90 

92 

60 

90 

.5 

MIN 

70 

69 

73 

70 

70 

70 

70 

71 

72 

71 

69 

72 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

71 

68 

68 

70 

71 

70 

69 

70 

69 

71 

72 

67 

67 

70 

.0 

PIITSVIEH 

MBX 

MIN 

IMOMBSVILLE 

MAX 

9B 

97 

96 

98 

97 

94 

92 

91 

95 

96 

96 

92 

92 

92 

93 

89 

90 

92 

95 

94 

93 

BB 

94 

94 

93 

87 

85 

90 

90 

93 

95 

92 

.9 

MIN 

69 

70 

71 

68 

67 

67 

68 

68 

69 

70 

65 

65 

68 

68 

69 

66 

64 

63 

69 

67 

66 

66 

64 

63 

63 

65 

63 

63 

65 

65 

66 

66 

.5 

IROT 

MAX 

95 

94 

94 

94 

95 

87 

91 

93 

94 

90 

90 

88 

87 

89 

91 

88 

92 

93 

93 

92 

92 

95 

94 

93 

89 

83 

86 

66 

86 

92 

76 

90 

.5 

MIN 

75 

70 

73 

70 

70 

71 

69 

68 

73 

71 

69 

73 

71 

70 

73 

69 

69 

72 

73 

71 

70 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

72 

68 

67 

70 

.6 

HHBTLET 

MAX 

90 

90 

91 

91 

90 

95 

95 

95 

94 

91 

90 

MIN 

GULF  08 

BAY    MINETTE    3  NNW 

MAX 

97 

96 

96 

94 

95 

94 

92 

93 

94 

94 

89 

93 

92 

93 

92 

91 

93 

94 

94 

92 

90 

91 

87 

89 

86 

82 

90 

69 

90 

86 

91 

91 

6 

MIN 

73 

74 

75 

70 

69 

74 

71 

72 

72 

72 

70 

71 

70 

70 

71 

68 

69 

72 

73 

70 

68 

70 

69 

68 

70 

72 

66 

73 

70 

73 

69 

70 

8 

COOEN 

MBX 

91 

91 

91 

91 

90 

91 

90 

90 

91 

90 

87 

88 

89 

89 

87 

90 

91 

91 

91 

86 

88 

67 

90 

88 

81 

80 

87 

86 

91 

88 

86 

66 

7 

MIN 

72 

77 

77 

73 

70 

74 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

74 

72 

73 

69 

70 

74 

73 

72 

71 

73 

73 

72 

70 

74 

71 

73 

•'2 

72 

5 

OBUPMIN  ISLOND  2 

MBX 

90 

92 

90 

91 

90 

90 

90 

89 

92 

96 

92 

91 

89 

89 

91 

86 

89 

90 

91 

91 

86 

87 

89 

84 

86 

81 

Bl 

82 

86 

89 

83 

88 

5 

M  1  N 

81 

81 

81 

79 

75 

80 

76 

79 

79 

80 

78 

79 

74 

79 

77 

75 

81 

79 

72 

77 

78 

78 

81 

75 

73 

70 

73 

75 

74 

77 

72 

77 

0 

FBIRHOPE  2  NE 

MBX 

90 

92 

92 

92 

92 

88 

92 

69 

90 

91 

90 

88 

90 

90 

90 

87 

90 

91 

93 

90 

92 

87 

89 

BI 

88 

83 

77 

85 

68 

89 

79 

88 

5 

MIN 

72 

78 

80 

80 

72 

72 

73 

72 

74 

74 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

72 

73 

73 

73 

73 

72 

70 

70 

69 

67 

71 

74 

71 

70 

72 

5 

nOBILE  HSO  BP 

MAX 

94 

95 

96 

98 

93 

95 

93 

94 

93 

93 

87 

93 

90 

93 

91 

92 

94 

94 

93 

92 

87 

90 

85 

90 

81 

63 

86 

90 

91 

87 

92 

91 

2 

MIN 

76 

76 

79 

74 

73 

75 

74 

75 

76 

74 

74 

70 

74 

73 

74 

75 

75 

74 

76 

75 

74 

72 

74 

72 

71 

76 

75 

7  1 

74 

74 

3 

ROBERTSDBLE 

MAX 

91 

93 

93 

92 

91 

90 

92 

90 

91 

93 

90 

89 

91 

91 

92 

89 

91 

92 

93 

92 

91 

8B 

69 

86 

87 

83 

78 

86 

90 

89 

8 

MIN 

72 

74 

77 

78 

71 

71 

73 

73 

73 

74 

74 

72 

73 

72 

72 

72 

71 

71 

73 

73 

73 

74 

72 

71 

71 

71 

71 

72 

70 

72 

6 

SEE 

RFF 

ERENCE  NOTES 

FOLLOhING  S 

IBTION  INDEX 

I  4 


MONTHLY  AND 


STPIT  ION 


NORTHERN  VPLLEr  01 


PTHENS  2 
BELLE  MINfl  2  N 
FfiLKVILLE   I  E 
HUNTSVILLE  WSO  PP 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOflLS  Fpq  flp 
RED  B9Y 

RUSSELLVILLE  2 


flPPRLflCHIPN 
MOUNTfilNS  02 

BESSEMER  3  WSW 
BIRMINGHAM  WSO  fiP 
CUNTERSV ILLE 
ONEONTfl 
SfiINT  BERNARD 

SflNO  MT  SUBSTR  RU 
SCOTTSBORO 
VRLLEY  HERO 


JULY 


RUG 


SEPT 


SEflSONRL  HEATING 

  SERSON  OF   197-7  -  1978 


DEGREE  DAYS 


OCT     NOV     DEC     JRN  FEB 


249 
246 
279 
216 
210 

153 
162 
317 


151 
176 
19B 
231 
272 

249 
254 
326 


368 
374 
355 
367 
333 

307 
270 
443 


322 
292 
389 
345 
359 

383 
387 
416 


784 
765 
732 
721 
668 

691 

878 


64  1 
640 
710 
738 
766 

786 
767 
833 


1112 
1080 
104  1 
1062 
1026 

1060 

1  128 


952 
967 
977 
1032 
1062 

1096 
1045 
1092 


943 
900 
899 
855 
84  1 

884 
81  1 
991 


744 
768 
808 
845 
853 

886 
832 
901 


MRR 


RLRBRMR 


RPR 


569 
567 
558 
514 
4  76 

520 
482 
567 


408 
452 
501 
555 
527 

579 
560 
621 


1  16 
I  40 
155 
129 
108 

1  14 
93 
181 


89 
120 
131 
160 


159 
166 
24  1 


MAY 


83 
69 
78 
60 
49 

65 
41 
100 


27 
42 

61 
54 

80 
82 
124 


JUNE 


TOTRL 


4229 
4146 
4101 
3928 
371  1 

3797 

4612 


3334 
3457 


3970 


4223 
4098 
4565 


NORMRLS 
JULY-JUNE 


3302 
3199 


UPPER  PLRINS  03 


PLICEVILLE 

BRNKHERD  LOCK  RND  ORM 
CENTREVILLE  WSMO 
CLRNTON 

DOUBLE  SPRINGS 
FAYETTE 

HRLEYVILLE   3  NE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
PRATTVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DRM 
VERNON  2  N 
WINFIELD  2  SW 


EASTERN  VALLEY 


04 


RNNISTON  FRA  RP 
CALERA  2  SW 
CENTRE   4  SW 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 
GROSDEN  STERM  PLRNT 

TRLLflOEGA 


PIEDMONT  PLATEAU  05 


ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  2  SSE 
AUBURN  AGRONOMY  FARM 
HEFL  IN 
LRFRYETTE 

MARTIN  DRM 
OPEL IKR 

ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 


189 
187 
168 
170 
253 

190 
255 
274 
240 


131 
211 
153 
224 
260 


167 
162 
237 
153 
208 

203 


127 
214 
152 
260 
149 

132 
172 
183 
193 


294 
314 
279 
286 
335 

310 
358 
369 
365 


250 
328 
262 
322 
362 


274 

350 
228 
330 

226 


332 
239 
374 
216 

210 
253 
294 
313 


583 
678 
661 
660 
712 

694 
693 
763 
747 


590 
693 
620 
716 
729 


625 
595 
726 
566 
712 

627 


714 
621 
729 
581 

579 
662 
664 
667 


938 
959 
916 
914 
1067 

962 
1044 
1049 
1024 


875 
963 
915 
990 
1011 


936 
901 
1005 
867 
976 

915 


870 
999 
853 
1024 
904 


787 
804 
759 
746 


816 
837 
895 
844 


682 
728 
747 
84  1 
840 


481 
466 
451 
450 
510 

425 
474 
593 
540 


363 
396 
458 
518 
546 


727  423 
735  426 
806  530 


688 
809 


379 
534 


423 


691  398 

808  543 

696  418 

796  550 

671  358 


868 
876 
935 
930 


688 
715 
747 
738 


403 
4  66 
467 
475 


102 
89 
85 
103 
126 

83 
122 
174 
138 


72 
74 
93 
130 
135 


101 
107 
142 
95 
132 

1  10 


82 
155 

72 
146 

85 


96 
122 
1  17 
121 


28 
20 
27 
24 
76 

42 
62 
79 
65 


13 
20 
27 
61 
62 


33 
19 
53 
18 
48 

35 


16 
59 
13 
69 
20 

18 
49 

36 
36 


3402 

3346 
3353 
3969 


3846 
4  196 
3964 


2976 
3413 
3275 
3802 
3946 


3287 

3852 
2994 
3753 

3283 


3828 
3064 

2984 

2994 
3315 
3443 
3474 


2776 


2887 
3283 


2280 
2626 


3059 
2760 


2886 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY   AND  SEflSONni   HEflTING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF    1977  -    1978  flLOBAMP 


STflT  ION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTRL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

■       •  • 

PRfilRlE  06 

DAYTON   1  N 

0 

0 

1  25 

243 

562 

890 

697 

1  3 

0 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

0 

0 

0 

190 

313 

540 

885 

727 

426 

8  1 

1  9 

0 

3281 

GAINESV ILLE 

0 

0 

0 

147 

26  1 

6  1  7 

892 

738 

422 

85 

1  8 

0 

3180 

GREENSBORO 

0 

0 

0 

1  22 

218 

56  1 

872 

669 

388 

70 

1  1 

0 

291  1 

2260 

HAYNEVILLE 

0 

0 

0 

69 

124 

807 

691 

382 

5 

0 

LIVINGSTON  2  SW 

0 

0 

0 

168 

221 

564 

85! 

692 

395 

84 

1 

0 

2976 

MARION  JUNCTION  2  NE 

0 

0 

0 

182 

289 

647 

911 

757 

433 

88 

23 

0 

3330 

MINTER  3  NW 

0 

0 

0 

1  35 

237 

596 

861 

585 

378 

71 

9 

0 

2972 

MONTGOMERY  WSO  AP 

0 

0 

0 

87 

164 

479 

756 

601 

326 

50 

2 

0 

2465 

2269 

SELMA 

0 

0 

0 

95 

167 

466 

792 

586 

281 

45 

1 

0 

2433 

2000 

UNION  SPRINGS  4  S 

0 

0 

0 

159 

235 

556 

858 

684 

399 

86 

7 

0 

2984 

2262 

■         ■  ■ 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

0 

0 

0 

224 

291 

603 

797 

67  1 

389 

73 

1  2 

0 

3060 

2054 

ATMORE 

0 

0 

0 

82 

1  48 

449 

725 

572 

274 

28 

4 

0 

2282 

BEATRICE   I  E 

0 

0 

0 

96 

1  36 

510 

794 

675 

329 

1  5 

0 

0 

2555 

BRANTLEY 

0 

0 

0 

206 

590 

817 

648 

362 

55 

3 

0 

BREUTON  3  ENE 

0 

0 

0 

139 

202 

521 

766 

548 

326 

35 

6 

0 

2643 

BREWTON  3  SSE 

0 

0 

0 

1  33 

1  87 

500 

734 

556 

267 

42 

0 

0 

24  19 

1934 

CAMDEN  3  NW 

0 

0 

0 

159 

224 

595- 

718 

372 

6  1 

22 

0 

CHATOM  4  N 

0 

0 

0 

88 

1  52 

436 

732 

564 

248 

33 

6 

0 

2259 

CLAYTON 

0 

0 

0 

1  36 

217 

545 

839 

673 

349 

57 

5 

0 

282  1 

ENTERPRISE  5  NNW 

201 

516 

777 

617 

313 

43 

0 

0 

EUFAULA  WILDL 1^ E  REF 

0 

0 

0 

1  42 

1  59 

476 

795 

652 

35  1 

77 

10 

0 

2662 

2  I  33 

EVERGREEN 

0 

0 

1  16 

2  1  5 

547 

800 

649 

347 

35 

7 

0 

2198 

FRISCO  CITY 

0 

0 

0 

109 

194 

522 

823 

664 

346 

46 

7 

0 

271  1 

GENEVA  2 

0 

0 

0 

1  16 

1  96 

484 

744 

605 

287 

39 

0 

0 

2471 

GILBERTOWN 

0 

D 

0 

164 

514 

749 

616 

324 

51 

5 

0 

GREENVILLE 

1  69 

233 

578 

853 

684 

376 

75 

7 

0 

2000 

HEADLAND 

0 

0 

145 

230 

528 

770 

626 

308 

42 

0 

0 

HIGHLAND  HOME 

0 

0 

0 

131 

234 

562 

843 

666 

358 

65 

9 

0 

2868 

2167 

OZARK  6  NNW 

0 

0 

0 

81 

166 

455 

723 

574 

269 

39 

0 

0 

2307 

1859 

p I T  rsv 1 EW 

0 

0 

0 

203 

289 

625 

925 

7  I  6 

424 

1  02 

23 

0 

3307 

THOMASVILLE 

0 

0 

0 

133 

226 

566 

844 

684 

351 

63 

1  4 

0 

2881 

2285 

TROY 

0 

0 

0 

92 

189 

503 

780 

597 

315 

55 

1 

0 

2532 

2024 

WMATLEY 

0 

0 

0 

I  48 

197 

779 

625 

305 

35 

1  4 

0 

■         ■  ■ 

GULF  08 

BAY  MINETTE   3  NNW 

0 

0 

75 

139 

426 

720 

54  1 

257 

28 

1 

0 

1661 

CODEN 

0 

0 

0 

84 

150 

397 

683 

541 

281 

32 

1 

0 

2169 

DAUPHIN    ISLAND  2 

0 

0 

0 

83 

335 

553 

547 

2 

0 

0 

FAIRHOPE  2  NE 

0 

0 

0 

86 

144 

44  1 

731 

585 

292 

23 

3 

0 

2306 

1573 

MOBILE  WSO  AP 

0 

0 

0 

73 

149 

439 

731 

551 

268 

16 

0 

G 

2227 

1684 

ROBERTSDALE 

0 

0 

0 

84 

144 

440 

697 

573 

291 

24 

3 

0 

2256 

1654 

SEE  REFERFNCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERfiTURES 

ULT  1978 


X 

Onr 

OF  nONIH 

o 

StflT ION 

a 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

>  1 

1? 

13 

14 

15 

le 

n 

18 

19 

?l 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

a 
a 

fluBuRN  PCRONOtlv  FHRH 

I  I N  1 

2 

MUX 

1  10 

109 

106 

105 

99 

103 

92 

104 

103 

106 

106 

104 

104 

107 

105 

104 

104 

92 

1  10 

1  1  1 

108 

104 

97 

92 

92 

96 

95 

101 

7 

niN 

82 

60 

82 

75 

78 

80 

77 

60 

79 

76 

79 

76 

77 

76 

79 

79 

60 

79 

72 

81 

61 

82 

77 

77 

75 

74 

75 

75 

77 

9 

4 

MOX 

102 

101 

99 

97 

94 

97 

90 

96 

97 

99 

101 

109 

99 

66 

92 

90 

97 

100 

100 

100 

98 

86 

103 

103 

104 

109 

94 

91 

87 

90 

90 

96 

9 

n  I N 

83 

61 

83 

76 

78 

81 

80 

80 

60 

79 

61 

81 

79 

76 

76 

76 

77 

60 

82 

82 

BO 

74 

82 

62 

84 

61 

80 

77 

75 

76 

75 

79 

3 

8 

NBX 

96 

94 

94 

91 

89 

91 

67 

91 

92 

93 

95 

93 

93 

94 

95 

95 

93 

86 

96 

97 

97 

104 

90 

66 

63 

86 

86 

91 

S 

niN 

85 

63 

84 

76 

79 

61 

61 

80 

62 

61 

62 

83 

81 

61 

83 

83 

82 

77 

63 

64 

86 

63 

82 

79 

77 

77 

77 

80 

8 

BREHION  3  ENE 

1  IN  1 

4 

nflx 

100 

102 

104 

104 

100 

101 

101 

95 

103 

103 

99 

97 

96 

99 

99 

94 

93 

90 

91 

90 

86 

66 

86 

94 

93 

93 

64 

96 

2 

niN 

85 

65 

84 

84 

78 

78 

78 

78 

80 

81 

78 

76 

78 

77 

76 

77 

77 

77 

76 

75 

75 

76 

76 

76 

77 

77 

75 

78 

3 

HEnOLHND 

(INI 

4 

MAX 

9S 

94 

92 

96 

94 

96 

66 

96 

97 

96 

100 

102 

90 

95 

92 

92 

92 

95 

95 

98 

99 

95 

86 

68 

87 

90 

90 

93 

6 

niN 

81 

61 

80 

62 

60 

80 

60 

80 

62 

84 

62 

81 

81 

81 

80 

76 

79 

60 

61 

84 

64 

70 

79 

79 

79 

Bl 

79 

80 

3 

PinSVIEH 

(INI 

4 

MAX 

99 

99 

94 

96 

94 

92 

66 

95 

96 

100 

99 

99 

99 

94 

95 

95 

95 

96 

99 

100 

96 

97 

92 

84 

89 

92 

- 

95 

2 

niN 

84 

77 

90 

80 

80 

81 

60 

79 

81 

8? 

82 

62 

82 

79 

81 

79 

80 

81 

81 

85 

83 

82 

82 

80 

79 

81 

81 

2 

IHORSBV  EXP  SISIION 

(INI 

4 

nflx 

95 

96 

96 

100 

100 

100 

96 

97 

99 

100 

95 

99 

96 

97 

95 

95 

98 

100 

100 

99 

100 

97 

100 

101 

101 

94 

96 

90 

93 

95 

91 

97 

2 

MIN 

82 

80 

81 

81 

81 

83 

61 

83 

83 

63 

80 

63 

64 

83 

81 

80 

78 

60 

83 

81 

82 

80 

80 

82 

61 

80 

81 

76 

76 

76 

78 

80 

9 

HINFIELD  2  SH 

(INI 

4 

MRX 

100 

95 

90 

96 

97 

97 

95 

94 

93 

95 

95 

85 

91 

92 

85 

66 

89 

94 

95 

96 

96 

95 

98 

99 

99 

96 

96 

93 

97 

98 

98 

94 

4 

niN 

86 

78 

60 

60 

81 

82 

62 

81 

81 

61 

80 

76 

79 

79 

78 

76 

75 

81 

61 

81 

82 

80 

62 

84 

83 

80 

61 

60 

92 

64 

85 

80 

7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SlflHON  INDEX 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


JULT  1976 


:>3i  i 

ft:)  I  I 


STflT I  ON 

NORTHERN  VHLLE'  01 
HUNfSVILLE   HSO  BP 

UPPER  PLBINS  03 
HINEIELO  2  SH 

PIEDMONT  PLOTEOU  05 
ftUBURN  BGRONOnr  fRRM 

MBRT IN  OBM 

PRBIRIE  06 
DEMOPOLIS  LOCK  BNO  DBn 


COBSTBL  PLAIN 
HEHDLBND 


CULF 

FfllRHOPE  2  NE 


HINC 
MBX 

niN 


EVflP 
Ml  NO 
MAX 

niN 

EVBP 


EVflP 
HINO 

nnx 

tllN 


EVflP 
niN 


HIND 

nnx 

HIN 


DAT   OF  MONTH 


.26  .2 

tz  e 


.33 

781 

98  lOl: 
75  76 


9     9     10    1  1    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23  24   25   26   27   28   29   30  31 


.28 
58 


.24 
21 
103 


SEE  RE-^ERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  8 


STflTION  INDEX 


S  T  R  T  1  n  N 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1  1  M  T  Y 

U  U  IN  1  1 

UJ 

O 
a 

<z 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

nRQrp\/FP 

UDOlix  Vlix 

a. 
a: 

UJ 

SPECIfiL 
ISEt  NOIESI 

OBBEVILLE    1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

17 

465 

7A 

c 

JOHN  S  RICHBURC 

flODISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

1  3 

87 

1  I 

795 

c 

PROF  PRLMER  GOOSEY 

OLBERTfl 

0140 

07 

WILCOX 

I 

32 

14 

87 

25 

175 

7R 

c 

SIDNEY  J  HORDY  JR 

flLEXflNDER  CITY 

0160 

05 

TRLLRPOOSR 

I  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7A 

7R 

H 

HENRY  D  DENHOM 

RL  iCEVlLLE 

0178 

03 

PICKENS 

13 

33 

08 

88 

10 

135 

7A 

7A 

H 

W  MORRIS  TOYLOR 

RNDRLUSIfi   I  NW 

0252 

07 

COVIN G TON 

g 

31 

19 

86 

30 

242 

8A 

8A 

H 

flNNISTON  Fflfl  PP 

0272 

04 

CRLHOUN 

7 

33 

35 

85 

5 1 

6  1  1 

MID 

MID 

H 

FOA 

RRLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

7R 

MRS  DORR  R  DAVIS 

RSHLflNO  2  SSE 

0369 

05 

CLRY 

1  1 

33 

IS 

85 

50 

I09I 

6n 

6A 

C 

H 

LOWELL  SMITH 

ATHENS  2 

039S 

01 

L  IMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9fi 

9fi 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

fiTMORE 

0407 

07 

ESCAMBIA 

8 

31 

01 

87 

30 

294 

9A 

9A 

C 

H 

RADIO  STATION  WATM 

RUBURN  RGRONOMY  FfiRM 

0430 

05 

LEE 

1  1 

32 

36 

85 

30 

652 

8A 

8R 

80 

OH 

NATL  WERTHER  SERVICE 

flUTRUGPVILLE   3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

4  1 

200 

6R 

JOMES  B  NEIGHBORS 

BRNKHERO  LOCK  AND  DRM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

27 

87 

21 

280 

7A 

7R 

H 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

BRY  MINETTE   3  NNW 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

55 

87 

47 

278 

7A 

7R 

H 

WILLIAM  E  MILLER  JR 

BFRTR I CF  IF 

0516 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7A 

7R 

MPRY    1  RQYIF^ 

BELLE  MINR  2  N 

0655 

0  1 

LIMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

7A 

7A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

: 

VONDLEE  STOUGH 

BESSEMER  3  WSW 

0754 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

24 

87 

00 

445 

MID 

MID 

H 

VALLEY   CRK  W-TRTMT  PLT 

BIRMINGHAM  WSO  RP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

520 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

BORZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

1  3 

86 

10 

1070 

7R 

c 

ROBERT  L  WHEELES 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

35 

86 

16 

274 

8R 

8R 

H 

R  E  HENDERSON 

BREWTON  3  ENE 

1080 

07 

ESCAMBIA 

6 

31 

07 

87 

02 

160 

7R 

7R 

G 

RUBURN  UNIVERSITY 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

ESCAMBIA 

6 

31 

04 

87 

03 

85 

6P 

7R 

H 

JOHN  ROBERT  PERVY 

BROOKWOOD 

I  143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

17 

606 

7R 

JOE  K  STYRON 

RRi  iNin  I  nriF 

I  178 

07 

PIKE 

31 

43 

85 

49 

510 

7fl 

r.F  nRP.F    1     H  T  TK 

CALERA  2  SW 

I  288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

47 

540 

5P 

5P 

H 

FRYE    G  FRUST 

CAMDEN  3  NW 

I  301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

19 

235 

5P 

5P 

H 

RUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1  377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7R 

MRS  RNNO  MOE  GRRRISON 

CENTRE  4  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

07 

85 

44 

617 

7R 

7R 

H 

DON  R  WOTSON 

CENTREVILLE  WSMO 

1525 

03 

BIBB 

3 

32 

54 

87 

15 

456 

7A 

7fl 

H 

WER  SERV  MET  OBS 

CHATOM  4  N 

1566 

07 

WRSHINGTON 

13 

31 

32 

88 

IS 

285 

5P 

5P 

H 

RLRBOMO  FORESTRY  COMM 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

1620 

04 

TRLLRDEGA 

7 

33 

17 

86 

20 

4  18 

SP 

5^ 

H 

CITY   WOTER  PLONT 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

7fl 

TOLLIE  L  HRSKEW 

CLRNTDN 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32 

51 

86 

38 

580 

7A 

7R 

H 

MRRION  W  EflSTERLING 

r  1  Q  Y  T  nw 

1725 

07 

RQRRni  IR 
u  n  r\  u  u  u  '\ 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

8A 

8A 

H 

MRS    Fl  I7QRFTH    M  UIFSTftN 
ImO    LLl£MDLin    II  HLOIUIN 

CODEN 

1  803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

1  4 

1 2 

7A 

7R 

H 

LEWIS  M  DEGEER 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVR 

5 

31 

1  1 

85 

56 

250 

7A 

HENRY  F  KELLY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

I8I9 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

51 

470 

c 

JRMES  E  EDISON 

CORDOVA  2  ENE 

1940 

03 

WRLKER 

2 

33 

45 

87 

09 

320 

7A 

EDWRRO  R  BRRTON 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7A 

HUGH  5  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

26 

88 

23 

215 

7A 

REUBEN  P  HRRRIS 

DADEVILLE 

2119 

05 

TRLLRPOOSR 

1  1 

32 

49 

85 

45 

630 

7fl 

WILLIOM  L  BORTLETT 

DADEVILLE  2 

2124 

05 

TRLLRPOOSR 

1  1 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

RUFUS  P  PLESS 

DAUPHIN   ISLRND  2 

2172 

08 

MOBILE 

9 

30 

15 

88 

05 

8 

8fl 

8A 

c 

H 

DRUPHIN   ISLRND  SEO  LOB 

U  n  I  t  u  IN     1  IN 

2188 

06 

MQRF  M  r^n 

1  3 

32 

22 

87 

39 

230 

7R 

7A 

H 

R    Ni  HFRFFnPn 

DELTA 

2235 

05 

CLRY 

1  1 

33 

25 

85 

42 

1030 

7A 

INOCTIVE  3/31/77 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

06 

MRRENGO 

13 

32 

31 

87 

50 

100 

6R 

6A 

6A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

24 

275 

M  H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

09 

87 

25 

810 

7R 

7A 

H 

MITCHELL  DROKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7A 

ORTHUR  C  BRUNSON 

ELROD 

2632 

03 

TUSCRLOOSR 

13 

33 

1  5 

87 

48 

252 

7A 

MRS  HELEN  E  FOIR 

ENTERPRISE  5  NNW 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

23 

85 

54 

469 

7R 

7R 

c 

H 

JERRY  R  MORTIN 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BRRBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8R 

8A 

EUFOULO  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

27 

86 

56 

290 

7R 

7fl 

H 

GEORGE  E  WINDHRM 

r  □  I  RHflPF    9  WF 
rMinnUrC    t  INC 

281  3 

08 

□  M  L  U  rl  1  IN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

7R 

7A 

7A 

H 

PIIRItRKi   IINIV    FXP  STQ 

FALKVILLE    I  E 

2840 

01 

MORGRN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7A 

H 

JOHN   M  DUNRWflY 

FRYETTE 

2883 

03 

FRYETTE 

13 

33 

4  1 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

GORMAN  J  BLRCK 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

OE  KRLB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

7A 

c 

CRRL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

27 

87 

23 

400 

7A 

7fl 

H 

W  C  MAJORS 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

31  54 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6R 

6R 

H 

CROSDEN  STEOM  PLONT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

7A 

7R 

H 

MOCK  C  FIELDS 

GRRDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8A 

MRS  GLODYS  MCKENZIE 

GENEVA  2 

3251 

07 

GENEVA 

5 

31 

03 

85 

53 

145 

7R 

7A 

ROBERT  C  REYNOLDS 

GEORGI ANNA 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7A 

T  E  MASON 

GILBERTOWN 

3308 

07 

CHOCTAW 

1  3 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

RLTON  G  LONO 

GCRGRS 

3430 

03 

WALKER 

2 

33 

39 

87 

1  2 

300 

6A 

OLRBRMO  POWER  CO 

GREENSBORO 

351  1 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

35 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE  J  RRRINGTON 

GREENVILLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

50 

86 

37 

525 

70 

70 

c 

H 

MICHREL  L  FINDLEY 
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S  T  R  T  T  n  N 

INOEX  NO. 

DIVISION 

r  n  M  N  T  Y 

L^  U  LI  IN  1  1 

CT 

cr 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVfiTION 
TIME  AND 
TABLES 

npSFRVFR 

Q. 
31 

*~ 

PRECIP. 

0. 

ex 

UJ 

SPECIAL 
ISEE  NOtESl 

GUNTERSVILLE 

3573 

02 

MARSHALL 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

4  P 

4P 

H 

RADIO  STATION  WG5V 

GUNTERSVILLE  TVfl 

3578 

02 

MARSHALL 

12 

34 

22 

86 

17 

605 

c 

TVA-765 

HfiLEYVlLLE   3  NE 

3820 

03 

WINSTON 

2 

34 

16 

87 

35 

950 

5P 

5P 

c 

H 

JIM  WALKER 

HOMILTON  3  S 

3645 

03 

MARION 

1  3 

34 

06 

87 

59 

435 

7A 

7A 

c 

H 

EDDIE  L  PERRCE 

HflNCEVILLE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

c 

JAMES  E  MC  CRRVY 

HflYNEVILLE 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32 

1  1 

86 

35 

170 

8A 

8A 

H 

DIXIE  S  MOORER 

1  1  L      L/  t_  ri  l^l  U 

3761 

07 

HENRY 

5 

0  1 

2 1 

O  0 

c  u 

370 

7A 

7  A 

7A 

jH 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFL  IN 

3775 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

8R 

8A 

H 

CITY   OF  HEFLIN 

HIGHLPIND  HOME 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

57 

86 

19 

594 

7A 

7A 

H 

CHARLES  R  PORTER 

HIGHTOWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  175 

7R 

ARLON  L  OTTS 

HODGES 

3899 

01 

FRRNKL IN 

13 

34 

20 

87 

56 

840 

7R 

MARY   N  AVERY 

HUNTSVILLE  WSO  flP 

4054 

01 

MADISON 

12 

34 

39 

86 

46 

624 

MID 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

HURTSBORO 

4080 

07 

RUSSELL 

4 

32 

15 

85 

24 

400 

7R 

W  W  MC  CAIN 

JRCKSON 

4193 

07 

CLARKE 

1  3 

31 

30 

87 

54 

220 

8A 

c 

ALLIED  PAPER  INC 

JACKSONVILLE 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7A 

c 

MARY    LOU  WILKERSON 

JASPER  4  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7A 

7A 

H 

JAMES  A  BRITAIN 

inRnflM  DQM 

*f  0  u  o 

U  D 

ELMORE 

7 

DC. 

J  1 

0  D 

9  Qn 
y  u 

DH 

ALABAMA  POWER  CO 

K  INSTON 

443  1 

07 

COFFEE 

10 

31 

14 

86 

1 1 

270 

7A 

FRED  W  WOOD 

LRFflYETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MISS  MAYMIE  LANDRUM 

LAY  DAM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

6R 

RLRBAMA  POWER  CO 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7A 

MRS  MARY   K  LEE 

LEESBURG 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1  1 

85 

46 

589 

7A 

RUFUS  M  SEWELL 

LIVINGSTON  2  SW 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32 

35 

88 

12 

160 

7A 

7R 

H 

B  B  WILLIAMSON  JR 

LOUISVILLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

31 

47 

85 

33 

480 

8R 

JOHN  B  ARD 

MARION  6  NE 

5112 

05 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 

173 

7R 

c 

MARION  F ISH  HATCHERY 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

13 

200 

7A 

7fl 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

MQR  TIM  npM 

514  0 

u  o 

ELMORE 

1  1 

9 

A  n 

OO 

C  C 

DO 

6P 

or 

6P 

U 

n 

ALABAMA  POWER  CO 

MATHEWS   1  S 

5172 

06 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

15 

85 

00 

195 

7A 

W  0   1  BILL  1  DILLARD 

MELV  I  N 

5354 

07 

CHOCTAW 

13 

31 

56 

88 

27 

350 

7R 

ERNEST   H  LAND 

MIDWAY 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

31 

495 

c 

ALFRED  5  ADAMS 

MILSTEAD 

5439 

06 

MACON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

8A 

GEORGE  WILCOX 

MINTER  3  NW 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

02 

370 

7A 

7A 

H 

HENRY   J  YATES 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

MOBILE  WSO  AP 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

41 

88 

15 

21  1 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

MONTEVALLO 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7A 

MURICE  P  JETER  JR 

MONTGOMERY  WSO  AP 

R 

5550 

05 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86 

24 

221 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

Mm  II  T  HM  9 

^  K  ^ 
O  D  J  0 

LAWRENCE 

12 

A 

9  Q 

O  / 

1  P 

D  4  O 

6P 

6P 

H 

JOHN  N  KELLEY 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

5749 

0! 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

540 

MID 

MID 

H 

FAA 

NEW  MARKET  2 

5867 

01 

MADISON 

1  2 

34 

55 

85 

27 

725 

5P 

5P 

H 
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NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

37 

260 

7R 

CHARLES  R  BRRCKINS 

ONEONTA 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

/  H 

7A 

H 

LONNIE  R  NORRIS 

OPEL IKA 

6129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

755 

8R 

8A 

H 

RADIO  STRTION  WJHO 

OZARK  6  NNW 

8218 

07 

DALE 

5 

31 

32 

85 

4  1 

470 

5P 

5P 

H 

CHARLES  H  CARROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

535 

c 

TVA-69 

PALMERDALE  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

46 

86 

40 

798 

7A 

GEORGE  T  POSEY 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

7R 

MRS    FVFI  YN    M    Fill  1  FR 

PETERMAN 

f;  "7  n 
D  J  /  u 

U  / 

MONROE 

1 

Q  1 

J  1 

OO 

1  5 

1 95 

c 

MRS  MINTA  EDDINS 

PICKENSVILLE  2 

6418 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

14 

88 

17 

1  80 

7A 

RES  ENG  OF-US  CORP  ENG 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

7A 

MRS  EVA  R  RAY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7A 

MRS  ENA  C  PAUL 

PITTSVIEW 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

7fl 

7A 

GH 

FRANK  TURNER 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7R 

JAMES  E  FISCHER 

RED  BAY 

6805 

01 

FRANKLIN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WRMG 

REFORM  2  E 

6847 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

87 

59 

271 

7A 

RRIFORD  C  MC  COOL 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

5 

31 

21 

86 

32 

1  90 

7R 

INACTIVE  11/29/77 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COV I NGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

c 

Qi  QRflfiQ  Fi  FPTRir  mnp 

nLMDMIII-l     LLLLiniL  LUUr 

ROBERTSDALE 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

34 

87 

44 

155 

6R 

6A 

H 

JOHN  K  LRSSITTER 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

14 

670 

7A 

7fl 

H 

CHARLES  W  MC  EWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6A 

6A 

H 

JOHN   T  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKL IN 

1  2 

34 

31 

87 

44 

880 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34 

10 

86 

49 

800 

7R 

MID 

H 

ST  BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

7207 

02 

DE  KALB 

12 

34 

1  7 

85 

58 

1  195 

7R 

7A 

H 

SAND  MTN  SUBSTATION 

SAYRE 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

43 

86 

58 

304 

7A 

MIRAM  W  PRIDMORE 

5C0TTSB0R0 

7304 

02 

JACKSON 

12 

34 

4  1 

86 

03 

615 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WCRI 

SELMA 

7366 

06 

DALLAS 

1 

32 

25 

87 

00 

147 

SP 

7A 

H 

ROBERT  J  CHANDLER 

SUTTLE 

7963 

06 

PERRY 

3 

32 

32 

87 

1  1 

145 

7R 

J  F  SUTTLE  JR 

TALLADEGA 

8024 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

26 

86 

05 

555 

7A 

7R 

H 

JOE  WOOOARD 

TALLAPOOSA  WATER  PLT 

8038 

06 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

26 

86 

1  1 

177 

7R 

TRLLRPOOSA  WATER  PLRNT 

THOMASVILLE 

8178 

07 

CLARKE 

13 

31 

55 

87 

44 

405 

7A 

7A 

H 

LEROY  GATES 
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THURLOW  Dfln 

TONEY 

TROY 

TUSCflLOOSfl  FRFI  OP 
TUSCflLOOSfi  OLIVER  CRM 
UNION  SPRINGS  4  S 
UNIONTOWN 
VRLLEY  HERD 
VERNON  2  N 

WflDLEY 

WPLLfiCE  2  E 

WRLNUT  GROVE 

WARRIOR  3  NW 

WRRRIOR  LOCK  RNO  DRM 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKR 

WHRTLEY 

WINFIELD  2  SW 


OLfiBOMR 

JULY 


8209 
8215 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 

8605 
8637 
8648 
8670 
8673 
8809 
8859 
8857 
8998 


1978 


COUNTY 


CHILTON 
ELMORE 
MflOISON 
PIKE 

TUSCRLOOSfl 

TUSCRLOOSfl 

BULLOCK 

PERRY 

OE  KRLB 

LRMfiR 

RRNDOLPH 

ESCfiMBIfl 

ETOWRH 

JEFFERSOM 

GREENE 

BIBB 

ELMORE 

CLRRKE 

FAYETTE 


32  53 

32  32 
34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  27 

34  34 

33  48 

33  07 

31  12 

34  04 
33  51 

32  47 

33  07 
32  32 
31  39 


13  33  55 


86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  1  1 

86  19 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Jrtrtitional  information  reEardinE  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  BuildinE,  Ashcville,  N.c. 
288«    or  ti  InrSea?heri"vJcl  0«ice  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  tor  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles'.     Monthly  degree  day  totals  kre  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65^F      In  "Supplemental  Data"  table 
d?recUons  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


saving 
For  thesi 
"Evapor 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during'  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

ttATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "SDOwfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"'  table,   the  -Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  -Seasonal  Snowfall-  table,  include 
snow  and'sleet.     Entries  of  snow  on  tiround  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


Auburn  Agronomy  Farm 
Brewton  3  ENE 
Headland 

Marion  Junction  2  NE 
PI  ttsview 

Thornsby  Exp.  Station 
Winfield  2  SW 


Soil  Type 
Chesterfield  sandy  loam 
Smithdale  fine  sandy  loam 
Dothan  sandy  loam 
Sumter  Clay 

Izagara  fine  sandy  loam 

Fine  Loamy 

Ora  fine  sandy  loam 


Soil  Cover 

Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 


Degree  of  Slope 
0-2% 

Unknown 

3-5% 

Unknown 

0-2% 

2  to  6% 


All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 
REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   -Daily  Precipitation-  table,   "Evaporation  and  Wind-  tabl 
Soi 1  Tempe  ra  t  ures "  table,  and  the  Station  Index. 

ized  Data-  table  and  the  -Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry 


Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  -Daily 


No  record  in  the  "Monthly  Su 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  inst 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\  Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using 


measure  fastest  mile  data. 


ratio 


f  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 


M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature-  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  fr 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING; 


the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 


AR    This  entry  in  time  of  observation  colu 


Station  Index  means  after  rain. 


Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

"Soil  Temperature"  table. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.  Oraissi 


ground  in  that  month. 


of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  sno 
J    "Supplemental  Data"  table. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

9 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary:  S5.55  additional  for  foreign  mailing;   40C  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
.'\sheville ,  N.   C.   28801 .       Attn:     Publications . 
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69 

.7 

79 

3 

.7 

98 

5 

67 

1 

0 

1  4 

0 

0 

g 

3.83 

.20 

1  ^64 

5 

.0 

0 

7 

2 

1 

TBLLRDEGR 

92 

.4 

67 

.  1 

79 

8 

I  .  I 

99 

25 

62 

25. 

0 

25 

0 

0 

0 

1  .93 

-   I  .99 

■  76 

I  3 

.  0 

Q 

5 

1 

0 

DIVISION 

79 

5 

.9 

3.93 

.03 

.  0 

■       ■  « 

PIEDMONT  PLHTERU  05 

RLEXANOER  CIT-r 

90 

.4 

68 

,4 

79 

4 

95 

28- 

64 

25 

0 

23 

0 

0 

0 

3  .92 

•  1 5 

1.12 

5 

.  0 

0 

7 

3 

J 

ASHLAND  2  SSE 

88 

.  1 

66 

.6 

77 

4 

93 

21 

61 

25 

0 

1  I 

0 

D 

0 

2.71 

■  67 

I  4 

.0 

0 

9 

2 

0 

AUBURN  AGRONOMT  FARM 

88 

.4 

69 

.5 

79 

0 

.3 

95 

22 

66 

25. 

0 

14 

0 

D 

0 

5  .42 

1  .35 

1  .40 

22 

.0 

0 

9 

5 

2 

HEFLIN 

69 

.3 

55 

.6 

77 

6 

95 

22 

59 

2 

0 

16 

0 

0 

0 

4  .91 

1  .30 

9 

.0 

0 

8 

5 

1 

LAFAYETTE 

91 

.  1 

66 

•  6 

78 

9 

97 

22. 

60 

25 

0 

24 

0 

0 

Q 

4  .90 

1  .20 

5 

.0 

0 

5 

5 

] 

MARTIN  DAM 

OPELIKA 

89 

.0 

66 

.4 

77 

7 

95 

22 

59 

24 

0 

1 6 

0 

0 

0 

4  .28 

1  .29 

13 

.0 

Q 

6 

4 

1 

ROCKFORD  2  NNH 

89 

.  I 

M 

94 

22. 

18 

0 

0 

0 

5  .02 

1  .65 

5 

.0 

0 

9 

4 

2 

ROCK  MILLS 

89 

.8 

66 

.  1 

76 

0 

.5 

96 

21  . 

59 

24 

0 

20 

0 

0 

0 

4  .03 

.00 

1  . 37 

1 0 

■  0 

0 

Q 

2 

' 

DIVISION 

78 

3 

.  3 

4  .40 

■  38 

■  0 

■       ■  « 

PRAIRIE  06 

DAYTON   I  N 

92 

.3 

66 

.9 

60 

6 

97 

20 

65 

26. 

0 

24 

0 

0 

0 

1  . 90 

-  1.78 

■  76 

1  3 

.0 

D 

5 

2 

Q 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

91 

.2 

70 

.3 

60 

8 

97 

21 

67 

31. 

0 

20 

0 

0 

0 

3. 60 

-  .40 

2.02 

1 

■  0 

D 

7 

1 

1 

GAINESVILLE 

92 

.S 

70 

3 

81 

4 

97 

21. 

65 

31 

0 

24 

0 

0 

0 

2.63 

-  .64 

.79 

1  1 

.0 

0 

7 

2 

0 

GREENSBORO 

92 

.9 

69 

9 

81 

4 

.5 

99 

20 

65 

10 

0 

24 

0 

0 

0 

1  .75 

-  2.08 

■  95 

I 

.0 

0 

4 

1 

0 

HAYNEVILLE 

91 

.  1 

70 

6 

61 

0 

97 

20 

69 

14. 

0 

24 

D 

0 

0 

4.96 

1  .61 

I  ^54 

1 

.0 

0 

6 

3 

3 

LIVINGSTON  2  SH 

91 

.4 

67 

4 

79 

4 

98 

25 

62 

22 

0 

20 

D 

0 

0 

1  .44 

-  2.42 

■  50 

26 

.0 

0 

4 

I 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

91 

.0 

67 

7 

79 

4 

96 

21 

62 

21  . 

0 

24 

0 

0 

0 

3.69 

-  ■OS 

1  .20 

10 

.0 

0 

7 

2 

2 

MINTER   3  NH 

MONTGOMERY  HSO  RP  R 

90 

.5 

71 

1 

80 

8 

.  1 

94 

30. 

66 

25 

0 

22 

0 

0 

D 

3.52 

.05 

2.63 

9 

■  0 

0 

3 

2 

I 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


nLneoHa 

nucusi  1978 


TEMPERRTURE 


NO-  OF  OB'S 


nnx.  niN. 


PRECIPITRTION 


SNOU.  SLECt 


NO.  OF  DOTS 


SELNB 

UNION  SPRINGS  4  S 


COHSIBL  PLBIN  0 

RNOnLUSin   1  NH 
BIMORE 

BEBIRICE   1  E 
BRBNTLET 
BREHTON  3  ENE 

BREHTON  3  SSE 
CBMDEN  3  NH 
CHBTOM  <  N 
CLBTION 

ENTERPRISE  S  NNH 

EUFflULB  HILOLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CUT 

GENEVB  7 

OILBERTOHN 

GREENVILLE 
mebdlbnd 
HIGhlBND  home 
ozbrk  6  nnw 

PITT5VIEH 


9?. 8 
90.1 


IHOMBSVILLE 

TROY 

HHHTLET 


GULF 

BBT  MINETTE  3  NNH 
CODEN 

DAUPHIN   ISLBND  2 
FfllRHOPE  2  NE 
MOBILE  HSO  BP 

ROBERTSDRLE 

DIVISION 


92.9 
91  .6 
92.5 
87.8 
89.5 

90.3 
91  .2 
90.7 

n 

92.1 

90. 4M 

89.0 
90.6 
90.7 
89. 7M 

91  .5 
89. 9H 
92.3 


91  .3 
89.3 


89.2 
90.8 


71  .4 
68.1 


B8.9 
69.8 
71  .9 
67.1 
68.5 

69.0 
69.4 

69.7 
58.3 
69.6 

67. S 
68.7 
69.1 

M 

68.7 

68  .4M 

69.3 

68.1 

70.5 

65-4M 

66.3 
69. 9M 
67.7 


70.5 
72.4 
77.5 
71  .5 
75.5 

71  .6 


82.1 
79.1 


79.6 
80.6 
81  .4 
79.2 
79.9 

81  .0 
80. S 
81  .  1 
78.1 
79.6 

78.9 
80.0 
79.9 

M 

80.4 

79. 4M 

79.2 
79.4 
80.6 
77. 6M 

78.9 
79. 9n 
80.0 


80.9 
80.9 
83.1 
80.4 
83.2 

80.6 

81  .5 


1  .7 
.2 


4.78 

S.I9 


S.48 

5.03 
5.39 
5.88 
2.55 

3.89 
3.50 
1  .94 
6.09 
4  .26 

8.59 
3.55 
2.07 
6.3S 
3.41 

4.46 

5.91 
5.67 
2.16 
1  1  .74 

5.45 
4  .07 


5.25 
8.S7 
12.04 
6.24 
7.34 

6.94 


3.11 
2.30 


I  .34 
.63 


I  .82 
1  .71 


4.11 
.53 
2.68 


1  .57 
2.92 


1  .30 
1  .43 
.85 
2.02 
1  .80 

2.20 
.92 
.SS 
3.1  1 
1  .21 

1  .32 
1  .97 
2.31 
.95 
6.15 


.23 
1.11 


1  .78 
3.90 
4  .67 
1  .81 
I  .84 

I  .49 
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DniLY  PRECIPITATION 


STRT I  ON 


MOBTHERN  vftLLEY 


ftTMEHS  2 
BELLE  MINA  2  N 
FALKVILLE    1  E 
HODGES 

HUMTSVILLE   WSO  ftp 


MUSCLE  SHOALS  Fl 
REO  BAY 
PUSSELLVILLE  ? 


BESSErCR  3  USW 
BIBMINGHAM  WSO  I 
BOAZ 

FORT  PArnE 
GARDEN  CITY 

GUNTEBSVILLE 

LEEDS 

ONEONTA 

PALrCRDALE  2  U 
SAINT  BERNARD 


UPPER  PLAINS  03 

AL  ICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE    3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BROOK UOOO 

CARBON  HILL 
CENTREVILLE  WSMQ 
CLANTON 
CORDOVA  2  ENE 
DOUBLE  SPRINGS 

CLROD 

FAYETTE 

GORGAS 

HALEYVILLE   3  NE 
HAMILTON  3  S 

JASPER  ^  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  0AM 
PICKENSVILLE  2 
PLANTERSVILLE  2  SSE 

REFORM  2  E 
THBRSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON    2  N 


EASTERN  VALLEY 


04 


ANNISTON  FAR  AP 
CALERA  2  %U 
CENTRE  4  SU 
CHILDERSeURG  UTR  PLANT 
GAOSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 
LEESBURG 
MONTE  VALLD 
TALLADEGA 
UALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  2  SSE 
AUBURN  AGRONOMY  FAl 
DADEVILLE 
HEFL IN 

HIGHTOUCR 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 
OPEL IKfl 

ROCKFDRO  2  NNW 
HOCK  MILLS 
THUSLOW  DAM 
WflOLEY 
KiTUPPKA 


PRAIRIE 


06 


CUBA 

DAYTON  I  N 

DEMOPOL IS  LOCK  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

HAYNEVILLE 

L  IVINGSTON  2  SW 

MARION  6  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MATHEUS    1  S 

MILSTEAO 
MINTER    3  NH 

rONTGOrCRY  MSO  flP 

PEHRYVILLE 

PINE  LEVEL 


3.52 
5.86 
3.  31 


DAY   OF  MONTH 


123     456     789  10 


.05     .02  .27 


2    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


2.33  .02 


1.07  .OA 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DniLY  PRECIPIinTION 


STflT  I  ON 


ITTLE 

tLLAPOOSA  MATES  PL  T 
HON  SPQINGS  4  S 
I  lONTSuN 

tRRIOQ  LOC^  AND  OAM 


COASTAL  PLAIN  0 

ABBEVILLE  1  NNU 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  HU 
ATTQRE 
BEATRICE  1  E 

BBAnUEY 
BREUTON  3  ENE 
BREI4T0N  3  SSE 
BRUNOIOQE 
CArCEN  3  HU 

CHATQM  A  N 
CLAIBORNE 
CLATTON 

COFFEE  SPRINGS  2  HU 
COTTON TON 

ELBA 

ENTERPRISE  5  NNW 
EUFAULA  UILDLIFE  REF 
EVERGREEN 
FRISCO  CITY 

GENEVA  2 

GEORGIANNA 

GILBERTOwn 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOrC 

HURTSBORO 

JACRSON 

R INS TON 

LOUISVILLE 

fCLVIN 
NEUTON 
OZARK  6  NNW 
PINE  APPLE 
PITTSVIEH 

RIVER  FALLS 
TMOMBSVILLE 
TROr 

WALLACE  2  E 
UHATLEV 


GULF 

BAY  fllNETTE  3  NNW 
CODEN 

DAUPHIN  ISLAND  2 
FAIRHOPE  2  NE 
MOBILE  WSO  AP 

ROBE RTSD ALE 


DRY   OF  MONTH 


1     2    3     4    5    6  7 


2.20 
2.30 


.OS  .OB 
.06     . 2S 


9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.02     .13  1. 


.00    .17  t.ei 
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DniLY  TEMPERATURES 


STFIT  ION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

A 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£ 

a 

• 

NORtHERN  VHLLEr  01 

BTHENS  2 

MBX 

niN 

93 
61 

9D 
63 

94 

65 

93 
64 

87 
63 

85 
63 

85 
66 

84 

65 

84 

65 

87 
62 

88 
63 

90 
65 

85 
54 

91 
65 

91 
65 

93 
64 

95 
66 

97 
60 

88 

61 

90 
63 

90 
69 

90 
69 

93 
63 

97 
65 

95 
65 

93 
55 

85 
70 

90 
63 

90.1 

BELLE  MINB  2  N 

nRX 

niN 

91 
64 

88 
65 

92 
66 

93 
68 

87 
68 

86 
66 

85 
67 

87 
67 

87 
68 

83 
67 

83 
66 

85 
68 

89 

67 

84 

67 

90 
68 

91 
66 

92 
66 

93 
68 

94 

69 

94 

70 

90 
65 

89 
65 

89 
67 

90 
71 

91 
66 

95 
67 

95 
68 

95 
68 

93 
68 

86 
69 

92 
66 

89.6 

FflLKVlLLE    1  E 

HBX 
MIN 

92 
64 

89 
63 

95 
66 

94 

64 

88 
65 

86 
65 

85 
64 

86 
65 

83 
64 

83 
66 

82 
65 

87 
67 

90 
65 

85 
63 

90 
66 

90 
67 

91 
64 

95 
66 

94 

67 

95 
65 

92 
62 

99 
64 

88 
66 

87 
69 

90 
52 

95 
63 

93 
64 

93 
65 

92 
64 

87 
67 

88 
63 

89. S 

HUNTSVILLE   HSO  OP 

MBX 

niN 

90 
67 

93 
68 

95 
70 

88 
69 

84 

70 

84 

68 

85 
69 

84 

68 

82 
70 

81 
69 

84 

68 

86 
70 

82 
68 

87 
71 

89 
71 

90 
69 

89 

70 

91 
72 

92 
71 

90 
74 

88 
70 

86 
68 

88 
71 

90 
70 

92 
68 

93 

70 

92 
69 

93 
68 

86 
69 

89 
69 

79 
65 

87.8 

nOULION  2 

MBX 
MIN 

94 

66 

96 
68 

96 
69 

89 
66 

84 

67 

89 
66 

89 

67 

86 
71 

84 

68 

86 
69 

88 

69 

92 
69 

85 
67 

91 
67 

91 

70 

94 

71 

95 
69 

96 
70 

97 
71 

95 
70 

93 
65 

95 
65 

93 
72 

93 
76 

97 
68 

99 
70 

96 
72 

95 
70 

90 
71 

85 
76 

79 
67 

91  .4 

MUSCLE  SHOALS  Fflp  flP 

MBX 
fllN 

94 

63 

96 
57 

94 

63 

86 
68 

80 
67 

84 

66 

90 
69 

83 
70 

88 

70 

84 

69 

85 
70 

89 
68 

85 
66 

93 
66 

92 
67 

94 

69 

94 

70 

95 
70 

96 
69 

89 
71 

9 1 
64 

92 
62 

92 
71 

94 

69 

94 

65 

95 
67 

95 
67 

95 
67 

85 
69 

90 
68 

76 
62 

90.0 
67.4 

RED  BBY 

MRX 

niN 

96 
67 

95 
68 

98 
70 

96 
63 

82 
57 

87 
67 

96 
66 

89 

71 

89 
72 

86 
70 

86 

69 

91 
69 

89 

66 

91 
67 

90 
69 

94 

68 

95 

71 

96 

71 

97 
74 

95 
74 

95 

67 

98 

65 

96 
74 

96 

73 

96 
68 

97 
70 

94 

70 

95 
70 

93 

71 

86 
69 

87 
68 

92.6 
69.2 

RUSSELLVILLE  2 
■ 

(1RX 

niN 

91 

60 

90 
63 

92 
63 

95 
65 

81 
63 

84 
64 

87 
68 

76 
66 

84 

65 

81 
67 

84 
64 

82 

62 

89 
64 

88 

68 

91 
58 

93 

56 

94 

66 

94 

66 

90 
63 

88 

65 

94 

68 

93 
72 

94 

64 

94 

65 

93 
66 

93 
69 

90 
66 

79 
72 

86 

65 

88.7 

BPPflLRCHIBN 
nOUNTBINS  02 

BESSEMER  3  WSH 

MBX 
MIN 

95 
65 

96 
66 

97 
70 

89 
68 

88 
68 

92 
67 

89 
68 

89 
68 

66 
68 

87 
69 

87 
66 

89 
68 

88 
67 

88 

67 

91 
68 

94 

69 

96 
69 

97 
68 

98 
72 

96 
71 

95 
69 

96 
71 

95 
74 

92 
70 

95 
65 

96 
68 

95 
70 

95 
72 

91 
66 

86 
73 

95 
65 

92.4 

BlRNINCHfin  WSO  BP 

MBX 
MIN 

89 
68 

92 

70 

92 
72 

87 
71 

84 

71 

86 
69 

82 
71 

86 

71 

82 

71 

83 

71 

81 
71 

90 

71 

85 
59 

87 
69 

89 
71 

91 

73 

92 
70 

92 
71 

92 
72 

93 
72 

93 
71 

88 

76 

90 
78 

90 
70 

93 
68 

93 
71 

93 
71 

92 
70 

89 
69 

87 
75 

82 
67 

88.5 

GUNTER5V1LLE 

HBX 
MIN 

96 
60 

95 
65 

94 

62 

93 

70 

93 
67 

90 
64 

91 
66 

88 
69 

85 
68 

90 
67 

88 
65 

86 
70 

89 
74 

91 
68 

90 
68 

88 
64 

94 
63 

93 
64 

93 
70 

92 
64 

90 
59 

86 
66 

90 
69 

91 
69 

90 
66 

93 
67 

93 
66 

91 
63 

92 

89 
72 

90.8 

ONEONTB 

HBX 
HIN 

95 
66 

92 
64 

95 
64 

95 
67 

89 
67 

87 
68 

88 

57 

88 

67 

86 

67 

82 
68 

86 
69 

86 
68 

90 
67 

86 
69 

90 
68 

90 
68 

90 
67 

90 
70 

93 
69 

94 

71 

93 
70 

92 
71 

86 

73 

90 
68 

92 
66 

93 
68 

92 
68 

92 
67 

91 
68 

90 
70 

88 
68 

90.0 

SBINT  BERNBRO 

HBX 
HIN 

92 
65 

93 
64 

93 
67 

88 
66 

87 
68 

86 
67 

87 
67 

89 
67 

84 

67 

85 
68 

88 
65 

91 
67 

87 
65 

90 
62 

89 
66 

93 
66 

95 
66 

94 

67 

96 
66 

94 

70 

91 
67 

90 
69 

89 
70 

92 
68 

94 
64 

92 
68 

95 
65 

92 
64 

93 
66 

88 

70 

81 
65 

90.3 
66  .5 

SBND  MT  SJBSIB  BU 

MBX 
MIN 

66 

64 

9 1 
68 

89 
68 

70 

8  3 
69 

68 

85 
70 

84 

69 

8 1 

67 

83 
68 

85 
69 

89 
66 

86 
68 

88 
59 

88 
68 

89 
66 

67 

9  3 
69 

92 
70 

92 
66 

90 

69 

8  3 
69 

89 

65 

89 

65 

9 1 

65 

90 
67 

9 1 
66 

9 1 
67 

88 

68 

89 
66 

88.3 
67.5 

SCOTTSBORO 

MBX 
MIN 

VBLLET  HEBO 
. 

MBX 
MIN 

92 
64 

86 
59 

90 
61 

89 
66 

87 
69 

86 
67 

86 
68 

86 
70 

82 
65 

79 
65 

82 
66 

86 
66 

85 
62 

85 
62 

89 
65 

89 
66 

89 
66 

92 
66 

96 
67 

95 
68 

93 
64 

89 
66 

82 
69 

89 
64 

89 
62 

91 
64 

84 
64 

90 
64 

89 
64 

89 
66 

87 
67 

87.8 
65.2 

UPPER  PLAINS  03 

BLICEVILLE 

MBX 
MIN 

95 
69 

94 

69 

94 

69 

97 
69 

93 
69 

90 
66 

91 
69 

91 

71 

90 
68 

83 

70 

88 
69 

89 

70 

93 
69 

85 
66 

89 
67 

91 
70 

94 

71 

95 
71 

97 
72 

95 
72 

95 
71 

92 
66 

95 
66 

97 
72 

94 

68 

96 
68 

96 
68 

97 
69 

95 
70 

67 
72 

93 
63 

92  .7 
69.1 

BBNKHEBD  LOCK  BNO  OBM 

HBX 

MIN 

93 
71 

96 
70 

99 
70 

93 
71 

89 
70 

93 
71 

93 
72 

89 
73 

84 

71 

86 

70 

90 
70 

89 

71 

92 
70 

90 
70 

92 
72 

95 
72 

98 
73 

97 
72 

99 
74 

98 
70 

98 
69 

97 
68 

94 

67 

95 
66 

95 
65 

96 
70 

96 
71 

93 
72 

89 
70 

88 

71 

90 
68 

93.1 
70 . 3 

CENTREVILLE  HSMO 

MBX 
MIN 

92 
67 

92 
66 

95 
68 

95 
68 

98 
66 

88 
67 

91 
68 

90 
68 

88 
68 

84 

67 

84 

67 

87 
67 

91 
66 

89 

65 

90 

67 

90 
68 

94 

69 

95 
67 

95 
66 

95 
69 

93 
69 

91 

70 

91 
72 

88 

71 

88 
65 

90 
66 

92 
66 

92 
67 

94 

68 

92 
69 

84 

64 

90.9 
67.5 

CLBNTON 

HBX 
MIN 

90 
65 

94 
64 

97 
68 

97 
66 

93 
67 

89 
65 

93 
64 

89 
67 

90 
66 

84 

67 

81 
57 

85 
65 

90 
65 

92 
63 

89 
65 

90 
67 

92 
66 

95 
64 

94 

66 

95 
65 

98 
68 

99 
68 

93 
70 

92 
68 

94 

59 

94 

62 

95 
65 

95 
63 

95 
65 

91 
68 

93 
68 

92.2 
65.7 

DOUBLE  SPRINGS 

HBX 
HIN 

95 
65 

94 
64 

96 
65 

97 
65 

89 
65 

87 
64 

89 
64 

82 
56 

83 
57 

83 
67 

87 
65 

89 
64 

84 
64 

89 
65 

90 
66 

92 
66 

95 
66 

95 

67 

94 

67 

93 
64 

93 
64 

92 
66 

92 
66 

92 
65 

95 
56 

92 
67 

92 
67 

91 
67 

82 

70 

88 
63 

90.4 
65 . 6 

FBTETTE 

HRX 
HIN 

95 
68 

95 
67 

99 
68 

101 
66 

94 

65 

88 
67 

85 
69 

84 

69 

86 
67 

89 
68 

93 
68 

84 

68 

91 
68 

93 
68 

96 
68 

98 
69 

98 
69 

99 
69 

96 
68 

95 
69 

95 
64 

97 
67 

97 
68 

98 

71 

97 
67 

95 
68 

91 
66 

93.7 
67  .8 

HBLETVILLE  3  NE 

MBX 
MIN 

90 
61 

91 
64 

94 
64 

86 
63 

83 
65 

84 

62 

84 
63 

80 
65 

83 
63 

83 
65 

85 
65 

89 
66 

81 
63 

88 
61 

88 

65 

92 
66 

91 
65 

94 

67 

95 
67 

90 
65 

89 
62 

91 
61 

92 
69 

91 
69 

94 

65 

94 

65 

92 
65 

91 
65 

88 

55 

86 
68 

83 
62 

88.5 
64  .5 

HBHILTON  3  S 

MAX 
MIN 

95 
63 

96 
63 

95 
65 

98 
64 

91 
64 

86 
64 

88 
64 

90 
64 

82 
67 

86 
67 

86 
65 

88 
66 

92 
64 

84 

62 

91 
62 

91 
65 

94 

65 

97 
67 

97 
67 

98 

67 

96 
65 

95 
60 

99 
60 

99 
70 

98 

55 

99 
65 

98 
67 

97 
67 

94 

67 

80 
68 

89 
65 

92  .5 
65.0 

JBSPER  4  N 

MAX 
MIN 

93 
64 

98 
63 

98 
68 

92 
65 

93 
67 

90 
68 

89 

65 

88 

67 

84 

i^ 

86 
68 

88 
69 

92 
68 

86 

70 

92 
65 

92 
65 

94 

65 

95 
66 

97 
65 

96 
68 

95 
67 

93 
67 

93 
67 

93 
72 

90 
72 

92 
65 

94 

68 

94 

69 

91 
65 

85 
66 

92 
68 

80 
65 

91.5 
66  . 9 

THORSBT  EXP  STATION 

HAX 
MIN 

91 
66 

94 

67 

95 
71 

91 
68 

90 
68 

91 
68 

90 
66 

89 
68 

83 
68 

79 
68 

85 
68 

87 
68 

85 
67 

88 
66 

88 
68 

92 
70 

90 
70 

92 
58 

94 

71 

96 
69 

96 
70 

92 

70 

90 
72 

90 
65 

93 
64 

93 
68 

93 
68 

93 
66 

89 
69 

90 
71 

87 
66 

90.2 
68 . 1 

TUSCBLOOSfl  FBB  BP 

HRX 
HIN 

95 

70 

94 

71 

96 
73 

91 
74 

88 

73 

90 
72 

90 
74 

87 
73 

84 

73 

64 

73 

88 

73 

92 

73 

87 
73 

89 
72 

90 
73 

94 

74 

95 
75 

96 
73 

96 
74 

97 
75 

95 
74 

94 

73 

95 
79 

92 
74 

94 

70 

96 
71 

96 
72 

94 

71 

90 
72 

91 

73 

84 

68 

91  .7 
72  .8 

TUSCRLOOSfl  OL IVER  DBM 

HRX 
MIN 

93 
69 

94 
69 

94 
69 

96 
72 

9 1 
68 

88 

70 

9 1 
68 

9D 
71 

88 
70 

86 
70 

84 

70 

89 
72 

91 
70 

87 
69 

83 
71 

89 
72 

93 
73 

94 

72 

94 

72 

95 
73 

95 
73 

94 

71 

95 
71 

95 
73 

92 
70 

94 

69 

95 
70 

94 

71 

93 
71 

89 
71 

91 
68 

91  .5 
70.6 

VERNON  2  N 

HRX 
HIN 

92 
66 

95 
64 

95 
64 

98 
65 

92 
68 

89 
66 

88 
63 

88 
69 

85 
68 

85 
69 

86 
67 

89 

67 

85 
66 

91 
62 

89 
66 

90 
66 

94 

70 

94 

68 

98 
69 

95 
64 

97 
67 

94 

61 

93 
64 

96 

70 

96 
64 

96 
66 

94 

62 

96 

67 

92 
67 

81 

70 

88 
64 

91  .6 
66.1 

HINFIELD  2  SW 

MBX 
HIN 

94 
64 

92 

65 

95 
65 

97 
55 

90 
67 

87 
62 

90 
65 

89 
68 

87 

66 

83 
68 

85 
66 

89 

65 

90 
65 

85 
62 

89 

63 

90 
66 

93 
66 

95 
70 

96 

70 

97 

72 

97 
67 

95 
64 

94 

66 

95 
75 

94 

67 

95 
70 

93 
69 

94 

68 

92 
69 

82 

75 

88 
66 

91  .4 

67.0 

EBSTERN  VRLLET  04 

BNNISTON  FBR  RP 

HBX 
HIN 

90 
68 

94 
64 

91 
71 

94 

69 

89 
71 

91 
71 

88 

71 

88 
71 

81 
71 

80 
69 

85 
69 

91 
70 

89 
68 

92 
68 

87 
71 

94 

70 

95 
71 

98 

70 

98 

72 

98 
73 

94 

72 

89 

75 

92 
72 

91 
67 

98 
65 

94 

71 

94 

70 

94 

70 

96 
69 

93 
73 

87 
67 

91  .5 
70.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 


DniLY  TEMPERATURES 


nucusi 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 
<z 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£ 

tr 

CBLERB  2  SH 

MRX 
NIN 

90 
64 

96 

65 

95 
68 

94 

66 

94 

SB 

94 

ee 

88 
68 

85 
68 

81 
69 

76 
69 

84 

68 

88 
58 

85 
67 

86 
66 

86 

67 

88 

69 

89 
69 

91 
65 

92 
68 

93 
68 

92 
70 

96 
72 

90 
74 

90 
72 

68 
62 

67 
65 

92 
65 

93 
68 

96 
66 

90 
72 

88 

66 

89.6 

CENtRE  4  SH 

HBX 
MIN 

91 
68 

88 
62 

91 
67 

92 
69 

88 
68 

66 
68 

87 
68 

87 
70 

84 

69 

78 
68 

79 
65 

86 
68 

87 
65 

86 
66 

87 
68 

69 
67 

89 
66 

91 
68 

93 
69 

92 
70 

94 

69 

91 
73 

83 
69 

90 
64 

89 
64 

93 
67 

91 
66 

89 

67 

90 
67 

89 
71 

90 
68 

88.4 

CMILDERSBURG  HIR  PLRNT 

HBX 
MIN 

95 
57 

93 
67 

95 
70 

95 
68 

91 
70 

90 
69 

90 
68 

90 
68 

88 
69 

80 
68 

62 
76 

91 
70 

9 1 
66 

90 
66 

92 
69 

93 

70 

93 
70 

94 

69 

95 
71 

95 
70 

94 

71 

95 
72 

91 

72 

90 
65 

93 
64 

94 

68 

96 
68 

94 

68 

92 
68 

93 
73 

66 

67 

91  .7 
68.9 

CBDSOEN  STEBn  PLBNI 

MBX 
MIN 

89 
67 

93 
58 

89 
69 

87 
69 

98 
66 

87 
69 

86 
69 

85 
71 

78 
70 

79 
68 

85 
69 

88 
69 

85 
69 

89 
70 

87 
7  1 

91 
70 

93 
69 

93 
73 

96 
74 

94 

71 

90 
70 

62 
70 

90 
69 

89 
68 

93 
69 

91 
70 

93 
70 

91 
71 

90 
71 

88 
71 

86 
68 

88.9 
69.7 

ibllbdegb 

. 

MBX 
MIN 

90 
63 

95 
66 

94 

66 

91 
66 

94 

67 

96 
67 

67 
68 

90 
69 

89 
69 

81 
67 

89 
69 

89 
69 

90 
65 

90 
65 

90 
68 

93 
70 

94 

70 

95 
62 

97 
62 

96 
69 

98 
69 

93 
69 

92 
69 

92 
62 

99 
62 

96 
70 

96 
67 

96 
66 

94 

67 

93 
73 

86 
68 

92.4 

•67.1 

PlEDtlONT  PLfltEBU  05 

BLEXBNOER  CITr 

MBX 
MIN 

88 
67 

90 
68 

95 
69 

92 
68 

90 
68 

90 
69 

89 
68 

88 
70 

90 
69 

80 
68 

80 
68 

81 
68 

88 
69 

90 
6S 

90 
67 

91 
69 

88 

70 

93 
69 

95 
69 

94 

70 

95 
71 

95 
73 

90 
72 

90 
65 

92 
64 

92 
65 

94 

68 

95 
68 

93 
68 

92 
69 

93 
69 

90.4 

BSHLBNO  2  SSE 

MBX 
MIN 

86 
67 

88 
64 

91 
68 

88 
66 

89 
67 

87 
67 

86 
67 

87 
67 

69 
69 

88 

67 

80 
65 

81 
65 

85 
70 

85 
66 

88 
63 

86 
66 

87 
68 

90 
67 

91 
68 

91 
69 

93 

70 

91 
71 

65 
69 

88 

63 

88 
61 

89 
63 

90 
67 

92 
65 

90 
65 

90 
65 

90 
68 

88.1 

auBURN  BGRONOMr  FBRM 

MBX 
MIN 

76 
70 

69 

70 

92 
68 

92 
70 

88 
68 

85 
69 

85 
71 

85 
72 

86 
68 

85 
69 

80 
69 

81 
71 

67 
69 

89 
67 

89 
68 

89 

71 

91 
72 

92 
70 

92 
70 

93 
71 

92 
71 

95 
74 

88 

72 

88 
66 

90 
66 

90 
68 

89 
69 

90 
69 

91 
68 

91 
70 

90 
67 

88.4 

HEFl IN 

MBX 
MIN 

91 
65 

BB 
59 

90 
63 

93 
65 

90 
60 

67 
66 

88 
67 

87 
70 

89 
67 

88 
68 

79 
67 

83 
67 

87 
63 

88 
64 

89 
66 

88 
68 

89 
68 

91 
67 

92 
67 

93 
67 

94 

67 

95 
71 

85 
69 

90 
61 

92 
62 

89 
63 

91 
61 

92 
66 

90 
65 

91 
71 

90 
70 

89.3 

LBFBTEIIE 

MBX 
MIN 

91 
67 

94 

6 1 

92 
65 

69 
57 

89 
66 

91 
56 

86 
67 

90 
67 

86 
67 

63 
66 

80 
66 

69 

70 

90 
65 

91 
66 

90 
69 

90 
68 

93 
68 

95 
67 

94 

69 

96 
69 

97 
69 

97 
70 

92 
68 

91 
61 

92 
60 

93 
66 

93 
67 

93 
66 

92 
66 

93 
69 

92 
66 

91  .1 

HBRTIN  OBn 

MBX 
MIN 

OPEL  1KB 

MAX 
MIN 

76 
67 

90 
61 

94 

62 

93 
62 

68 

57 

90 
67 

89 
65 

87 
69 

66 

69 

86 
66 

80 
66 

76 
67 

68 
67 

89 
64 

86 
64 

89 
67 

90 
70 

89 
70 

92 
68 

93 
69 

93 
70 

95 
74 

93 
72 

88 
59 

89 
60 

91 
62 

91 
64 

91 
68 

9 1 
66 

91 
68 

91 
67 

89.0 
66.4 

ROCKFORO  2  NNH 

MAX 
(1IN 

86 

90 

92 

92 

90 

88 

89 

87 

89 

81 

80 

82 

86 

87 

88 

88 

87 

93 

92 

94 

94 

94 

90 

90 

90 

91 

91 

91 

91 

90 

90 

89  . 1 

ROCK  MILLS 
. 

MAX 
MIN 

85 
6S 

91 
60 

93 
64 

94 

65 

69 
66 

82 
64 

90 
66 

87 
66 

89 
68 

eo 

66 

78 
64 

91 
68 

86 
66 

88 
64 

91 
65 

92 
65 

92 
70 

96 
66 

96 
70 

90 
69 

96 
70 

95 
73 

86 
68 

91 
59 

92 
60 

93 
67 

93 
68 

92 
67 

93 
65 

93 
67 

91 
65 

89.8 
66.1 

PRBIRIE  06 

OBYION  1  N 

MBX 
MIN 

95 
57 

94 

67 

93 
73 

95 
69 

96 
67 

89 
68 

92 
66 

68 
70 

88 
69 

66 
68 

63 
68 

89 
69 

92 
68 

90 
57 

90 
69 

94 

71 

96 
73 

92 
69 

95 
72 

97 
69 

92 
70 

96 
70 

96 
68 

94 

69 

92 
55 

95 
65 

93 
72 

96 
68 

95 
69 

92 
72 

85 
66 

92.3 

DEMOPOLIS   LOCK   BNO  OBM 

MBX 
MIN 

91 
68 

91 
66 

94 

68 

95 
72 

90 
70 

88 

70 

90 
70 

88 

71 

85 

71 

84 

70 

85 
71 

85 
71 

91 
69 

89 
69 

89 
68 

89 
71 

93 
72 

95 
72 

94 

72 

95 
72 

97 
72 

94 

71 

96 
71 

93 
72 

93 
69 

93 
68 

94 

67 

94 

70 

94 

73 

89 
74 

88 

67 

91  .2 

GBINESVILLE 

MAX 

niN 

97 
70 

92 
69 

95 
71 

95 
71 

94 
69 

92 
69 

93 
70 

90 
71 

86 
71 

84 

70 

84 

69 

85 
70 

92 
70 

89 
69 

88 

70 

90 
71 

95 
73 

95 
72 

96 
74 

95 
71 

97 
72 

94 

68 

96 
69 

96 
73 

93 
69 

95 
69 

95 
69 

96 
70 

95 
71 

89 
73 

92 
65 

92.5 

GREENSBORO 

MAX 

niN 

93 
68 

95 
66 

96 
74 

92 
70 

90 
68 

92 
69 

93 
69 

88 
70 

87 
70 

87 
65 

87 
68 

93 
71 

89 

70 

91 
69 

92 
77 

94 

72 

95 
69 

95 
71 

97 
72 

99 
71 

96 
72 

96 
73 

95 
74 

95 
71 

95 
67 

96 
66 

97 
67 

95 
69 

92 
70 

88 
74 

87 
66 

92.9 

HBYNEVILLE 

MAX 
MIN 

93 
70 

92 
69 

95 
71 

91 
71 

90 
72 

89 

72 

91 
69 

90 
70 

88 

71 

85 

71 

83 
69 

88 

70 

89 

70 

89 
69 

90 
72 

91 
72 

91 
72 

92 
72 

94 

71 

97 
72 

96 
71 

93 
72 

93 
71 

92 
72 

92 
72 

90 
70 

92 
71 

93 
71 

92 
70 

90 
70 

94 

71 

91  .1 
70 .8 

LIVINGSTON  2  SH 

MAX 
MIN 

88 

59 

89 
69 

90 
70 

91 
70 

92 
70 

90 
59 

89 
68 

86 
67 

86 
70 

87 
68 

89 
68 

91 
72 

95 

71 

86 
67 

89 
66 

96 
68 

94 
63 

92 
64 

90 
65 

91 
66 

94 

65 

92 
62 

95 
64 

97 
68 

96 
71 

98 
65 

96 
66 

94 

67 

89 
69 

92 
69 

86 
63 

91  .4 

nRRION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

91 
52 

92 
66 

93 
70 

94 
66 

90 
70 

88 
69 

91 
68 

89 
69 

87 
66 

85 
68 

60 
67 

85 
69 

90 
58 

90 
68 

69 
68 

90 
70 

93 
69 

95 
69 

94 

69 

95 
68 

96 
62 

95 
68 

95 
72 

91 
68 

91 
65 

91 
65 

92 
66 

93 
67 

95 
67 

91 
68 

90 
67 

91  .0 

MINTER  3  NH 

MBX 
MIN 

njNTGOMERr  HSO  BP 

MBX 
MIN 

92 
69 

92 
70 

90 
72 

91 
72 

90 
71 

89 
72 

87 
72 

88 
72 

66 
72 

84 

72 

85 
71 

73 

70 

69 

72 

73 

71 

70 

73 

72 

74 

74 

73 

67 

66 

66 

70 

71 

70 

71 

72 

90.5 
71.1 

SELHB 

MAX 
MIN 

93 
68 

95 
69 

96 
72 

93 
73 

93 
77 

93 
74 

93 
70 

90 
70 

86 

71 

87 
70 

86 
69 

90 
7  1 

90 
70 

90 
68 

92 
73 

93 
72 

93 

95 

95 

97 

97 

95 

94 

92 

94 

94 

97 

94 

93 

97 
72 

87 
7 1 

92.8 
71  .4 

UNION  SPRINGS  4  S 
. 

MAX 
MIN 

84 

69 

91 
67 

93 
69 

93 
69 

89 
68 

89 
69 

86 
70 

89 
59 

89 
68 

65 
69 

81 
69 

85 
70 

87 
69 

88 
67 

90 
67 

90 
71 

91 
71 

92 
56 

92 
67 

93 
69 

94 

69 

95 
71 

91 
71 

91 
64 

90 
62 

91 
63 

92 
68 

92 
68 

93 
67 

93 
67 

93 
68 

90.1 
68.1 
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STATION  INDEX 


STflTION 


COUNTY 


OBSERVOTION 
TIME  AND 
TPBLES 


OBSERVER 


THORSBY  EXP  STRTION 

THURLOW  DRM 

TONEY 

TROY 

TUSCfiLOOSfl  FOR  flP 
TUSCflLOOSn  OLIVER  DfiM 
UNION  SPRINGS  4  S 
UNIONTOWN 
VALLEY  HERD 
VERNON  2  N 

WRDLEY 

WRLLRCE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WRRRIOR  3  NW 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHATLEY 

WINFIELO  2  SW 


8209 
8215 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
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8605 
8637 
8648 
6670 
8673 
8809 
8859 
8867 
8998 


CHILTON 
ELMORE 
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PIKE 
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TUSCALOOSA 
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PERRY 
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ETOWAH 

JEFFERSON 
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CLARKE 
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33  51 
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31  39 

33  55 
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87  07 
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87  43 
87  50 
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152 
460 
265 
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265 
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205 
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650 
110 
500 
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170 
468 
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7R 
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JERRY  COPE 

MRS  J  C  JACKSON 

C  4  H  LUMBER  COMPRNY 

JOEL  CRMP 

RLABRMR  POWER  CO 
MRS  ESSIE  M  CHAVERS 
STELLA  M  GORE 
GILBERT  C  YARBROUGH 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ORA  L  PRPP 

RANDALL  MARVIN  LOGAN 
MRS  VALMR  G  COLEMRN 
ROBERT  R  MOORE  JR 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building.  Asheville^  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  state. 


DIMENSIONAL  UNITS :     Unless  otherwise  indicated ,  dimensional  units  used   in  this  bullet  in  are :  Temperature  in  "F,   precipitaion  and  evaporat  ion  in   inches  and 

wind  movement   in  miles .     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  tempera tues   from  65° F.     In  "Supplemental  Data" 

table  direct  ions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees .  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observat  ions . 


OBSERVATION  TIME :  The  Stat  ion  Index  shows  observation  t  imes  in  local  standard  t  ime .  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat ions  on 
daylight  saving  time .  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  t  ime  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations .  For  these  stat  ions  snow  on  ground  values  are  at  6 : 00  a .m. ,  c . s .  t .  Data  in  the  "Extremes"  table ,  "Daily  Prec  ipitat  ion"  table ,  "Daily 
Temperature"  table ,  "Evaporat  ion  and  Wind"  table ,  and  snowfal 1  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table ,  when  published ,  are  for  the  24  hours  end  ing  at 
time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and 
Miii  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is 
the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  publ ished  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground .  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  d  i  f  ferent  points  for  success  ive  observat  ions ;  consequent ly ,  occas  ional  drifting  and  other  causes  of  local  varlabil ity 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL :  Entries  of  snowfal I  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table ,  the  "Snowfal 1  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfal 1"  table ,  inc lude 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS ,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Auburn  Agronomy  Farm 
Brewton  3  ENE 
Head  land 

Marion  Junction  2  NE 
Pit  tsview 

Thornsby  Exp.  Station 
Winfield  2  SW 


Soil  Type 

Chesterfield  sandy  loam 
Smithdale  fine  sandy  loam 
Dothan  sandy  loam 
Sumter  Clay 

Izagara  fine  sandy  loam 

Fine  Loamy 

Ora  fine  sandy  loam 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 


Degree  of  Slope 
0^:^22 
0-2% 
Unknown 
3-5% 
Unknown 
0-2% 
2-6% 


All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soi I  Temperatures"  table ,  and  the  Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is   indicated  by  no  entry. 
+         And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++        Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*         Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\         Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B  Adjusted  to  a  full  month. 

D         Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  I  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M         One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record   is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,   if  carried   for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R         Amounts   from  recording  gage .     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary   slightly   from   the   amounts   tc   be   published    later   in  Hourly 

Prec  ipitat ion  Data . ) 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR        This  entry  is  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Record  ing  Rain  Gage  Station .  Hourly  prec  ipitat  ion  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Prec  ipitat  ion 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage ,  except  where 
indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G         "Soi I  Temperature"  table  . 

H         "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J  "Supplemental  Data"  table . 

SS        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  general ly  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;  however ,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE    CODE:     1-ALABAMA       2-BLACK    WARRIOR      3-CAHABA      4-CHATTAHOOCHEE      5-CHOCTAWHATCHEE      6-CONECUH      7-COOSA      8-ESCAMBIA      9-GULF  10-PEA 

1 1-TALLAPOOSA     1 2-TENNESSEE     1 3-TOMBIGBEE 


Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locat  ions ,  elevations ,  exposure ,  etc . ,  of  substat  ions  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40c  single  copy;  30c  annual  summary. 
Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 
Attn :     Publ icat ions . 
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74 

8 

1  .9 

96 

9 

55 

25 

0 

1  3 

0 

0 

0 

2  .83 

.46 

1.10 

21 

.0 

0 

6 

2 

1 

MOULTON  2 

87 

.8 

64 

.7 

76 

3 

100 

9 

54 

25 

0 

15 

0 

0 

0 

1  .65 

1.17 

15 

.0 

0 

3 

1 

1 

MUSCLE  SHOflLS  FOfi  fiP 

88 

.4 

66 

.8 

77 

6 

4  .7 

98 

9 

55 

25 

0 

14 

0 

0 

0 

2  -82 

.00 

1  .21 

1  I 

.0 

0 

4 

3 

1 

RED  BAY 

88 

.0 

65 

.0 

76 

S 

98 

6 

55 

25 

0 

14 

0 

0 

0 

1  .99 

1  .69 

13 

.0 

0 

2 

1 

1 

RUSSELLVILLE  2 

85 

.OM 

6C 

.  3M 

72 

7M 

9S 

10 

62 

29' 

0 

9 

0 

0 

0 

1  .73 

1.10 

14 

.0 

0 

3 

1 

1 

0  I  V  I S I  ON 

75 

1 

2.5 

2.35 

-  1.11 

.0 

■       ■  • 

hPPhL  hCH  1  mN 

MOUNTAINS  02 

BESSEMER  3  WSW 

89 

.7 

64 

.9 

77 

3 

98 

10» 

56 

4 

0 

IS 

0 

0 

0 

5  .29 

1  -73 

1  .94 

1  2 

.0 

0 

4 

4 

2 

BIRMINGHAM  HSO  flP  R 

87 

■  I 

66 

.7 

76 

9 

3.0 

96 

9 

58 

4 

0 

14 

0 

0 

0 

1  .14 

-  2.50 

.43 

15 

.0 

0 

4 

0 

0 

GUNTERSVILLE 

ONEONTfi 

87 

■  0 

63 

.8 

75 

4 

3.0 

96 

10 

56 

4 

0 

13 

0 

0 

0 

1  .59 

-    1  .89 

.75 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

SAINT  BERNARD 

86 

.6M 

63 

.  IM 

74 

9M 

2.9 

97 

10 

57 

29. 

0 

12 

0 

0 

0 

3.11 

-  .85 

.0 

0 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

85 

.7 

63 

.0 

74 

4 

95 

10« 

56 

29' 

1 

8 

0 

0 

0 

2.43 

1  .07 

1  1 

.0 

0 

4 

2 

1 

SCOTTSBORO 

90 

•  3 

6  1 

.8 

76 

1 

4.0 

98 

10 

52 

29' 

1 

17 

0 

0 

0 

1  .00 

-  2  .95 

•  70 

15 

.0 

0 

3 

1 

0 

VALLEY  HEAD 

86 

■  6 

60 

.  4 

73 

5 

2.8 

95 

1  1 

51 

5« 

0 

9 

0 

0 

0 

1  .03 

-  3.00 

.62 

1  3 

.0 

0 

3 

1 

0 

0  I  V 1 S 1  ON 

75 

5 

3 . 1 

2.23 

-    1  .45 

.0 

UPPER  PLAINS  03 

AL  ICE V RLE 

90 

.  1 

64 

.9 

77 

5 

100 

10 

58 

4 

0 

18 

0 

0 

0 

2.48 

.25 

1  .75 

IS 

.0 

0 

3 

2 

1 

BANKHEAD  lock  AND  DAM 

89 

.  3 

67 

•  3 

78 

3 

99 

21  • 

59 

28 

0 

13 

0 

0 

0 

2  .78 

.53 

1  .16 

1  1 

.0 

0 

4 

2 

1 

CENTREVILLE  HSMO 

89 

.2 

64 

.4 

76 

8 

93 

10 

60 

27. 

0 

17 

0 

0 

0 

.91 

■  45 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

CL  ANTON 

90 

.3 

62 

.4 

76 

4 

2.4 

98 

1  1  • 

56 

8. 

0 

19 

0 

0 

0 

3.45 

-  .16 

2.00 

16 

.0 

0 

3 

2 

2 

DOUBLE  SPRINGS 

84 

.OM 

61 

.2M 

72 

6M 

54 

26 

3 

1  3 

0 

0 

0 

2.34 

1.14 

15 

.0 

0 

3 

2 

1 

F  R YE  T  TE 

HflLEYVlLLE  3  NE 

85 

.5M 

61 

.OH 

73 

3M 

1  .2 

94 

9 

SI 

25 

0 

0 

0 

0 

2  .78 

-   1  .06 

I  .22 

26 

.0 

0 

6 

2 

I 

HAMILTON  3  S 

87 

.8 

61 

.3 

74 

6 

100 

10 

S3 

24 

0 

16 

0 

0 

0 

2.16 

1  .73 

14 

.0 

0 

3 

1 

1 

JBSPER  4  N 

86 

.6 

62 

.6 

74 

6 

97 

10 

54 

4 

0 

1  3 

0 

0 

0 

3.68 

1  .45 

14 

.0 

0 

5 

3 

2 

THORSBT  EXP  STBTION 

88 

.5 

55 

.  4 

77 

0 

98 

9 

61 

30. 

0 

IS 

0 

0 

0 

1  .12 

.86 

15 

.0 

0 

3 

1 

0 

TUSCftLOOSR  FOR  flP 

90 

.0 

69 

.0 

79 

5 

4  .4 

99 

10* 

62 

30 

0 

16 

0 

0 

0 

1  .76 

-  1.16 

1.19 

1  4 

.0 

0 

3 

I 

1 

lUSCfiLOOSfl  OLIVER  OR" 

89 

.1 

67 

.  I 

78 

1 

98 

I  1 

61 

29 

0 

14 

0 

0 

D 

2.04 

-  .96 

.94 

IS 

.0 

0 

4 

2 

0 

VERNON  2  N 

87 

.4 

62 

.4M 

74 

9M 

98 

1  1  • 

53 

4 

0 

13 

0 

0 

0 

.96 

.65 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

HINFIELD  2  SH 

86 

.6 

63 

.9 

75 

3 

97 

10- 

S6 

24. 

0 

1  3 

0 

0 

0 

1  .90 

-   1  .40 

.74 

14 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

76 

1 

2  . 1 

2.18 

-   1  .24 

.0 

ESSTERN  VALLEY  04 

HNNISTON  FAR  «P 

88 

.4 

66 

.3 

77 

4 

96 

19- 

se 

4 

0 

1 5 

0 

0 

0 

1  .50 

.70 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

CHLERR  2  SH 

88 

.9 

64 

.  3 

76 

6 

98 

9 

55 

5 

0 

14 

0 

0 

0 

3. SO 

.21 

2  .65 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

CENTRE  4  SH 

87 

.IM 

63 

.8 

75 

5M 

96 

1  1 

54 

4 

0 

14 

0 

0 

0 

2.44 

1  .65 

14 

.0 

0 

4 

1 

1 

CMILDER5BURG  HTR  PLRNT 

90 

.5 

65 

.  1 

77 

8 

99 

9 

57 

4 

0 

20 

0 

0 

0 

.95 

-  2.57 

.50 

12 

.0 

0 

2 

1 

0 

GHDSDEN  STERM  PLRNT 

86 

9 

66 

.4 

76 

7 

3.5 

96 

10 

62 

30 

0 

8 

0 

0 

0 

1  .48 

-  2.13 

1  .08 

IS 

.0 

0 

2 

1 

1 

TRLLRDEGR 

91 

.8 

63 

.8 

77 

8 

4  .  1 

97 

10- 

55 

7. 

0 

22 

0 

0 

0 

.66 

-  2.88 

.54 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

77 

0 

3.7 

1  .77 

-   1  .88 

.0 

PIEDMONT  PLRTEBU  OS 

RLEXRNDER  CITY 

89 

.8 

64 

.9 

77 

4 

97 

15 

60 

4 

0 

IB 

0 

0 

0 

1  .04 

-  2.92 

.60 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

flSHLRNO  2  SSE 

86 

1 

62 

.8 

74 

5 

92 

1  1  • 

55 

1  1 

0 

10 

0 

0 

0 

1  .03 

.55 

1  1 

.0 

0 

3 

I 

0 

nuSURN  AGRONOMY  FARM 

88 

■  6 

67 

.3 

78 

0 

3.2 

96 

10 

61 

28 

0 

17 

0 

0 

0 

.70 

-  3.50 

.65 

15 

.0 

0 

1 

1 

0 

MEFLIN 

87 

.5 

61 

6 

74 

6 

96 

20 

55 

4 

0 

1  2 

0 

0 

0 

2.51 

2.28 

24 

■  0 

0 

3 

1 

LRFBYETTE 

89 

.7 

64 

6 

77 

2 

97 

10 

58 

4 

0 

21 

0 

0 

0 

.43 

.35 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

MRRT I N  DAM 

69 

3 

66 

1 

77 

7 

96 

9 

60 

7 

0 

18 

0 

0 

0 

.25 

-  3.71 

.  12 

1  4 

.0 

0 

1 

0 

0 

OPELlKfl 

86 

9 

63 

4 

76 

2 

96 

10 

56 

28 

0 

19 

0 

0 

0 

.1  1 

.  1  1 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

ROCRFORD  2  NNH 

88 

.  4 

53 

9M 

76 

2M 

96 

10 

0 

16 

0 

0 

0 

4.13 

2.49 

16 

.0 

0 

4 

2 

1 

ROCK  MILLS 

89 

3 

62 

.5 

75 

9 

2.8 

97 

10 

56 

4 

0 

20 

0 

0 

0 

1  .00 

-  2.90 

.62 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

76 

4 

2.7 

1  .24 

-  2.81 

.0 

PRRIRIE  06 

ORYTON  I  N 

90 

4 

65 

8 

78 

1 

97 

10- 

61 

4. 

0 

20 

0 

0 

0 

3  .37 

-  .26 

2.00 

27 

.0 

0 

5 

2 

1 

OEMOPOLIS  LOCK  RND  DRM 

89 

3 

66 

4 

77 

9 

98 

I  1 

62 

5. 

0 

n 

0 

0 

0 

2.29 

-  .65 

1  .36 

15 

.0 

0 

4 

2 

1 

GAINESVILLE 

89 

2 

68 

8 

78 

0 

99 

10 

61 

24 

0 

15 

0 

0 

0 

I  .29 

-   1  .78 

.41 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

GREENSBORO 

90 

8 

66 

8 

78 

8 

2.6 

99 

10- 

55 

30 

0 

IB 

0 

0 

0 

4  .75 

1  .31 

2.11 

27 

.0 

0 

4 

2 

2 

HBYNEVILLE 

88 

8 

68 

0 

78 

4 

94 

22. 

60 

30. 

0 

20 

0 

0 

0 

1  .03 

-  2.89 

.49 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

LIVINGSTON  2  SH 

90 

2M 

63 

BM 

77 

OM 

96 

5 

0 

0 

0 

0 

1.13 

-   1  .87 

.61 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

MARION  JUNCT ION  2  NE 

89 

4 

64 

1 

76 

8 

97 

21- 

59 

2 

0 

15 

0 

0 

0 

2.69 

-  .70 

1  .06 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

MINTER  3  NH 

MONTGOMERY  HSO  flP  R 

88 

9 

69 

2 

79 

1 

3.1 

97 

9 

65 

4. 

0 

1 9 

0 

0 

0 

2.18 

-  2.23 

1  .02 

30 

•  0 

0 

3 

2 

1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  'NOEX 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


RLRBRnn 

SEPIEMBER  1978 


TEMPERRTURE 


NO.  OF  onrs 


PREC IPI TRT ION 


SNOM.  SLEEI 


SELMH 

UNION  SPRINGS  4  S 


COBSTRL  PLRIN  0 

RNORLUSIR   I  NH 
HItlORE 

BEATRICE   1  £ 
BRRNILET 
BREMTON  3  ENE 

BREHTON  3  SSE 
CnnOEN  3  NH 
CMRTOM  4  N 
CLRTTON 

ENTERPRISE  S  NNH 

EUFflULR  WILDLIFE  REF 
EVERGREEN 
FRISCO  CITY 
DENEVfi  2 
OILBERTOHN 

GREENVILLE 
MEflOLRND 
HIGHLAND  HOME 
OZflRK  6  NNH 
PITTSVIEH 

THOHHSVILLE 

TROY 

HHRTLEY 


GULF 

SHY  MINETTE  3  NNH 
COOEN 

DAUPHIN  ISLAND  2 
FRIRHOPE  2  NE 
HOBILE  HSO  AP 

ROBERTSDHLE 

DIVISION 


91  .S 
90.3 


69. S 
90. S 
90. S 
91  .4 

M 

91.1 
90.4 
91  .6 
68.3 
90.1 

90. 3H 
90.4 
90.5 
69.7 


90.9 
89.8 
91  .0 
91  .3 
69. sn 

91  .6 
90.0 
93. 8H 


90.0 
87.2 
97.6 
88.2 
89.4 

69. 6M 


68.4 

65.6 


67.6 
66.5 
70.3 
63.0 
64  .6 

66.2 
66.8 
67.3 
66.1 
67.6 

64. 2n 

66.5 
67.2 
56.9 


66.1 
66.6 
65. 2 
58.3 
62. 7H 

64  .9 

67.3 
63.5 


68.1 
70.0 
76.6 
69.5 
73.8 

69.8(1 


80.0 
78.0 


78.6 
76.5 
60.4 
77.2 

n 

78.7 
78. 6 
79.5 
77.2 
78.9 

77  .3n 
78.5 
78.9 
78.3 


76.5 
78.2 
78.1 
79.8 
76.  I M 

78.3 
78.7 
78. 7M 


79.  1 
78.6 
82.1 
78.9 
81  .6 

79  .7n 

80.0 


3.3 
2.3 


1  .3 
2.9 


2.4 
3.4 


2.9 
2.7 


1  .5 
4.1 


3.80 
.63 


4  .27 
4  .55 

1  .23 
1  .53 
2.13 

3.44 

1  .77 
3.67 
.21 
.84 

.10 
1  .64 

3.05 
2.09 


1  .60 
3.02 
2.87 
.38 
.09 

.59 
.63 
1  .50 


4  .32 
1  .48 
3.44 

3.97 
3.04 

2.38 


.33 
2.92 


2.70 
2.85 


I  .77 
4.16 


4.06 

3.30 
1  .81 


1  .01 
4.13 


3.14 

3.65 
2.19 


2.80 
.27 


1  .21 
1  .55 

.75 
1  .10 

.68 

1  .05 
.62 

3.21 
.  1  1 
.49 

.10 
.51 
1  .56 
.63 


.65 
I  .44 

1  .92 
.13 
.06 

.37 
.42 

1  .22 


1  .85 
.40 

2.08 


3.58 
3.55 


5.23 
3.80 


I 

I 

I 

J 
i 
I 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOILOHINC  STATION  INDE 


3 


DRILY  PRECIPITnilON 


STRT  I  ON 


NSRTHERM  VALi 


MUSCLE  SHORLS  F« 
RED  BAY 
RUSSELLVILLE  3 


BESSEFCC  3  WSU 
BBAZ 

FBRT  PAtHE 
GABOEM  CITY 

GUNTESSVILLE 

LEEDS 

QHEBMTA 

PAL^CROALE  2  U 
SAINT  eERnARD 

SAhD  MT  SUBSTA  AU 
SAYHE 

SCQTT5BQR0 
VALLEY  MEAO 
UARRIOQ   3  rtU 


UPPER  PLAINS  03 

AL ICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE    3  N 
BANRMEAO  LOCK   AND  OAM 
BR00<(k4]8D 

CAHBBN  HILL 
CENTHEVILLE  WSnO 
CLANT0N 
CORDOVA  3  ENE 
DOUBLE  SPRINGS 

EL  POD 

FAYETTE 

GORGAS 

MALEYVILLE  3  NE 
HAMILTON  3  S 

JASPER  4  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  OAM 
PICHENSVILLE  3 
PLANTER5VILLE  3  SSE 

REFORM  2  E 
THORSBY  EXP  STATIOM 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON  3  N 


EASTERN  VALLEY 

ANNISTON    FAA  AP 
CALERA  2  SW 
CENTRE  4  SW 
CHILOERSBURG  WTR  PLI 
GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 
LECSBURG 
WNTEVALLO 
TALLADEGA 
UALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PlftTFAl 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  2  SSE 
AUBURN  AGRONOMY  I 
DADEVILLE 
HEFL IN 

HIGHTOUCR 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 
f»P£'.  IKA 

rockford  3  nnw 
roch  mills 
thurlou  dam 

IMDLEY 
ICTUWKA 


PRAIRIE  06 
CUBA 

DAYTON    I  N 

OEfBPOLIS  LOCK  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

HAYNEVILLE 

L  .'VIMGSTON  2  SW 

MARION  6  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MATHEWS    1  S 

MIL  STEAD 
MINTER  3  NW 
MONTGBfCHY  WSO  AP 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 


DRY   OF  MONTH 


2    3     4     5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.05     .2&  .25 


2.05     . «  .13 


SEE  REFERENCE  Nl 


lOTES  FOLLOHING  SIOTION  INDEX 
4 


STflT I  ON 


TAt.LflPO0S«  HftTtS  PLT 
UNION  SPBINGS   4  S 
UNIONTOUM 

W«OHIOQ  LOCii  ftND  D«M 


COASTAL  PLAIN 

ABBEVILLE    1  NNU 
AL BEQTn 

ANDALUSIA    1  NU 
ATf^SE 

etATRICE    J  F. 

60ANTLEV 
SHEHTON  3  ENE 
BOEUTON  3  SS£ 
BHUNDIOGE 
CAfCEN  3  NU 

CHATon  A  n 

CLAIBORNE 
CLAVTOH 

COFFEE  SPRINGS  2  Nw 

COTTON TON 

ELBA 

ENTERPRISE  b  NNW 
EUFAULA  WILDLIFE  BEF 
EVERGREEN 
FBISCO  CITY 

GENEVA  2 

GEORGIANNA 

GILBERTQi^ 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 
HUSTSB8R0 
JACKSON 
KINSTON 

louisville 
i<:lvin 

NEWTON 
OZARK   6  NNU 
PINE  APPLE 
PITTSVIEw 

QIVEH  FALLS 
THOMASVILLE 
TROY 

WALLACE  2  E 


3. BO 
2.fl7 
3.66 


4.27 
4.55 

1  .23 


DniLY  PRECIPITRTinM 


DAY  OF  MONTH 


12 


13 


14 


15 


16 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


■30  .30  1. 
■56  .10 


31 


GULF 

BAY  HINETTE  3  NNU 
CODCN 

DAUPHIN    ISLAND  2 
FAIHMBPE  2  NE 
f^BILE  WSO  AP 

ROBERTSDALC 


SEe  REFERENCE  NOTES  fOLLOHINC  SIftllON  INDEk 

5 


DRILY  TEMPERATURES 


RLnBonn 

SEPTEMBER  1978 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 

K 

1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CT 

■ 

NORTHERN  VSLLEr 

01 

BTHENS  2 

nnx 

MIN 

97 
75 

94 

65 

92 
67 

86 
64 

88 

72 

84 
68 

80 
68 

85 
68 

93 
70 

93 
65 

93 
66 

94 

67 

79 
53 

78 
61 

80 
67 

78 
53 

80 
59 

81 
61 

74 
59 

81 

85 
68 

BS  .5 

BELLE  niNfl  2  N 

MAX 
MIN 

79 
67 

80 
64 

86 
63 

88 
56 

91 
59 

90 
65 

92 
63 

91 
63 

93 
64 

96 
66 

94 

66 

91 
67 

82 
68 

89 
66 

87 
68 

BO 
67 

86 
67 

92 
68 

92 

67 

93 
66 

94 

66 

77 
70 

79 
62 

72 
60 

74 

55 

84 

55 

81 
60 

70 
60 

78 
57 

84 

58 

85.5 
63-4 

FRLKVILLE   1  E 

MRX 
MIN 

68 

62 

80 
59 

85 
59 

85 
SI 

90 
53 

90 
59 

91 
59 

92 
58 

93 
56 

96 
60 

90 
65 

91 
65 

84 

67 

86 
65 

85 
66 

80 
69 

88 
68 

91 
70 

91 
70 

92 
64 

95 
65 

87 
68 

80 
63 

71 
60 

75 
56 

80 
56 

81 
59 

68 
58 

76 
58 

83 
58 

85.5 

HUNTSVILLE  WSO  nP 

MAX 
MIN 

80 
66 

86 
65 

88 
64 

90 
56 

90 
65 

90 
55 

92 
65 

93 
62 

96 
65 

92 
66 

91 
68 

81 
69 

88 

67 

90 
68 

80 

67 

66 
67 

90 
68 

92 
69 

93 
69 

94 

68 

77 
69 

79 
66 

73 
61 

74 

60 

62 
55 

81 
61 

70 
60 

78 
60 

83 
59 

77 
59 

85  .2 

nOULTON  2 

MAX 
MIN 

78 
67 

88 
63 

92 
62 

95 
56 

92 
63 

93 
66 

96 
64 

97 
62 

100 
62 

95 
70 

90 
70 

90 
70 

67 
70 

63 
70 

81 
69 

88 
68 

92 
69 

93 
71 

94 

69 

96 
66 

90 
70 

78 
69 

74 
63 

77 
57 

83 
54 

85 
60 

79 
65 

82 
57 

85 
60 

82 
59 

B7.8 
64.7 

MUSCLE  SHOBLS  Fnfl 

flP 

MAX 
MIN 

79 
64 

87 

66 

92 
66 

94 
61 

96 
65 

97 
70 

97 
67 

97 
63 

98 

67 

94 

72 

95 
70 

90 
71 

82 
72 

88 

73 

87 
70 

86 
71 

9 1 
69 

94 

69 

96 

70 

97 
69 

88 

70 

80 
70 

72 
62 

8  1 
58 

84 

55 

66 
63 

75 
66 

82 
68 

86 
65 

82 
62 

88.4 
66.8 

REO  BflT 

MAX 
MIN 

83 
60 

84 

65 

91 
63 

96 
62 

94 

60 

95 
70 

97 
66 

98 
67 

97 
67 

93 

71 

92 
68 

89 
71 

86 
68 

62 

70 

83 
66 

88 
68 

92 
68 

90 
67 

93 
69 

94 

67 

90 
68 

84 

70 

79 
60 

78 
58 

82 
55 

79 
61 

79 
61 

80 

62 

85 
60 

86 

60 

88.0 
65. 0 

RU5SELLVILLE  2 
• 

MAX 
MIN 

64 

73 

57 

82 

58 

88 

52 

91 
61 

91 
60 

94 

58 

94 

58 

94 

58 

95 
58 

67 
66 

88 

67 

82 
66 

78 
68 

84 

63 

86 

62 

87 
64 

89 
63 

91 
59 

91 
63 

91 
65 

74 

SB 

73 

75 

80 

57 

79 
58 

58 

76 
56 

52 

83 

85.0 

BPPBLfiCHIBN 
MOUNTAINS 

02 

BESSEMER  3  WSW 

MAX 
MIN 

80 
6S 

87 
62 

91 
65 

96 
56 

95 
64 

95 
65 

95 
65 

97 
65 

98 
66 

98 
65 

92 
68 

94 

67 

87 
67 

87 
68 

85 
55 

89 
68 

93 
66 

94 

68 

94 

66 

95 
64 

87 

70 

91 
68 

89 
68 

86 
63 

85 
62 

84 

61 

82 
65 

82 
62 

86 
64 

78 
60 

89.7 
64.9 

BIRMINDHBM  WSO  BP 

MBX 
MIN 

78 
66 

84 

64 

88 
62 

93 
58 

91 
68 

92 
69 

92 
66 

95 
64 

96 
64 

95 
69 

90 
69 

83 

70 

88 

70 

91 
71 

60 
71 

87 
69 

92 
70 

91 
71 

93 
68 

93 
67 

86 
73 

90 

70 

87 
66 

80 
65 

84 

65 

81 
65 

77 
65 

80 
61 

82 
63 

76 
62 

87.1 

GUNTERSVILLE 

MBX 
MIN 

ONEONIB 

MBX 
MIN 

62 
66 

79 
61 

84 
64 

86 

56 

91 
58 

91 
63 

91 
62 

91 
62 

93 
61 

96 
63 

95 
67 

92 
68 

82 
68 

86 
67 

89 

68 

80 
68 

88 
68 

92 
67 

93 
66 

93 
64 

94 

64 

91 

70 

89 

66 

88 

6S 

76 

61 

82 
60 

81 
63 

73 
59 

80 
58 

83 

60 

87.0 
63.8 

SBINT  BERNARD 

MBX 
MIN 

81 
65 

78 
65 

BB 
62 

92 
57 

92 
65 

93 
63 

93 
60 

95 
61 

97 
61 

94 
63 

93 
65 

86 
68 

87 
66 

8S 
66 

82 
66 

86 
6S 

90 
64 

92 
65 

92 
65 

94 

63 

83 
68 

83 

67 

62 
65 

75 
62 

81 
57 

82 
59 

74 
60 

78 
57 

83 
59 

86.6 
63  ■  1 

SBND   MT    SUBSTB  flu 

MBX 
MIN 

69 

67 

84 

62 

83 
63 

89 

57 

9 1 
57 

90 
63 

88 
61 

92 
61 

95 
61 

95 
69 

94 

65 

87 
6S 

83 
66 

87 
67 

84 
65 

67 

84 

67 

89 
69 

89 
68 

90 
65 

92 
65 

86 
67 

87 
64 

8 1 
64 

72 
56 

8 1 
56 

62 

75 
56 

80 
56 

82 
58 

85.7 
63.0 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

93 
66 

88 
63 

91 
64 

96 
55 

94 
54 

93 
60 

92 
58 

95 
S9 

97 
60 

98 
64 

95 
66 

92 
6B 

88 
67 

93 
70 

89 
69 

80 
67 

87 
66 

94 

67 

94 
64 

96 
65 

96 
69 

84 
64 

90 
64 

89 
58 

89 
53 

89 
53 

82 
52 

75 
52 

84 

52 

86 
54 

90.3 
61  .8 

VBLLEY  HEBD 

MAX 
MIN 

B4 

63 

87 
62 

85 
64 

89 
51 

89 
51 

89 

57 

88 

67 

91 
54 

94 

56 

94 

62 

95 
65 

88 

67 

82 
64 

85 
65 

81 
67 

78 
64 

85 
64 

90 
64 

91 
62 

92 
62 

92 
65 

90 
64 

85 
64 

85 
64 

82 

52 

81 

53 

79 
55 

79 
53 

B4 
S4 

83 
57 

86.6 
60.4 

UPPER  PLBINS 

03 

BLICEVILLE 

MAX 
MIN 

82 
62 

8D 
60 

84 

63 

90 
58 

95 
60 

96 
64 

97 
65 

97 
64 

97 
63 

100 
65 

97 
68 

95 
67 

90 
69 

81 
69 

90 
70 

89 
71 

91 

70 

94 

70 

95 
69 

95 
66 

97 
66 

92 
69 

90 
63 

86 

59 

85 
60 

86 
62 

BS 
64 

BO 
66 

80 
66 

88 

60 

90  . 1 
64  .9 

BBNKHEBD  LOCK  BND 

DAM 

MAX 
MIN 

B5 
68 

84 
65 

85 
64 

87 
64 

94 
65 

95 
69 

96 
67 

95 
67 

99 

67 

98 
67 

96 
69 

92 

72 

87 
72 

85 

72 

BS 
72 

86 
70 

90 
70 

94 

69 

94 

70 

95 
71 

99 
70 

84 

73 

87 
67 

85 
63 

80 
62 

84 

60 

87 
60 

82 
59 

82 
69 

88 
65 

89.3 
67.3 

CENTREVILLE  HSMO 

MBX 
MIN 

66 
64 

84 
60 

87 
60 

90 
60 

94 

61 

93 
66 

93 
65 

93 
62 

95 
64 

98 
63 

97 
67 

92 
67 

85 
69 

84 

70 

BB 
69 

8B 
69 

90 
68 

94 

67 

94 

66 

96 
65 

96 
66 

90 
68 

91 
64 

82 
63 

90 
62 

84 

61 

84 

60 

75 
62 

79 
63 

85 
62 

89.2 
64  . 4 

CLBNTON 

MBX 
MIN 

69 

61 

89 
56 

90 
59 

93 
56 

96 
60 

95 
63 

92 
58 

94 

56 

98 

59 

98 
62 

98 
66 

91 
64 

89 
66 

91 
66 

91 
67 

88 
66 

90 
65 

94 

66 

95 
65 

94 

62 

96 
66 

87 
65 

92 
65 

90 
66 

88 

65 

82 
58 

80 

61 

75 
63 

79 
63 

84 

58 

90.3 
62  .4 

DOUBLE  SPRINGS 

MBX 
MIN 

76 
64 

75 
62 

83 
61 

92 
57 

94 

65 

59 

58 

96 

90 

85 
66 

82 
66 

82 

66 

61 
66 

86 
64 

90 
67 

92 
65 

92 
63 

94 

63 

79 
66 

80 
60 

75 
55 

80 

56 

75 
54 

83 
59 

70 
SS 

80 
57 

85 
56 

84  .0 

61  .2 

FBTETTE 

MAX 
MIN 

HBLETVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

76 
63 

90 
55 

89 
61 

92 
64 

92 
61 

93 
61 

94 

63 

92 
66 

90 
63 

BS 
64 

80 
64 

81 
65 

81 
63 

88 
64 

89 
64 

90 
64 

91 
60 

88 
64 

78 
64 

76 
53 

80 
51 

80 
55 

77 
54 

81 

57 

85.5 
61  .0 

HBMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

77 
67 

77 
59 

83 
S9 

90 
54 

95 
54 

95 
62 

97 
60 

97 
60 

98 
60 

100 
61 

96 
65 

91 
65 

91 
65 

77 
66 

84 

68 

84 

67 

90 
66 

92 
66 

93 
66 

94 

62 

96 
62 

92 
64 

79 
62 

77 
S3 

Bl 
54 

83 
54 

84 

60 

75 
61 

80 
60 

85 
55 

87.8 
61.3 

JfiSPER  i  N 

MAX 
MIN 

80 
64 

75 
60 

85 
62 

88 
54 

92 
57 

94 

62 

93 
60 

94 

60 

96 
62 

97 
66 

95 
66 

93 
68 

89 
66 

85 
67 

89 
68 

81 
66 

92 
66 

95 
65 

92 
65 

92 
63 

93 
66 

79 
68 

83 
63 

77 
58 

77 
60 

77 
60 

77 
62 

77 
58 

79 
59 

83 
56 

86.6 
62  .6 

IHORSBr  EXP  STATION 

MBX 
MIN 

85 
64 

87 
54 

90 
61 

95 
65 

92 
66 

91 
65 

93 
63 

96 
62 

98 
61 

97 
67 

90 
66 

BS 
67 

8B 
67 

88 
68 

87 
68 

87 
69 

91 
68 

93 
68 

93 
65 

94 
64 

90 
72 

91 
69 

88 

66 

88 
68 

79 
67 

81 

62 

75 
63 

79 
62 

84 

65 

80 
61 

88.5 
65  . 4 

TUSCBLOOSfl  Fflfl  AP 

MBX 
MIN 

83 
66 

86 
64 

90 
67 

96 
63 

96 
70 

95 
71 

95 
6B 

98 

67 

99 
67 

99 
74 

93 
71 

90 
74 

85 
73 

86 
73 

89 
74 

90 
75 

94 

72 

94 

72 

94 

71 

95 
69 

87 
72 

90 

73 

88 
67 

85 
64 

86 
65 

86 
65 

81 

70 

82 

67 

86 
64 

82 
62 

90  .0 
69.0 

TUSCALOOSA  OL I VER 

DAM 

MBX 
MIN 

6S 
66 

80 
63 

85 
63 

89 
62 

93 
62 

95 
68 

96 
67 

95 
67 

96 
68 

96 
67 

98 
68 

9 1 

72 

90 
71 

85 
71 

85 
71 

86 

71 

89 

71 

92 
71 

93 
71 

92 
69 

95 
69 

94 

69 

88 

67 

86 
62 

83 
62 

83 

65 

85 
56 

80 

67 

81 
61 

86 

67 

89.1 
67.1 

VERNON  2  N 

MBX 
MIN 

78 
62 

79 
58 

84 

61 

89 
53 

94 

55 

94 

63 

93 
60 

9S 
60 

98 
60 

95 
S9 

98 
65 

91 
66 

86 
67 

77 
67 

85 
69 

85 
69 

88 
65 

91 
6B 

93 
65 

92 
61 

95 
63 

93 

67 

78 

75 

82 

84 

84 

81 
61 

81 
61 

8S 
55 

87.4 
62.4 

HINFIELO  2  SM 

m           m  m 

MAX 
MIN 

80 
66 

77 
58 

84 

60 

91 
56 

95 
65 

95 
66 

94 

62 

95 
62 

97 
63 

97 
67 

96 

66 

90 
69 

86 
68 

77 
68 

82 
69 

82 
70 

88 
66 

90 
68 

90 
67 

92 
64 

94 

67 

88 
68 

81 
63 

81 
56 

79 
57 

81 
62 

82 
66 

72 
59 

79 
62 

84 

57 

86  .6 
63.9 

EASTERN  VALLEr 

04 

BNNISTON  FBB  BP 

MAX 
MIN 

85 
66 

84 

62 

89 
65 

93 
58 

94 

66 

91 
67 

91 
64 

95 
62 

96 
6"; 

96 
66 

91 
68 

86 
69 

95 
67 

86 

70 

79 
70 

92 
70 

92 
68 

9S 
69 

96 
68 

9b 
66 

92 
74 

89 
71 

89 
69 

76 
69 

80 
64 

81 
62 

80 
64 

82 
62 

85 
64 

76 
64 

88.4 

EE. 3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 

6 


DRILY  TEMPERATURES 


RLRBRIIR 

SEPTEMBER  1978 


OPY   OF  MONTH 

u 

(X 

C  T  Q  T  I  nKJ 

O  1  n  1  1  u  IN 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

1  0 

nl 

1  2 

1  3 

1  4 

15 

!6 

17 

IB 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

» 

a 

CRLERR  2  SM 

HRX 

79 

92 

87 

90 

91 

95 

85 

97 

9B 

97 

93 

95 

88 

86 

87 

88 

94 

93 

93 

97 

95 

84 

87 

85 

85 

82 

72 

81 

85 

85 

68.9 

SS 

65 

60 

59 

60 

67 

69 

69 

69 

68 

70 

68 

66 

67 

65 

62 

72 

66 

64 

70 

6S 

59 

61 

61 

65 

59 

64 . 3 

CENTRE  *  SH 

MAX 

B4 

85 

83 

88 

91 

90 

89 

91 

94 

95 

96 

90 

83 

90 

85 

83 

90 

91 

92 

93 

89 

90 

87 

73 

80 

79 

80 

83 

82 

87.1 

M  I N 

64 

62 

59 

60 

62 

64 

66 

67 

68 

69 

66 

67 

67 

68 

66 

67 

70 

69 

67 

66 

6 1 

62 

63 

59 

57 

61 

63. B 

CHILDERSBURG  HTR  PLRNI 

MAX 

S6 

85 

90 

93 

93 

93 

93 

95 

99 

97 

92 

92 

90 

89 

84 

90 

95 

95 

96 

97 

96 

93 

90 

90 

83 

83 

81 

83 

87 

86 

90.5 

MIN 

64 

60 

64 

57 

64 

64 

60 

60 

60 

67 

69 

69 

66 

69 

70 

67 

67 

67 

65 

64 

74 

69 

66 

70 

68 

62 

64 

62 

65 

61 

65.1 

CflOSOEN  StERM  PLRNI 

MAX 

B6 

85 

84 

89 

91 

87 

91 

86 

95 

96 

91 

87 

89 

86 

85 

85 

93 

92 

89 

92 

88 

86 

88 

73 

89 

80 

79 

77 

81 

84 

B6.9 

MIN 

68 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

67 

66 

69 

69 

67 

69 

68 

69 

69 

69 

68 

71 

67 

67 

63 

67 

63 

64 

64 

63 

62 

66.4 

IHLLODECH 

MAX 

95 

97 

97 

97 

95 

95 

95 

95 

97 

97 

93 

92 

92 

95 

94 

96 

94 

94 

95 

96 

93 

93 

88 

83 

84 

82 

80 

83 

86 

80 

91  .8 

■          ■  ■ 

MIN 

68 

68 

66 

69 

55 

60 

55 

69 

68 

56 

66 

68 

63 

67 

65 

67 

66 

63 

63 

62 

62 

67 

65 

66 

64 

59 

65 

SB 

61 

62 

63.8 

PIEDMONT  PLRTEBU  05 

RLEXHNDER  ClTr 

MAX 

91 

87 

88 

90 

95 

94 

90 

95 

96 

96 

96 

92 

82 

90 

97 

87 

87 

94 

95 

95 

96 

88 

93 

93 

79 

80 

80 

80 

82 

85 

89.8 

60 

63 

64 

63 

62 

54 

65 

67 

67 

67 

68 

69 

68 

67 

68 

67 

65 

66 

67 

63 

68 

66 

63 

62 

62 

62 

63 

64.9 

RSMLHND  2  SSE 

MAX 

85 

84 

87 

87 

90 

90 

88 

89 

92 

92 

92 

87 

82 

89 

87 

79 

88 

90 

91 

91 

91 

86 

91 

89 

72 

78 

76 

77 

81 

83 

86.1 

60 

62 

63 

59 

60 

64 

64 

56 

65 

63 

64 

67 

66 

64 

65 

64 

65 

65 

68 

66 

66 

65 

60 

6 1 

EO 

6 1 

62 

62  .8 

AUBURN  RGRONOnT  FARM 

MAX 

90 

90 

69 

90 

92 

92 

90 

91 

94 

96 

94 

89 

86 

92 

91 

83 

88 

91 

93 

93 

95 

89 

92 

88 

83 

80 

80 

74 

82 

82 

88.6 

69 

68 

64 

67 

66 

67 

65 

68 

66 

68 

70 

70 

68 

69 

68 

66 

68 

70 

72 

68 

68 

65 

61 

65 

67 

67.3 

MEFL  IN 

MAX 

83 

83 

90 

86 

91 

89 

89 

89 

95 

95 

92 

89 

84 

89 

84 

86 

87 

92 

95 

96 

95 

94 

90 

90 

72 

80 

77 

77 

80 

84 

87.5 

MIN 

60 

59 

59 

55 

58 

60 

59 

57 

61 

62 

65 

65 

63 

66 

68 

64 

65 

65 

63 

63 

60 

6  3 

63 

66 

63 

58 

59 

57 

60 

61 

61.6 

LHFRYETTE 

MAX 

90 

91 

31 

93 

94 

90 

93 

95 

96 

97 

94 

85 

92 

91 

85 

92 

92 

94 

94 

96 

90 

93 

92 

85 

81 

82 

78 

B2 

85 

78 

89.7 

MIN 

62 

62 

65 

58 

64 

64 

62 

60 

65 

66 

68 

65 

64 

68 

68 

66 

66 

71 

66 

63 

70 

67 

65 

69 

65 

63 

60 

59 

64 

63 

64  .6 

HBRIIN  OR" 

MAX 

87 

88 

89 

90 

91 

90 

90 

93 

96 

95 

91 

86 

90 

93 

88 

91 

92 

95 

95 

93 

89 

94 

94 

90 

83 

79 

82 

80 

80 

85 

89.3 

MIN 

62 

68 

67 

65 

66 

62 

60 

62 

65 

67 

66 

66 

65 

67 

68 

68 

67 

66 

66 

72 

67 

65 

72 

7 1 

69 

68 

64 

64 

64 

65 

66 . 1 

OPEL IKH 

MAX 

91 

92 

90 

69 

92 

93 

89 

91 

95 

96 

95 

91 

84 

92 

92 

89 

90 

91 

93 

94 

95 

89 

92 

91 

80 

78 

83 

75 

83 

73 

88.9 

MIN 

63 

67 

60 

60 

58 

58 

61 

60 

62 

61 

63 

65 

64 

67 

68 

65 

65 

67 

66 

62 

63 

64 

63 

69 

67 

68 

66 

56 

60 

63 

63.4 

ROCKFORO  2  NNW 

MAX 

87 

87 

89 

95 

95 

92 

90 

92 

95 

96 

95 

90 

8S 

89 

90 

85 

86 

91 

92 

92 

93 

88 

92 

90 

81 

78 

76 

78 

79 

83 

88.4 

MIN 

62 

62 

63 

64 

66 

6S 

66 

66 

68 

67 

66 

67 

65 

64 

64 

66 

64 

66 

65 

58 

59 

61 

60 

59 

63.9 

ROCH  niLLS 

MAX 

92 

89 

91 

90 

93 

93 

90 

93 

96 

97 

96 

92 

85 

93 

86 

83 

92 

93 

95 

95 

95 

90 

92 

91 

72 

BO 

78 

78 

83 

e3 

89.3 

• 

MIN 

61 

60 

65 

56 

60 

63 

59 

59 

62 

63 

64 

63 

63 

65 

65 

64 

64 

64 

62 

63 

71 

63 

65 

64 

65 

61 

62 

58 

60 

62 

62.5 

PRBIRIE  06 

ORTTON  1  N 

MAX 

90 

88 

88 

90 

95 

94 

92 

95 

97 

97 

95 

93 

91 

87 

92 

92 

90 

96 

96 

96 

96 

93 

90 

88 

89 

86 

78 

78 

82 

78 

90.4 

MIN 

6 1 

66 

62 

6 1 

62 

68 

65 

62 

67 

69 

66 

68 

69 

69 

69 

69 

72 

67 

68 

65 

65 

66 

65 

64 

69 

65 

63 

64 

66 

63 

65  .8 

OEMOPOLIS  LOCK  RNO  ORM 

MAX 

84 

84 

86 

88 

91 

95 

91 

93 

95 

97 

98 

91 

88 

87 

90 

89 

90 

92 

94 

92 

95 

91 

90 

88 

66 

82 

84 

78 

77 

94 

89.3 

MIN 

65 

63 

63 

62 

62 

65 

68 

65 

64 

65 

69 

70 

70 

69 

70 

70 

71 

71 

70 

69 

67 

68 

66 

63 

63 

64 

64 

65 

66 

65 

66.4 

GAINESVILLE 

MAX 

84 

84 

85 

90 

94 

96 

95 

96 

98 

99 

95 

94 

88 

81 

89 

89 

89 

93 

93 

92 

94 

91 

91 

88 

78 

83 

84 

79 

79 

85 

89.2 

MIN 

64 

62 

64 

62 

62 

66 

67 

65 

65 

66 

69 

69 

70 

70 

71 

72 

72 

71 

^' 

69 

68 

69 

66 

6 1 

69 

63 

64 

66 

67 

64 

66  .8 

GREENSBORO 

MAX 

86 

89 

92 

96 

93 

96 

97 

99 

99 

99 

97 

92 

87 

88 

89 

92 

94 

95 

94 

97 

92 

91 

90 

88 

82 

84 

as 

78 

86 

74 

90.8 

MIN 

54 

6 1 

62 

6 1 

65 

67 

68 

64 

63 

70 

68 

72 

^' 

72 

71 

72 

71 

70 

70 

64 

69 

72 

66 

64 

69 

63 

65 

66 

66 

55 

66 . 6 

HATNEVILLE 

MAX 

90 

89 

90 

89 

89 

90 

92 

92 

91 

90 

91 

91 

92 

90 

90 

91 

92 

93 

92 

93 

94 

94 

92 

89 

87 

79 

75 

77 

75 

85 

88. B 

MIN 

69 

70 

70 

70 

71 

72 

71 

71 

60 

60 

68.0 

L  1VING5T0N  2  SH 

MAX 

96 

88 

95 

92 

93 

94 

86 

93 

90 

92 

91 

91 

93 

90 

94 

94 

88 

88 

88 

SB 

86 

84 

85 

86 

90-2 

M  I  N 

57 

62 

67 

6 1 

66 

66 

65 

68 

66 

67 

69 

68 

68 

65 

63 

63 

67 

62 

58 

65 

62 

61 

59 

60 

61 

63.8 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

85 

85 

86 

89 

92 

94 

92 

91 

93 

97 

96 

92 

88 

89 

90 

88 

92 

96 

95 

94 

97 

92 

88 

89 

89 

81 

83 

78 

78 

63 

89.4 

M  I  N 

62 

59 

60 

6 1 

6 1 

6  3 

64 

82 

54 

6  3 

67 

67 

69 

69 

68 

68 

68 

66 

66 

63 

63 

68 

64 

63 

62 

6 1 

62 

63 

64 

62 

64  .  1 

BINIER   3  NH 

MAX 

M  I  N 

MONTGOMERT  HSO  AP 

MAX 

89 

90 

90 

92 

93 

90 

91 

94 

97 

96 

90 

89 

92 

91 

87 

90 

92 

94 

93 

95 

88 

93 

92 

86 

78 

84 

75 

80 

83 

73 

88.9 

MIN 

67 

65 

68 

65 

66 

69 

67 

66 

66 

71 

70 

70 

73 

71 

73 

72 

72 

71 

70 

67 

74 

71 

71 

73 

70 

69 

68 

67 

67 

68 

69.2 

SELMA 

MAX 

89 

88 

91 

97 

97 

96 

94 

97 

100 

94 

98 

92 

88 

91 

92 

93 

96 

94 

96 

90 

9e 

92 

93 

89 

87 

85 

80 

79 

84 

84 

91  .5 

MIN 

70 

70 

64 

64 

65 

66 

71 

66 

67 

72 

71 

72 

72 

71 

70 

71 

70 

70 

70 

68 

69 

72 

68 

69 

67 

64 

65 

65 

68 

64 

68.4 

UNION  SPRINGS  4  S 

MAX 

92 

92 

90 

90 

91 

95 

91 

90 

95 

96 

93 

89 

87 

91 

92 

95 

91 

92 

94 

92 

95 

89 

93 

95 

93 

80 

82 

82 

81 

82 

90.3 

MIN 

67 

62 

63 

64 

63 

64 

63 

62 

62 

64 

67 

65 

67 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

63 

72 

68 

67 

68 

68 

68 

65 

62 

63 

63 

65.6 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   I  NH 

MAX 

93 

92 

91 

84 

91 

93 

91 

90 

94 

97 

94 

92 

88 

91 

90 

86 

90 

93 

94 

92 

9S 

91 

91 

94 

89 

87 

83 

80 

73 

75 

89. S 

MIN 

71 

64 

67 

64 

64 

66 

64 

63 

64 

69 

67 

68 

69 

69 

70 

68 

69 

69 

69 

64 

" 

72 

69 

69 

70 

^' 

68 

64 

65 

68 

57 .6 

RTHORE 

MAX 

92 

91 

92 

87 

92 

95 

91 

92 

94 

94 

92 

93 

92 

89 

91 

89 

97 

92 

93 

92 

94 

93 

91 

94 

94 

88 

85 

82 

80 

75 

90.5 

MIN 

66 

65 

64 

65 

61 

66 

67 

69 

70 

69 

69 

69 

70 

69 

62 

66 

68 

68 

69 

65 

66 

67 

68 

67 

67 

67 

65 

60 

61 

66  .5 

BEATRICE   1  E 

MAX 

89 

90 

91 

92 

93 

92 

92 

92 

93 

94 

95 

92 

92 

92 

93 

93 

94 

94 

94 

95 

93 

93 

92 

88 

85 

84 

80 

82 

86 

79 

90.5 

MIN 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

66 

67 

70 

69 

69 

70 

72 

72 

73 

72 

71 

72 

72 

^' 

70 

70 

70 

69 

69 

68 

69 

68 

70.3 

BRRNTLET 

MAX 

92 

91 

90 

89 

88 

97 

93 

93 

97 

96 

98 

92 

89 

96 

93 

94 

95 

93 

96 

95 

97 

92 

90 

91 

90 

86 

85 

82 

79 

82 

91  .4 

MIN 

63 

64 

63 

62 

60 

59 

60 

59 

60 

62 

64 

63 

66 

65 

65 

65 

66 

65 

64 

59 

60 

66 

6S 

65 

64 

66 

65 

61 

62 

61 

63  .0 

BREhTON  3  ENE 

MAX 

94 

94 

97 

94 

92 

93 

93 

88 

87 

82 

75 

75 

MIN 

64 

63 

63 

61 

60 

6 1 

63 

63 

65 

66 

66 

67 

68 

66 

67 

65 

65 

67 

60 

61 

63 

65 

68 

68 

67 

68 

68 

65 

63 

63 

64  .6 

BREHTON  3  SSE 

HRX 

95 

96 

9^ 

93 

94 

93 

94 

95 

95 

97 

95 

92 

91 

89 

94 

94 

96 

94 

92 

96 

94 

91 

94 

93 

88 

B6 

82 

80 

74 

74 

91  .1 

63 

63 

62 

60 

66 

64 

66 

68 

66 

67 

69 

69 

68 

70 

67 

68 

67 

6B 

63 

65 

70 

65 

67 

68 

69 

68 

65 

64 

67 

66.2 

CAMOEN  3  NH 

MAX 

90 

86 

88 

90 

93 

96 

94 

94 

95 

97 

96 

91 

90 

86 

90 

90 

93 

95 

95 

95 

9B 

95 

92 

92 

92 

83 

82 

75 

75 

83 

90.4 

MIN 

65 

65 

65 

62 

62 

66 

67 

65 

65 

66 

68 

68 

70 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

67 

68 

70 

68 

68 

68 

67 

66 

6S 

65 

61 

66.8 

CHRTOM  4  N 

HRX 

92 

92 

90 

94 

96 

95 

95 

96 

95 

95 

95 

95 

90 

93 

92 

94 

95 

95 

94 

95 

95 

92 

93 

93 

90 

90 

83 

79 

79 

77 

91  .6 

MIN 

6S 

64 

66 

64 

65 

68 

66 

68 

70 

68 

68 

70 

71 

68 

71 

66 

69 

70 

69 

68 

67 

69 

66 

65 

69 

66 

68 

66 

65 

65 

67.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STRTION  INDEX 

7 


DAILY  TEMPERRTURES 


DLOBOMn 

SEPTEMBER  1978 


DAY  OF  MONTH 


o  1  n  1  1  u  IN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  ? 

1  3 

I  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

I  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

cr 

CLSTTON 

MAX 

90 

90 

90 

85 

90 

92 

87 

88 

92 

95 

94 

89 

89 

91 

90 

89 

90 

91 

92 

90 

93 

85 

90 

92 

87 

81 

82 

79 

78 

77 

88 

M|N 

67 

65 

66 

64 

66 

65 

64 

65 

67 

69 

67 

66 

68 

68 

67 

66 

67 

67 

68 

65 

70 

66 

68 

69 

65 

66 

63 

61 

61 

64 

66. 

ENTERPRISE  5  NNH 

MBX 

92 

92 

93 

86 

92 

93 

91 

92 

95 

95 

94 

91 

87 

90 

91 

87 

91 

94 

94 

93 

95 

90 

93 

95 

90 

87 

86 

81 

77 

75 

90. 

M  I  N 

66 

66 

66 

66 

67 

66 

66 

68 

69 

70 

67 

67 

70 

69 

68 

69 

69 

70 

69 

66 

68 

70 

69 

69 

68 

68 

66 

65 

65 

65 

67. 

EUFBULB  WILDLIFE  REF 

MAX 

93 

94 

92 

92 

89 

91 

98 

92 

90 

93 

91 

95 

94 

93 

96 

90 

94 

88 

85 

85 

78 

82 

81 

90. 

64 

63 

64 

61 

60 

62 

64 

64 

67 

67 

68 

66 

59 

68 

63 

65 

66 

69 

65 

59 

62 

64. 

EVERGREEN 

MHX 

92 

92 

91 

86 

93 

95 

92 

92 

94 

97 

95 

94 

91 

89 

89 

92 

91 

93 

94 

92 

95 

93 

93 

93 

90 

85 

67 

80 

74 

76 

90 

n  I N 

66 

64 

63 

62 

61 

66 

64 

65 

66 

66 

67 

68 

69 

67 

70 

67 

68 

69 

68 

63 

67 

70 

68 

68 

69 

69 

67 

64 

65 

66 

66 

FRISCO  C 1 TY 

MAX 

90 

90 

91 

90 

91 

94 

92 

92 

91 

93 

94 

91 

92 

90 

90 

92 

97 

92 

93 

93 

95 

94 

92 

93 

92 

89 

93 

80 

73 

7S 

90 

M  1  N 

66 

65 

66 

65 

64 

68 

65 

67 

68 

67 

67 

70 

71 

69 

71 

68 

69 

67 

69 

66 

67 

70 

69 

68 

67 

69 

68 

65 

55 

60 

67 

CENEVfi  2 

nnx 

93 

92 

93 

85 

92 

93 

90 

91 

93 

95 

93 

91 

90 

92 

90 

89 

92 

92 

93 

91 

95 

90 

90 

94 

88 

85 

85 

83 

79 

73 

89. 

niN 

69 

66 

65 

65 

66 

65 

65 

65 

67 

69 

68 

66 

68 

68 

68 

68 

68 

69 

68 

65 

65 

70 

67 

69 

68 

68 

67 

65 

65 

64 

66 

GILBERTOHN 

MAX 

M 1 N 

GREENVILLE 

MAX 

91 

88 

90 

90 

91 

93 

90 

91 

94 

98 

97 

93 

93 

93 

90 

90 

93 

95 

96 

95 

98 

90 

96 

95 

93 

82 

85 

79 

77 

82 

90. 

niN 

66 

64 

65 

62 

61 

64 

63 

66 

66 

69 

67 

67 

69 

69 

67 

68 

67 

68 

67 

64 

65 

69 

69 

68 

69 

67 

66 

63 

64 

64 

66. 

HEfiOLBNO 

MAX 

94 

94 

94 

86 

93 

93 

91 

92 

95 

9B 

95 

91 

91 

93 

90 

88 

90 

92 

93 

84 

93 

90 

91 

93 

89 

83 

85 

81 

77 

75 

89. 

MIN 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

63 

64 

66 

68 

66 

66 

68 

68 

68 

69 

68 

69 

66 

65 

67 

67 

67 

69 

66 

68 

67 

65 

62 

66 

66. 

HIGHLPNO  HOME 

MBX 

92 

93 

90 

B6 

93 

96 

93 

93 

97 

98 

96 

90 

90 

93 

90 

89 

91 

92 

95 

95 

98 

91 

96 

93 

90 

80 

84 

83 

79 

81 

91  . 

MIN 

64 

64 

63 

61 

65 

63 

63 

64 

65 

67 

64 

64 

67 

66 

67 

67 

69 

69 

66 

66 

68 

70 

67 

67 

67 

66 

63 

61 

61 

62 

65. 

02nRH  6  NNU 

MAX 

95 

95 

92 

96 

96 

97 

93 

97 

98 

97 

92 

92 

91 

93 

90 

92 

93 

95 

93 

98 

89 

94 

95 

69 

89 

86 

81 

80 

77 

75 

91  . 

M  I  N 

66 

67 

68 

67 

68 

67 

67 

69 

69 

70 

68 

69 

70 

70 

70 

68 

70 

70 

69 

69 

71 

69 

69 

69 

68 

69 

65 

64 

65 

67 

68. 

PIITSVIEW 

MAX 

91 

91 

87 

90 

92 

89 

90 

96 

96 

90 

89 

92 

89 

86 

92 

93 

94 

93 

96 

90 

93 

92 

86 

82 

84 

76 

83 

83 

89. 

65 

64 

61 

61 

61 

60 

59 

60 

67 

6  1 

61 

62 

65 

65 

65 

66 

64 

59 

58 

63 

62 

69 

67 

67 

64 

58 

59 

62. 

THOHfiSVILLE 

MAX 

89 

89 

89 

90 

95 

97 

95 

95 

96 

98 

95 

91 

94 

88 

90 

92 

94 

96 

96 

96 

100 

97 

90 

93 

92 

86 

89 

78 

74 

83 

91  . 

MIN 

64 

62 

63 

60 

60 

62 

65 

65 

65 

64 

67 

66 

70 

68 

70 

66 

67 

66 

57 

65 

65 

65 

65 

63 

64 

65 

64 

64 

62 

64 

64  . 

IROY 

MAX 

92 

92 

85 

93 

94 

91 

91 

94 

97 

95 

92 

90 

91 

91 

89 

90 

94 

96 

95 

96 

90 

94 

97 

91 

82 

85 

79 

79 

80 

76 

90  . 

M I  N 

66 

65 

67 

64 

64 

58 

68 

66 

66 

68 

57 

69 

66 

68 

69 

68 

69 

71 

70 

66 

72 

69 

69 

69 

69 

70 

65 

63 

60 

67  . 

HHBILEY 

MAX 

93 

92 

93 

96 

96 

96 

95 

96 

98 

96 

94 

96 

97 

96 

97 

93 

96 

95 

94 

98 

97 

97 

96 

89 

84 

96 

83 

84 

85 

93. 

■          •  ■ 

M  1  N 

63 

61 

61 

5B 

59 

58 

62 

63 

61 

65 

65 

66 

67 

69 

70 

64 

63 

64 

65 

60 

62 

65 

65 

65 

64 

64 

65 

64 

64 

63. 

GULF  08 

BPY  MINEIIE  3  NNH 

MAX 

91 

91 

90 

92 

95 

92 

93 

94 

93 

90 

93 

94 

89 

91 

90 

93 

92 

94 

92 

94 

94 

92 

92 

92 

88 

87 

82 

82 

75 

74 

90. 

M  I  N 

66 

65 

66 

65 

63 

68 

67 

70 

70 

70 

71 

71 

72 

70 

71 

68 

69 

71 

70 

67 

67 

72 

67 

68 

68 

68 

68 

67 

61 

68. 

CODEN 

MAX 

B9 

90 

85 

90 

92 

69 

90 

69 

90 

84 

87 

90 

85 

88 

89 

90 

89 

91 

88 

91 

90 

86 

88 

87 

89 

84 

80 

79 

78 

78 

87. 

M  1  N 

70 

66 

66 

67 

64 

69 

70 

71 

70 

71 

71 

70 

75 

74 

75 

73 

70 

72 

72 

69 

69 

71 

70 

71 

70 

70 

70 

70 

65 

70. 

DBUPHIN  ISLBNO  2 

MAX 

89 

89 

69 

86 

90 

91 

88 

90 

90 

86 

84 

69 

92 

87 

91 

88 

91 

89 

90 

90 

90 

90 

88 

69 

88 

84 

84 

80 

78 

79 
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12 

34 

45 

87 

51 

470 

c 

JRMES  E  EDISON 

CORDOVA  2  ENE 

1  940 

03 

WRLKER 

2 

33 

45 

87 

09 

320 

7fl 

EDWRRD  R  BRRTON 

COTTONTON 

1  974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7R 

HUGH  S  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32 

26 

88 

23 

215 

7R 

REUBEN  P  HARRIS 

DRDEVILLE 

2119 

05 

TRLLRPOOSR 

1  1 

32 

49 

85 

45 

630 

7A 

WILLIRM  L  BRRTLETT 

DRDEVILLE  2 

2  1  24 

05 

TRLLRPOOSR 

1  1 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

RUFUS  P  PLESS 

DRUPHIN   ISLRND  2 

2  1  72 

08 

MOBILE 

9 

30 

15 

88 

05 

8 

8fi 

8A 

c 

H 

DRUPHIN   ISLRND  SER  LRB 

DRYTON   I  N 

2188 

06 

M  r(  D  r"  M  o 

MHRENGU 

1  3 

32 

87 

39 
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7R 

7A 

H 
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DELTR 

2235 

05 

CLRY 

1  1 

33 

26 

85 

42 

1030 
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DEMOPOLIS  LOCK  AND  DRM 

2245 

06 

MRRENGO 

13 

32 

31 

87 

50 

100 

6R 

6A 

6R 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OOTHRN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

24 

275 

c 

M   H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

09 

87 

25 

810 

7fi 

7fl 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7  A 

ARTHUR  C  BRUNSON 

ELROD 

2632 

03 

TUSCRLOOSR 

13 

33 

15 

87 

48 

252 

7fl 

MRS  HELEN  E  FAIR 

ENTERPRISE  5  NNW 

2575 

07 

COFFEE 

5 

31 

23 

85 

54 

469 

7R 

7R 

c 

H 

JERRY   R  MART  IN 

EUFflULR  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BRRBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8R 

8fl 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

27 

86 

56 

290 

7R 

7R 

H 

GEORGE  E  WINDHAM 

FRIRHOPE  2  NE 

2813 

08 

BRLDW I N 

9 

30 

J  5 

87 

53 

9 

c.  J 

7R 

7A 

7R 

H 

FRLKVILLE    1  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7fl 

7fl 

H 

JOHN  M  OUNRWRY 

FRYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

1  3 

33 

4  1 

87 

49 

365 

7R 

7A 

H 

GORMRN  J  BLRCK 

FORT  PRYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

7R 

c 

CRRL  PRRKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

27 

87 

23 

400 

7fi 

7fl 

H 

W  C  MRJORS 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6fl 

6A 

H 

GRDSDEN  STERM  PLRNT 

GRINESVILLE 

3160 

06 

SUMTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

7fi 

7A 

H 

MRCK  C  FIELDS 

GRRDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8fl 

MRS  GLRDYS  MCKENZIE 

GENEVR  2 

3251 

07 

GENEVA 

5 

31 

03 

85 

53 

145 

7R 

7R 

ROBERT  C  REYNOLDS 

GEORGIRNNR 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7R 

T  E  MRSON 

GILBERTOWN 

3308 

07 

CHOCTAW 

1  3 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

ALTON  C  LRND 

GORGRS 

3430 

03 

WRLKER 

2 

33 

39 

87 

12 

300 

6H 

RLRBRMR  POWER  CO 

GREENSBORO 

351  1 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

35 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE  J  fiRRINGTON 

GREENVILLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

50 

86 

37 

525 

7R 

7R 

: 

H 

MICHAEL  L  FINOLEY 
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GUNTERSVILLE 

3573 

02 

MARSHALL 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTERSVILLE  TVfl 

3578 

02 

MARSHALL 

12 

34 

22 

86 

17 

605 

c 

TVA-765 

HflLEYVILLE  3  NE 

3520 

03 

WINSTON 

2 

34 

16 

87 

35 

950 

5P 

5P 

c 

H 

JIM  WALKER 

HAMILTON  3  S 

3645 

03 

MARION 

1  3 

34 

06 

87 

59 

435 

7A 

7R 

c 

H 

EDDIE  L  PEARCE 

HfiNCEVILLE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

c 

JAMES  E  MC  CRAVY 

HfiYNEVILLE 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32 

1  1 

86 

35 

170 

8A 

8A 

H 

DIXIE  S  MOORER 

3761 

07 

HENRY 

5 

3  1 

2  1 

85 

20 

370 

7A 

7A 

7R 

3H 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEEL  IN 

3775 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

8A 

8A 

H 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

57 

86 

19 

594 

7A 

7A 

H 

CHARLES  R  PORTER 

HIGHTOWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  175 

7A 

ARLON  L  OTTS 

HODGES 

3899 

01 

FRANKLIN 

I  3 

34 

20 

87 

56 

840 

7  A 

MARY    N  AVERY 

HUNTSVILLE  WSO  flP 

4064 

01 

MAD  I  SON 

12 

34 

39 

86 

46 

624 

MID 

MIO 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

HURTSBORO 

4080 

07 

RUSSELL 

4 

32 

15 

85 

24 

400 

7A 

W  W  MC  CAIN 

JACKSON 

4193 

07 

CLARKE 

1  3 

31 

30 

87 

54 

220 

8A 

c 

ALLIED  PAPER  INC 

JACKSONVILLE 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 
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MARY  LOU  WILKERSON 

JASPER  4  N 
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03 
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2 

33 

54 

87 

16 
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7A 
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JAMES  A  BRITAIN 
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4  306 

05 
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7 
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86 
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290 

6A 
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KINSTON 
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07 

COFFEE 

10 

31 

14 

86 

1  1 
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7A 

FRED  W  WOOD 

LAFAYETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MISS  MAYMIE  LANDRUM 

LAY  DAM 
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03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

31 
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LEEDS 
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02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 
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04 

CHEROKEE 

7 

34 

1  1 

85 

45 
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7A 

RUFUS  M  SEWELL 

LIVINGSTON  2  SW 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32 

35 

88 

12 

160 

7A 

7A 

H 

B  B  WILLIAMSON  JR 

LOUISVILLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

31 

47 

85 

33 

480 

8fl 

JOHN  B  ARD 

MARION  6  NE 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 

173 

7A 

c 

MARION  FISH  HATCHERY 

MARION  JUNCTION  2  NE 
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06 

DALLAS 
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87 

13 
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07 
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31 

56 
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27 
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7A 
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MIDWAY 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

31 

495 

c 

ALFRED  S  ADAMS 

MILSTEAO 

5439 

06 

MACON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

8  A 

GEORGE  WILCOX 

MINTER  3  NW 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

02 

370 

7fl 
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H 

HENRY   J  YATES 

MITCHELL  DAM 
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03 
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27 
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08 

MOBILE 

9 

30 

4  1 

88 

15 
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c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONTEVALLO 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7A 

MURICE  P  JETER  JR 

MONTGOMERY  WSO  AP 

R 
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06 
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H 
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01 
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12 

34 

55 

86 

27 
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5P 

5P 
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NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

37 

260 

7R 

CHARLES  R  BRACKIN5 

ONEONTA 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

85 

29 

870 

7A 

7  R 

H 

LONNIE  R  N0RRI5 

OPEL IKA 

6129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

755 

8fl 

8A 

H 

RADIO  STATION  WJHO 

OZARK  5  NNW 

5218 

07 

DALE 

5 

31 

32 

85 

41 

470 

5P 

5P 

H 

CHARLES  H  CARROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

c 

TVA-C9 

PALMERDALE   2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

46 

85 

40 

798 

7A 

GEORGE  T  POSEY 

PERRYVILLE 

6352 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

7A 

MRS  EVELYN  M  FULLER 

r  L  1  L  KnH  IN 

D  J  /  U 
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MONROE 

1 
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r 

MRS  MINTA  EDDINS 

PICKENSVILLE  2 

64  18 

03 

PICKENS 

13 

33 

14 

88 

17 

180 

7A 

RES  ENG  OF-US  CORP  ENG 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

7A 

MRS  EVA  R  RAY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7A 

MRS  ENA  C  PAUL 

PITTSVIEW 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

7A 

Id 
1  H 

GH 

FRANK  TURNER 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

5508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7A 

JAMES  E  FISCHER 

RED  BAY 

6805 

01 

FRANKL IN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WRMG 

REFORM  2  E 

5847 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

87 

59 

271 

7A 

RAIFORD  C  MC  COOL 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

32 

205 

7A 

RONEY  B  TOMLIN 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COVINGTON 

5 

31 

22 

86 

31 

190 

c 

Rl  ARAMA   Fl  FFTRir  mOP 

ROBERTSDALE 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

34 

87 

44 

155 

5A 

6A 

H 

JOHN  K  LASSITTER 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

85 

1  4 

670 

7A 

7A 

H 

CHARLES  W  MC  EWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6A 

6A 

H 

JOHN  T  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKL IN 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34 

10 

85 

49 

800 

7A 

MIC 

H 

ST  BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

7207 

02 

DE  KAL6 

12 

34 

17 

85 

58 

1  195 

7A 

7A 

H 

SAND  MTN  SUBSTAT ION 

SAYRE 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

43 

85 

58 

304 

7A 

MIRRM  W  PRIOMORE 

SCOTTSBORO 

7304 

02 

JACKSON 

12 

34 

41 

85 

03 

615 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WCRI 

5ELMA 

7366 

06 

DALLAS 

1 

32 

25 

87 

00 

147 

5P 

7A 

H 

ROBERT  J  CHANDLER 

SUTTLE 

7963 

06 

PERRY 

3 

32 

32 

87 

1  1 

145 

7A 

J  F  SUTTLE  JR 

TALLADEGA 

8024 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

26 

86 

05 

555 

7R 

7A 

H 

JOE  WOODARO 

TALLAPOOSA  WATER  PLT 

8038 

06 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

26 

85 

1  1 

177 

7A 

TALLAPOOSA  WATER  PLANT 

THOMASVILLE 

81  78 

07 

CLARKE 

1  3 

31 

55 

87 

44 
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7A 

7A 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  C"";^"%CS"J^^ 

28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the     HOURLY  PRECIPITATION  DATA     tor  this  state. 

DIMENSIONAL  UNITS^     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  'F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
mo^ment  in  miles'     Monthly  degree  day  totals  kre  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
S?rec??ons  entered  in  flgui-es  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


"Evapor 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the^Evaporation  and  Wind  table. 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 


time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

vtATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground      Samples  for 
oblaLing  measu^elentragrt^        from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and'sleet.     Entries  cf  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19^1-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:      Figures  and   letters  following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction   from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type 


Soil  Cover  Degree  of  Slope 


Auburn  Agronomy  Farm 
Brewton  3  ENE 
Headland 

Marion  Junction  2  NE 
Pit  tsview 

Thornsby  Exp.  Station 
Winfleld  2  SW 


Chesterfield  sandy   loam  Bare  0-2% 


Smithdale  fine  sandy   loam  Bare 


0-2'A, 


Dothan  sandy  lo 


Bare 


Sumter  Clay  Bare  3  5% 

Izagara  fine  sandy   loam  Bare 
Bare 


Unknown 


Bare  2  to  6% 


All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers, 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,   which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be   found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATETHE  FOLLOWING: 

-     NO  record  in  the  "Supplemental  Data"   table,    "Daily  Precipitation"   table,    "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed,     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month.  ^ 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  aj-e  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data!) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAIN.AGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

SUBSCRIPTION  PRICE:     $5.10  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $8.00  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;   30?  annual  sum- 
mary.    There  is  a  minimum  charge  of  $2,00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications.     Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA ; 
send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville.   NC     28801.     Attn:  Publications. 
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1 

1 

MINTER  3  NW 

MONTGOMERY  WSO  AP  R 

78 

•  2 

52 

.3 

65 

3 

-  .5 

86 

13 

40 

19. 

72 

0 

0 

0 

0 

.01 

-  2.23 

.01 

1  4 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STfillON  INDEX 


2 


MONTHLY  SUMMARIZED  STRTION  AND  DIVISIONAL  DATA  «l«bbh« 

OCIOBER  1918 


TEMPERRTURE 

PRECIPITOTION 

NO 

OF 

0B»5 

SNOH 

sieei 

NO. 

OF 

OBTS 

SIflT I  ON 

MIN. 

a 

X 

s 

1 

s  i 

c 

^  X 

a 

? 

)S  s 

s 

a  c 

2 

5  < 

o  a 

a 

.  o 

s 

s 

a  r 

(5 

u 

°r 

s.  2 

%  s 

a 

ft.  o 

o 

s 

o 

a  r 

a  c 

O  u. 

r 

a 

o 

o 

a 

— ^ 

-  s 

o  " 

o 

— — 

5 

E  O 

o 

SELMfi 

ei  .0 

52.3 

66.7 

.  1 

88 

12 

39 

— 

19- 

46 

0 

0 

0 

0 

.08 

-  2.48 

.08 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

UNION  SPRINGS  4  S 

19.3 

49.6 

64  .5 

-   1  .5 

86 

13- 

36 

17. 

91 

0 

0 

0 

0 

.36 

-   1  .98 

.27 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

63.9 

-  2.0 

.51 

-    1  .87 

.0 

CORSTflL  PLAIN  01 

RNOnLUSin  1  NH 

80.5 

SO. 9 

65.7 

-   1  .2 

87 

6 

37 

19. 

73 

0 

0 

0 

0 

.44 

-   1  .91 

.32 

1 

.0 

Q 

2 

0 

0 

HIMORE 

81  .4 

53.4 

67.4 

88 

14 

41 

IS 

42 

0 

0 

0 

0 

.15 

.12 

1 

.0 

0 

0 

0 

BEBIRICE    1  E 

0 

0 

0 

0 

.  00 

-  2  •  1  1 

.00 

.0 

0 

Q 

Q 

BRflNILET 

82.3 

M 

M 

89 

29  • 

31 

16 

0 

0 

3 

0 

.03 

-  2.03 

.03 

30 

.0 

0 

0 

0 

BREHTON  3  ENE 

81  .5 

47.6 

64  .6 

88 

14. 

33 

15 

91 

0 

0 

0 

0 

.35 

.35 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

BREHTON  3  SSE 

81  ■  1 

48.3 

64  .7 

-   1  .2 

88 

5 

33 

17. 

90 

0 

0 

0 

0 

.18 

-  2.62 

.18 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

CnnOEN  3  NH 

79.6 

49.5 

64  .6 

88 

14 

36 

16. 

80 

0 

0 

0 

0 

.06 

.05 

1 

.0 

0 

° 

0 

0 

CHBIOn  4  N 

82  ■  2 

52  •  2 

67.2 

88 

22* 

39 

17. 

46 

0 

0 

0 

0 

•  21 

.21 

1  4 

.0 

0 

0 

0 

CLfirTON 

78.3 

S3.0 

65.7 

87 

6 

40 

17. 

63 

0 

0 

0 

0 

I 

-  2.13 

T 

30. 

.0 

0 

0 

0 

ENTERPRISE  S  NNH 

80.6 

53.9 

67.3 

90 

6 

41 

17. 

53 

1 

0 

0 

0 

.19 

.13 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

EUFSULR  HILOU IFE  REF 

81  .4M 

48. 2M 

64  .8M 

-  1.3 

89 

5 

33 

18* 

78 

0 

0 

0 

0 

.00 

-   1  .94 

.00 

.0 

0 

0 

0 

EVERGREEN 

81  .S 

SO.  6 

66.1 

.S 

90 

14 

37 

19- 

71 

I 

0 

0 

0 

.OS 

-  2.07 

.05 

30 

.0 

0 

° 

0 

0 

FRISCO  : ITT 

0 

0 

0 

0 

.  1 2 

-  2  .64 

.  1  2 

1 

.0 

D 

0 

0 

OENEVB  2 

80.6 

50.8 

65. 7 

88 

6 

35 

16 

72 

0 

0 

0 

0 

.19 

.18 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

GILBERTOHN 

GREENVILLE 

80.6 

49.3 

65.0 

-  1.8 

89 

14 

38 

I  7. 

8 1 

0 

0 

0 

0 

.65 

-   1  .66 

.65 

30 

.0 

0 

1 

0 

HEflDLBND 

80.2 

52.2 

66.2 

88 

13- 

38 

16 

64 

0 

0 

0 

0 

.29 

.19 

14 

.0 

0 

0 

0 

HICHLBND  HOME 

79.8 

49.6 

64  .7 

-   1  .7 

87 

13. 

35 

16 

81 

0 

0 

0 

0 

.19 

-  2.05 

.14 

30 

.0 

0 

0 

0 

OJBRK  6  NNH 

82.9 

55.4 

69.2 

1  .6 

93 

S 

41 

17 

31 

2 

0 

0 

0 

.00 

-  1  .90 

.00 

.0 

0 

0 

0 

PIITSVIEH 

80. 3M 

43  .  4M 

61  .9M 

88 

6 

27 

17 

137 

0 

0 

6 

0 

.03 

.03 

1 

.0 

0 

0 

0 

IHOMBSVILLE 

82.5 

M 

90 

14. 

2 

0 

0 

.03 

-  2.93 

.03 

1 

.0 

0 

0 

0 

TROY 

81  .7 

53. 2M 

67  .5M 

.5 

89 

S 

40 

17. 

50 

0 

0 

0 

0 

.15 

-  2.1  1 

.15 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

HHBTLET 

80. S 

M 

M 

88 

S 

0 

0 

0 

0 

.66 

-   1  .87 

.66 

14 

.0 

0 

I 

1 

0 

DIVISION 

6S.8 

-  .7 

.18 

-  2.17 

.0 

GULF  08 

BBT  niNETTE  3  NNH 

81  .9 

53.8 

67.9 

-   1  .0 

87 

13- 

37 

15 

40 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  2.84 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COOEN 

78.8 

55.  1 

67.0 

86 

5 

38 

15 

43 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DBUPHIN   ISLAND  2 

77.7 

65.1 

71  .4 

84 

6 

5S 

17 

5 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

23. 

.0 

0 

0 

0 

0 

FfllRHOPE  2  NE 

79. 7M 

54  .4M 

67.  IM 

-  1  .9 

86 

6 

40 

15 

44 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  3.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOBILE  HSO  BP 

81  .7 

57.9 

69.8 

.9 

86 

13 

42 

15 

20 

0 

0 

0 

0 

T 

-  2.55 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

ROBERTSOBLE 

81  .3M 

53. 5M 

67  .4M 

-  .8 

87 

6. 

39 

15 

47 

0 

0 

0 

0 

T 

-  2.96 

I 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

68.4 

.1 

T 

-  2.82 

.0 

SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOUINC  SIBTION  INDEX 


DniLY  PRECIPITATION 


•I 


I 
I 


I 


I 


STflT ION 


MORTHEON  VALLEY 


flTHEhS  2 
BELLE  MINft  2  N 
FflUVILLE    1  E 
HOOGES 

HUNTSVJLLE  WSO  I 

MOULTON  3 
nuSCLC  SHOALS  F( 
RED  BAY 
RUSSELLVILLE  2 


ecssErcR  3  usu 

BIRMIMGMAfi  WSO  ' 
eOAZ 

FORT  PArWe 
GARDEN  CITY 

GUNTEHSVILLE 

LEEDS 

ONEOflTA 

PAL^tROALE  2  W 
SAIMT  BERflARO 

SAND  m  SU65TA  ( 
SAYSE 

SCQTTS6QR0 
VALLEY  MEAD 
MARRIOR  3  fiu 


UPPER  PLAINS 

AL  rCEVILLE 
ARlEY  3  S 
AUTAUGAVILIE   3  N 
BANKMEAD  LOCi(   AND  DAM 
BDOOKUOOD 

CARBON  MILL 
CENTREVILLE  WSMO 
CLANT0N 
CORDOVA  2  ENE 
DOUBLE  SPRINGS 

ELQOD 

FAYETTE 

GORGAS 

HALEYVILLE    3  HE 
HAMILTON  3  S 

JASPER  ^  N 
LAY  0AM 
MITCHELL  DAM 

PIC^ENSvILLE  2 
PLANTERSvlLLE  2  SSE 

REFORM  2  e 
TH0RS6Y  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON  2  N 


D3 


EASTERN  VALLEY 


JACKSONVILLE 
LEESBURG 
KJNTEVALLO 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  2  SSE 
AUBURN  AGRONOMY  FAI 
OADEVILLE 


HIGHTO^R 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 
OPEL IKA 

ROCKFORD  2  I 
ROCK  MILLS 
THURLOW  DAM 
WAOLEr 
WETU«>Kn 


PRAIRIE  06 
CUBA 

OArTON   r  f( 

OEfBPOL IS  L3C"  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

HAYNEVILLE 

L IVINGSTQN  3  Sw 

mRION  6  NE 

nAQION  JUNCTION  2  NE 

nATHEUS  1  S 

niLSTEflO 
MIHTEB  3  HU 
fCNTGO^COY  WSO  AP 
PEQRYVILLE 
PINE  LEVEL 


DRY   OF  MONTH 


10 


1 1 


12 


1  3 


14 


15 


17 


18 


19 


20 


21 


22  23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


SEE  REfEBENCE  NOTES  fOLLOHINO  blOIION  INDEX 
4 


STflT  I  ON 


SUTTLF. 

TftLLflPOOSI*  UftTta  PLT 
UNION  5PBINQS  4  S 

UMRRIOQ  iOC*.   AND  DAM 


COASTfll  PLAIN 

ABBEVILLE    1  flHU 
AlBEBTA 

ANDALUSIA    I  NU 
ATTOOe 

BEATRICE    1  E 

BBANTLEy 
eatuTOM  3  ENE 
BaEUTOM  3  SSE 
BSUNOIDGE 
CAMOEN  3  NU 

CMATOM   4  N 

CLAIBORNE 

CLArrON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 
COTTONTON 

ELBA 

ENTERPRISE   S  NNH 
EUFAULA  WILOL IFE  REF 
EVERGQECN 
FRISCO  CITY 

GENEVA  2 

GEORGIArtHA 

GILBERTOwn 


DAILY  PRECIPITHTION 


OCTQBCB  1070 


DRY   OF  MONTH 


12    3     4    5  6 


1  3 


15 


16 


17 


19 


20 


22  k'3 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


HIGMLANO  MOPC 

HURTSBORO 

JflCXSON 


NEUTON 
DZARK    6  NNU 
PINE  APPLE 
PITTSVIEH 

RIVER  FALLS 
THOMASVRLE 
TR0Y 

MALL  ACE  2  E 
HHATLEY 


GULF 

BAY  MINETTE  3  NMM 
COOEN 

OAUPWIM    ISLAND  S 
FAIOHOPE  2  NE 
meiLE  USQ  AP 

ROBERTS DALE 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOhINC  STRTION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STOT  ION 

DRY   OF  MONTH 

o 
cr 

(E 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

■ 

NORIHEXN  VBLLEr 

01 

niHENS  2 

nnx 
niN 

63 

78 
54 

78 
50 

84 

50 

83 
42 

70 
36 

66 
33 

67 
33 

79 
40 

77 
50 

80 
60 

82 
62 

71 
4  1 

60 
30 

64 

30 

61 
34 

59 
31 

69 
36 

73 
36 

70 
37 

79 
4  1 

82 
4  1 

83 
47 

34 

79 
38 

72 
41 

59 
35 

70 
40 

72 
42 

76 
45 

73.2 

BELIE  niNfi  2  n 

MAX 
MIN 

77 
59 

73 
51 

78 
49 

82 
52 

75 
43 

79 
43 

66 
39 

66 
34 

67 
34 

71 
35 

76 
4S 

81 
56 

82 
58 

75 
44 

60 
32 

63 
31 

65 
34 

65 
34 

69 
38 

74 

36 

74 

38 

78 
39 

82 
44 

81 
45 

63 

37 

79 
38 

77 
43 

70 
35 

73 
36 

76 
45 

76 
51 

73.3 

FfiLKVILLE   1  E 

HBX 
MIN 

76 
58 

75 
SO 

79 
50 

82 
54 

75 
42 

80 
43 

68 
35 

66 
33 

67 
34 

70 
36 

77 
51 

80 
57 

62 
59 

79 
44 

60 
30 

65 
32 

65 
34 

65 
34 

70 
36 

77 
36 

73 
36 

80 
38 

82 
44 

82 
47 

64 

37 

80 
38 

77 
44 

71 
33 

74 

32 

77 
37 

76 
54 

74  .0 

MUNISVILLE    WSO  HP 

MAX 
MIN 

74 

53 

78 
50 

81 
52 

74 

50 

79 
44 

67 
43 

65 
39 

66 
36 

69 
38 

74 
47 

80 

SS 

81 
55 

75 
54 

60 
38 

62 
34 

64 
40 

64 

35 

67 
37 

72 
38 

71 
40 

78 
40 

81 
44 

81 
47 

65 
46 

81 
43 

80 
52 

71 
46 

75 
40 

73 
43 

78 
54 

73 
51 

73.2 

MOULION  2 

MAX 
MIN 

74 

60 

80 
50 

84 

52 

78 
56 

76 
43 

70 
44 

66 
37 

68 
34 

71 
34 

76 
42 

81 
54 

84 

59 

79 
56 

66 
44 

66 
32 

67 
42 

65 
34 

71 
33 

76 
38 

82 
39 

82 
39 

83 
43 

83 
47 

73 
52 

80 
37 

82 
56 

72 
42 

72 
34 

78 
35 

78 
47 

30 
47 

75.6 

nuSCLE  SHOALS  ffiR 

BP 

MAX 
MIN 

76 
59 

79 
49 

82 
SS 

78 
54 

82 
50 

70 
47 

67 
45 

68 
41 

73 
38 

79 
46 

81 
SB 

87 

61 

74 

56 

64 
45 

69 
38 

67 
44 

62 
40 

68 
35 

73 
42 

73 
4  1 

4  1 

62 
45 

83 

50 

62 
40 

82 
39 

54 

72 
40 

76 
35 

78 
4  1 

78 
49 

79 
49 

74  .7 
46  .0 

RED  B«r 

MAX 
MIN 

78 
50 

73 
50 

84 

51 

87 
48 

81 
49 

79 
46 

72 
49 

71 
48 

72 
56 

78 
45 

83 

53 

84 
64 

82 
63 

78 
61 

75 

69 

67 

69 
34 

74 
43 

80 
40 

86 
42 

83 
45 

84 
54 

78 
42 

81 
43 

79 
44 

72 
43 

77 
42 

78 
40 

77 
39 

79 
44 

77  .7 
47  .4 

RUSSELLVILLE  2 
. 

MBX 
MIN 

80 
53 

69 
42 

76 
42 

79 
42 

72 
38 

75 
38 

69 
32 

64 

29 

64 
28 

66 
31 

73 
56 

78 
51 

79 
56 

67 
4  1 

61 
27 

62 
36 

60 
34 

61 

29 

71 
30 

76 
36 

75 
36 

81 
36 

83 
39 

32 
44 

59 
34 

79 
36 

73 
43 

77 
48 

80 
45 

72  .  1 

flPPOLflCHIRN 
MOUNTOINS 

02 

BESSEHER  3  HSW 

MBX 
MIN 

76 
56 

82 
57 

86 
SO 

83 
51 

84 
46 

72 
4  1 

71 
38 

72 
35 

75 
40 

81 
4  1 

83 
S3 

87 
62 

86 
48 

65 
38 

68 
32 

71 
38 

70 
39 

73 
33 

78 
39 

78 
39 

82 
42 

85 
48 

86 
45 

67 
45 

82 
4  1 

78 
55 

78 
48 

78 
48 

79 
48 

77 
48 

32 
46 

77.9 

BlRHINGHfin  WSO  BP 

MAX 
MIN 

73 
54 

79 
50 

82 
52 

78 
49 

SI 
45 

66 
42 

64 

35 

65 
36 

69 
38 

77 
46 

82 
58 

86 
57 

85 
56 

63 
40 

64 
34 

70 
45 

68 
35 

71 
40 

77 
38 

77 
41 

81 
4  1 

82 
44 

84 
49 

65 
S3 

81 
44 

80 
63 

78 
48 

78 
42 

81 
40 

78 
61 

78 
51 

75  .6 

OUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

ONEONTd 

MBX 
MIN 

75 
58 

73 
50 

79 
49 

82 
S2 

77 
42 

80 
44 

70 
38 

67 
37 

67 
34 

73 
36 

78 
51 

79 
54 

85 
54 

48 

62 
32 

64 

33 

70 
32 

67 
33 

70 
32 

75 
33 

77 
37 

81 
39 

83 
42 

84 
4S 

65 
40 

80 
42 

80 
49 

75 
43 

75 
40 

80 
42 

77 
44 

75.0 

SBINI  BERNBRO 

MBX 
MIN 

78 
59 

75 
55 

79 
46 

82 
55 

76 
42 

80 
44 

69 
35 

66 
38 

70 
35 

72 
42 

78 
51 

82 
53 

82 
53 

83 
45 

65 
30 

65 
35 

65 
35 

66 
31 

70 
33 

76 
39 

74 

37 

80 
40 

83 
43 

82 
51 

63 
33 

32 
41 

78 
44 

72 
40 

74 
39 

73 
SO 

76 
43 

75.0 
4  2.7 

SBNO  nl   SUBSTB  flu 

MAX 
MIN 

73 
57 

75 
47 

78 
47 

8  1 
S3 

75 
4  1 

70 
42 

66 

37 

64 

35 

66 
36 

69 
38 

73 
51 

78 
S3 

82 
53 

83 
46 

58 
29 

6 1 
29 

65 
32 

65 
33 

67 
34 

75 
35 

76 
38 

78 
40 

8  1 
47 

80 
47 

7  3 
44 

52 

78 
48 

7  3 
40 

76 
40 

43 

52 

73.  1 
42  .5 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

VBLLEY  HEBO 
. 

MAX 
MIN 

73 
57 

72 
45 

76 
46 

31 
47 

71 
37 

78 
37 

66 
30 

66 
28 

67 
28 

70 
30 

72 
50 

76 
51 

83 
55 

64 
48 

S8 
25 

61 
25 

62 
24 

68 
26 

69 
28 

78 
30 

75 
32 

80 
33 

82 
41 

83 
41 

76 
45 

77 
51 

78 
42 

75 
35 

76 
32 

78 
34 

75 
47 

73.9 
38.1 

UPPER  PLBINS 

03 

BL ICEVILLE 

MAX 
MIN 

85 
63 

82 
58 

84 
49 

89 

51 

83 
45 

83 
45 

72 
37 

71 
36 

71 
36 

7S 
4  1 

80 
45 

85 
51 

88 

55 

88 
47 

65 
33 

69 
34 

72 
38 

69 
35 

72 
35 

79 
36 

79 
39 

82 
39 

84 
41 

85 
46 

65 
4  1 

84 
44 

60 
54 

76 
39 

73 
36 

31 
39 

80 
52 

77.9 
4  3.2 

BBNKHEBD  LOCK  AND 

OBM 

MBX 
MIN 

80 
67 

81 
58 

85 
SS 

88 

57 

82 
53 

83 
52 

71 
45 

70 
44 

72 
45 

76 
47 

80 
52 

83 
61 

86 
61 

85 

50 

65 
42 

70 
40 

70 
42 

69 
4  1 

73 
40 

78 
43 

79 
45 

81 
49 

82 

50 

85 
52 

69 
48 

78 
52 

77 
50 

79 
48 

78 
4S 

79 
46 

79 
45 

77.8 
49.2 

CENIREVILLE  WSMO 

MBX 
MIN 

75 
62 

81 
SI 

82 
51 

84 

52 

84 
45 

83 
46 

73 
43 

71 
39 

70 
38 

74 
4  1 

80 
50 

83 
54 

86 

57 

86 
47 

72 
36 

68 
34 

74 
33 

68 
36 

71 
37 

77 
37 

78 
42 

80 
43 

82 
45 

85 
45 

73 
46 

80 
46 

81 

56 

79 
49 

84 
48 

84 

48 

79 
52 

73.3 
45-5 

CLBNION 

MBX 
MIN 

7S 
61 

80 
46 

81 
48 

84 
51 

65 
45 

83 
48 

74 

35 

71 
36 

71 
34 

75 
36 

80 
42 

81 
48 

85 
SI 

85 
47 

69 
30 

69 
33 

76 
32 

71 
31 

73 
30 

79 
33 

80 
35 

31 
37 

83 
40 

85 
47 

78 
43 

60 
46 

81 
48 

81 
44 

82 
42 

84 
45 

79 
47 

78.7 
4  1.6 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

f BTEITE 

MAX 
MIN 

62 
51 

85 
46 

62 
47 

85 
45 

76 
36 

7S 
36 

80 
39 

83 
50 

83 
56 

70 
33 

70 
33 

68 
32 

72 
32 

80 
34 

82 
32 

80 
46 

81 
42 

79 
4  1 

83 
42 

79 
46 

77 
45 

82 
45 

78  .3 
4  1.3 

HBLCVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

78 
55 

76 
45 

80 
49 

72 
51 

76 
43 

74 
40 

65 
35 

65 
32 

67 
35 

74 
41 

78 
52 

78 
S3 

76 
54 

62 
52 

62 
28 

63 
36 

62 
32 

66 
25 

72 
42 

71 
46 

74 
46 

78 
44 

79 
S3 

72 
51 

76 
4  1 

75 
60 

74 

57 

75 
51 

74 
44 

75 
55 

76 
54 

72.4 
4  5.2 

HflnlLTON  3  S 

MBX 
MIN 

82 
55 

76 
44 

81 
44 

85 
47 

79 
40 

81 
40 

69 
31 

67 
30 

70 
30 

73 
32 

79 
35 

83 
47 

86 
49 

78 
43 

62 
28 

68 
28 

67 
30 

68 
29 

73 
29 

77 
32 

79 
33 

82 
34 

85 
36 

83 
4  1 

67 
35 

82 
35 

77 
39 

73 
32 

76 
31 

30 
31 

81 
42 

76.4 
36  .5 

JfiSPER  4  N 

MBX 
MIN 

80 
59 

76 
46 

78 
46 

84 

50 

76 
39 

60 
40 

69 
33 

68 
34 

66 
31 

70 
32 

77 
42 

82 
S2 

63 
S3 

83 
43 

63 
29 

66 
31 

68 
35 

6S 
30 

69 
31 

76 
34 

75 
35 

80 
35 

83 
44 

84 
44 

62 
35 

81 

37 

78 
45 

73 
40 

75 
38 

78 
38 

73 
42 

75. 0 
39  .5 

THORSBT  EXP  STBT ION 

MAX 
MIN 

79 
60 

82 
54 

84 

52 

84 

62 

64 
52 

74 
54 

70 
4  1 

69 
40 

73 
40 

79 
SO 

82 

SS 

84 
54 

86 
S5 

65 
47 

67 
35 

74 
4  1 

69 
32 

72 
40 

78 
38 

78 
47 

80 
43 

81 
44 

85 
SO 

31 
S3 

79 

30 
51 

77 
56 

75 
51 

75 
50 

77 
53 

79 
56 

77. S 

TUSCBLOOSfl  FBB  BP 

MAX 
MIN 

82 
57 

84 

53 

87 
S3 

63 
S3 

84 
48 

75 
50 

72 
40 

72 
40 

76 
40 

62 
46 

85 
56 

87 
59 

89 
59 

66 
43 

70 
37 

74 
43 

70 
4  1 

73 
37 

80 
39 

80 
44 

82 
42 

84 
44 

87 
49 

70 
48 

83 
46 

79 
56 

69 
54 

80 
46 

83 
45 

32 
56 

82 

51 

79  .  1 
47.6 

TUSCBLOOSfl  OL 1 VER 

DBM 

MAX 
MIN 

80 
63 

80 
53 

83 
52 

83 
53 

82 
49 

83 
49 

7  1 
42 

69 
42 

70 
40 

75 
42 

82 
47 

84 

60 

67 
60 

86 
49 

65 
38 

69 
36 

7  1 
43 

66 
38 

72 
38 

78 
39 

79 
44 

90 
44 

83 
44 

85 
45 

76 
46 

83 
46 

78 
56 

76 
48 

78 
43 

80 
44 

30 
SI 

77.9 
46.6 

VERNON  2  N 

MAX 
MIN 

83 
57 

78 
45 

76 
46 

86 
46 

79 
4  1 

81 
4  1 

70 
34 

67 
3 1 

69 
32 

74 
36 

60 
4  1 

64 

56 

66 
55 

81 
43 

63 
29 

68 
3 1 

69 

30 

64 

32 

72 
33 

78 
35 

78 
35 

81 
34 

83 
36 

84 
42 

79 
35 

31 
37 

BO 
45 

78 
33 

81 
28 

79 
3 1 

80 
45 

77  .2 
38.5 

HINFIELD  2  5H 

MAX 
MIN 

78 

59 

78 
47 

80 
48 

84 
48 

79 
42 

80 
42 

70 
35 

68 
34 

69 
34 

71 
35 

78 
41 

82 
55 

84 

56 

80 
43 

S3 
30 

67 
30 

69 
35 

68 
33 

71 
33 

76 
34 

75 
37 

80 

37 

86 
40 

82 
44 

64 

37 

80 
39 

76 
45 

75 
40 

75 
40 

73 
42 

78 
43 

75.6 
40.7 

EASTERN  VBLLET 

04 

BNNISTON   FBB  BP 

MAX 
MIN 

78 
56 

85 
52 

85 
53 

80 
S2 

85 
49 

69 
SO 

68 
39 

67 
41 

72 
38 

77 
51 

82 
58 

83 
53 

86 
59 

63 
42 

65 
32 

70 
36 

70 
37 

71 
38 

78 
34 

77 
41 

83 
40 

85 
46 

84 
48 

78 
SO 

80 
49 

83 
56 

80 
52 

77 
49 

77 
47 

76 
56 

78 
50 

77.2 
46.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STflllON  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


OCIOBER 


STRT ION 

DOr   OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

q: 
a 

CHLERR  2  SH 

MAX 
MIN 

78 
64 

82 

47 

85 
49 

83 
60 

78 

85 
43 

68 
35 

70 
35 

73 
34 

79 
48 

81 
52 

82 
55 

78 
51 

68 
49 

66 
30 

72 
35 

70 
33 

72 
35 

80 
30 

CENTRE  <  SH 

MBX 
MIN 

7S 
S9 

74 
48 

78 

51 

BI 

55 

76 
42 

BI 

50 

68 
41 

67 
37 

67 
34 

70 
46 

74 
54 

80 
50 

84 

56 

85 
SI 

63 
30 

62 
33 

69 
32 

65 
35 

67 
30 

76 
32 

75 
36 

79 
44 

81 
45 

83 
51 

73 
44 

79 
52 

80 

51 

74 
44 

78 
43 

76 
S3 

75 
SI 

74  .7 

CHIIOERSBURG  HTR  PLBNI 

MflX 
MIN 

60 

82 
51 

64 

SO 

86 
60 

85 
45 

83 

50 

72 
36 

70 
35 

74 

33 

60 
45 

83 
54 

87 
50 

87 

SO 

72 
SO 

67 
31 

74 

36 

74 

36 

73 
31 

79 
31 

79 
36 

84 

36 

85 
38 

85 
45 

85 
38 

87 

4  j 

83 

S3 

82 
55 

79 
44 

81 
42 

80 

55 

78 
46 

79.7 
44  .  1 

GOOSOEN  S'EOM  PinMI 

MBX 
MIN 

76 
55 

77 
52 

79 
56 

83 

SS 

79 
48 

83 
49 

68 
45 

68 
4  4 

70 
39 

70 
39 

74 

51 

81 

52 

84 

55 

84 

51 

61 
38 

67 
38 

68 
39 

65 
38 

69 
37 

76 
36 

76 
4  1 

80 
4  1 

84 

46 

84 

49 

75 
47 

79 
48 

78 
53 

77 
47 

79 
42 

75 
43 

78 
54 

75. 7 
46.1 

rdLLUDEGB 
• 

MflX 
MIN 

83 
SB 

63 
48 

80 
45 

85 
46 

Bo 
4  1 

80 
38 

75 
34 

70 
34 

73 
30 

79 
47 

83 

55 

66 
SO 

87 
S3 

70 

70 
29 

73 
34 

71 
30 

73 
30 

78 
30 

79 
26 

83 
39 

85 
39 

85 
44 

82 
46 

64 

47 

83 
42 

80 
4  1 

80 
42 

80 
41 

80 
41 

80 
41 

79.5 
40.8 

PIEDMONT  PLBIEOU  05 

BLEXRNDER  CITT 

MBX 
MIN 

75 
62 

77 
51 

83 
52 

85 
SS 

84 

SO 

85 
SS 

75 
41 

72 
39 

73 
38 

74 
43 

82 
SO 

84 

53 

67 
54 

B6 
52 

68 
36 

67 
35 

77 
37 

72 
40 

73 
35 

78 
38 

80 
42 

85 
45 

85 
46 

85 
48 

79 
49 

82 

50 

80 

SS 

82 
50 

63 

52 

60 
56 

79 
54 

79.3 

aSMLBND  2  5SE 

MAX 
MIN 

73 
61 

72 
49 

79 
51 

82 
54 

80 
SO 

63 
48 

68 
35 

66 
35 

67 
37 

71 
38 

76 
49 

79 
SO 

82 
50 

85 
SO 

62 
35 

63 
35 

71 
36 

67 
36 

68 
33 

74 

34 

74 

40 

80 
42 

81 
45 

81 
47 

74 
48 

80 
49 

78 
55 

78 
52 

79 
52 

76 
52 

75 

so 

75.0 

BUBURN  BGRONOMY  FBRn 

MAX 
MIN 

73 
64 

75 
55 

83 
57 

84 

SB 

85 
59 

66 
57 

75 
43 

72 
43 

74 
40 

75 
51 

79 
57 

83 
57 

64 

61 

84 
57 

69 
34 

66 
37 

76 
39 

70 
44 

72 
43 

78 
48 

77 
48 

80 
SO 

80 
52 

85 
54 

83 
S7 

82 
58 

80 
58 

82 
57 

83 
SB 

77 
57 

77 
59 

78. S 

MEFL  IN 

MAX 
MIN 

73 
S9 

72 
44 

80 
S3 

82 
58 

80 
43 

80 
50 

68 
35 

66 
36 

68 
31 

73 
41 

76 
51 

77 
47 

81 
45 

83 
51 

69 
36 

64 

27 

63 
31 

70 
29 

71 
29 

77 
37 

76 
34 

62 
37 

83 
42 

81 
44 

77 
44 

80 
54 

80 

SO 

78 

78 

78 

SO 

77 
46 

75. 6 

LBFBYE I  IE 

MAX 
MIN 

74 
60 

83 
47 

86 
54 

87 
SS 

87 
48 

81 
50 

72 
36 

73 
35 

77 
40 

81 
50 

83 
53 

87 
52 

84 

58 

82 
52 

68 
30 

79 
40 

71 
35 

72 
37 

81 

33 

81 
40 

86 
42 

86 
48 

86 
47 

83 
48 

84 

52 

80 
57 

82 
51 

85 
50 

78 
53 

79 
S3 

79 
S3 

80. S 

MART  IN  DBM 

MBX 
MIN 

72 
64 

80 
S4 

84 

55 

82 
55 

85 
57 

74 

52 

69 
52 

69 
44 

71 
SI 

80 
55 

84 
54 

65 
58 

86 
56 

72 
47 

65 
34 

78 
44 

69 
46 

69 
38 

75 
45 

76 
42 

82 
45 

85 
49 

81 
54 

79 
52 

Bl 
54 

79 
54 

78 
60 

79 
61 

79 
59 

79 
60 

76 
51 

77. S 

OPEL IKB 

MAX 
MIN 

73 
63 

75 
46 

83 
47 

83 
46 

85 
53 

85 
52 

75 
39 

7  1 
40 

7  1 
37 

74 
38 

80 
60 

83 

52 

85 
53 

83 
57 

69 
32 

67 
34 

68 
39 

70 
44 

70 
33 

78 
36 

78 
40 

82 
40 

84 

47 

85 
46 

82 
48 

83 
55 

76 
52 

75 
51 

84 
54 

83 
57 

78 
56 

78.0 
46.8 

ROCKFORD  2  NNW 

MflX 
MIN 

73 
60 

78 
53 

81 
5 1 

82 
52 

83 
49 

83 
48 

72 
36 

70 
36 

70 
36 

73 
4  4 

80 
49 

61 
47 

62 

50 

84 
48 

66 
3 1 

66 
37 

74 
34 

70 
34 

70 
35 

77 
4  1 

78 
42 

82 
43 

83 
4  3 

84 
48 

75 
48 

80 
48 

78 
52 

80 
49 

83 
47 

80 
53 

77 
50 

77.3 
45.1 

ROCK  MILLS 
• 

MBX 
MIN 

74 

61 

73 
46 

82 
46 

83 
53 

84 
46 

85 
46 

72 
35 

70 
40 

71 
33 

76 
47 

79 
48 

82 
47 

BS 
54 

85 
53 

67 
30 

66 
31 

76 
36 

70 
32 

71 
30 

79 
36 

79 
35 

82 
40 

83 
42 

85 
47 

82 
45 

80 
49 

79 
SO 

83 

48 

83 
53 

77 
54 

77 
52 

78.1 
44.0 

PRBIRIE  06 

DBTTON  I  N 

MAX 
MIN 

75 
64 

81 
52 

83 
52 

84 
51 

85 
SI 

86 
54 

79 
4  1 

66 
40 

75 
39 

76 
47 

85 
57 

85 
56 

65 
52 

87 
51 

65 
34 

70 
39 

76 
36 

70 
4  I 

73 
35 

79 
45 

82 
40 

84 
43 

BS 
48 

62 
54 

85 
45 

82 
58 

82 
54 

74 

47 

84 
43 

82 
46 

79 
53 

79.6 

OSnnPllLlS  LOCK  BNO  DBM 

MAX 
MIN 

73 
65 

80 
S3 

83 
53 

86 
54 

83 
51 

87 
49 

73 
44 

70 
41 

70 
40 

75 
43 

83 
SO 

81 

59 

67 
59 

88 

52 

6S 
36 

70 
34 

74 
40 

68 
39 

71 
38 

79 
36 

79 
4  1 

82 
40 

84 
44 

80 
48 

74 

46 

BS 
46 

62 
63 

77 
51 

76 
46 

81 
46 

79 
64 

78.2 

GBINESVILLE 

MBX 
MIN 

79 
65 

82 
52 

84 

53 

89 

55 

83 
49 

84 

50 

74 
40 

71 
4  1 

71 
40 

76 
43 

81 
49 

66 
56 

68 

59 

87 
48 

66 
36 

70 
39 

73 
36 

69 
36 

74 

37 

80 
39 

80 
42 

83 
42 

85 
45 

85 
SO 

79 
47 

85 
47 

80 
59 

77 
44 

78 
41 

63 
44 

82 
52 

79.5 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

Bl 
62 

83 
60 

87 
53 

83 
57 

84 

52 

73 
52 

72 
40 

71 
40 

76 
43 

81 

50 

84 

60 

86 
59 

86 
60 

65 
50 

70 
34 

74 
42 

69 
36 

73 
42 

79 
37 

79 
4S 

85 
42 

85 
43 

86 
50 

75 
55 

65 
48 

61 

56 

79 
58 

79 
48 

84 

50 

60 
62 

81 
54 

79.2 

MBTNEVILLE 

MBX 
MIN 

77 
55 

BO 
53 

82 

52 

BO 
50 

80 

50 

79 
49 

78 
45 

75 
42 

72 
37 

73 
36 

80 
55 

63 
5 1 

84 

S 1 

83 
52 

65 
45 

68 
4  1 

78 

78 
38 

79 
42 

76 
42 

78 
46 

79 
46 

80 
48 

80 
50 

60 
5 1 

64 

53 

83 
53 

82 
53 

83 
54 

84 
54 

84 

54 

79.0 
4  7.8 

LIVINGSTON  2  SH 

MBX 
MIN 

BI 
61 

82 
45 

88 

52 

85 
SS 

83 
58 

87 
55 

73 
45 

71 
41 

72 
40 

79 
43 

82 
50 

64 

60 

86 
62 

87 
57 

69 
46 

74 
40 

69 
41 

71 
44 

76 

84 

77 

82 

84 

86 

8S 

81 

83 

79 

Bl 

83 

85 
56 

80.3 

MBRION  JUNCTION  2  NE 

MBX 
MIN 

69 
63 

80 
53 

81 
50 

83 
53 

83 
50 

84 

SO 

73 
4  1 

69 
36 

69 
40 

73 
40 

80 
49 

83 

57 

84 

53 

86 
50 

67 
37 

68 
33 

73 
38 

69 
36 

70 
36 

77 
36 

77 
40 

61 
39 

82 
44 

64 
48 

78 
46 

81 
48 

81 
60 

80 
51 

78 
47 

84 
48 

78 

53 

77.6 

MINTER    3  NH 

MAX 
MIN 

MONTGOMERY  HSO  BP 

MBX 
MIN 

79 
61 

80 
56 

82 
58 

84 

60 

65 
60 

74 
54 

7  1 
48 

70 
47 

73 
43 

80 
55 

83 
S9 

84 

56 

86 
61 

69 
47 

41 

75 
40 

42 

44 

40 

48 

43 

48 

S3 

SS 

S3 

55 

60 
59 

8 1 
59 

B  3 
57 

62 

78 
57 

78.2 
52.3 

SELMB 

MflX 
MIN 

84 

63 

87 
56 

80 
56 

84 

62 

80 
55 

87 
55 

66 
46 

71 
45 

75 
4  1 

83 
52 

85 
59 

88 
59 

87 
6 1 

69 
57 

69 
59 

76 

77 

74 

39 

78 

78 
49 

83 

85 

85 
SO 

80 

83 

63 

60 
6 1 

82 
56 

65 
5 1 

85 
62 

83 
54 

81  .0 
52.3 

UNION  SPRINGS  4  S 
. 

MBX 
MIN 

74 
63 

77 
52 

81 
52 

83 
57 

85 
57 

85 
S9 

75 
4  1 

72 
41 

71 
40 

76 
43 

80 
55 

86 
56 

86 

57 

82 
SB 

70 
36 

70 
36 

78 
36 

70 
38 

73 
38 

74 

38 

64 
44 

85 
44 

82 
50 

84 

50 

62 
56 

83 
60 

82 
55 

83 
55 

84 

55 

84 

58 

78 
58 

79.3 
49.6 

COBSTBL  PLBIN  07 

BNOBLUSIB   1  NM 

MBX 
MIN 

74 
67 

BI 
56 

81 
58 

84 

SB 

86 
60 

87 
58 

78 
43 

72 
40 

73 
39 

77 
55 

83 
55 

8S 
53 

86 
62 

85 
61 

72 
37 

70 
37 

80 
36 

73 
44 

75 
37 

78 
42 

81 
40 

83 
46 

85 
51 

BS 
48 

82 

52 

82 

57 

83 

52 

84 

53 

84 
54 

B4 

63 

81 
61 

80. S 

BTMORE 

MAX 
MIN 

74 
66 

84 

56 

84 

55 

85 
59 

86 
60 

87 
60 

79 
46 

74 
43 

74 
44 

78 
55 

84 

SB 

87 
S7 

85 
60 

88 

55 

74 
41 

72 
42 

82 
43 

72 
47 

76 
43 

80 
50 

82 
45 

84 
49 

84 

56 

86 

57 

83 
56 

80 
59 

84 

58 

85 
58 

85 
56 

86 
64 

78 
58 

81  .4 

BEBTRICE   1  E 

MBX 
MIN 

81 
63 

80 
58 

81 
60 

80 
SB 

78 
58 

79 
57 

79 
45 

80 
48 

81 
SO 

80 
57 

49 

72 
46 

75 
47 

47 

70 
48 

75 

77 

81 

83 

81 
56 

80 
SS 

81 
58 

80 
57 

80 
57 

81 
59 

81 
59 

79.0 
54  .2 

BRANTLEY 

MflX 
MIN 

82 
60 

80 
50 

84 

51 

85 

53 

88 
54 

89 
52 

79 
4  1 

71 
36 

70 
34 

78 
37 

86 
52 

86 
SO 

87 
50 

87 

76 
33 

73 
31 

81 
32 

7S 
34 

76 
32 

80 
33 

81 
34 

84 

BR 

88 

85 

84 

84 

85 

89 

87 

82 

82.3 

BREHTON  3  ENE 

MBX 
MIN 

74 

66 

83 
S3 

83 
54 

85 
54 

86 
57 

88 
58 

78 
42 

73 
40 

73 
38 

77 
39 

65 
65 

87 
53 

85 
S3 

88 
58 

72 
33 

70 
35 

83 
36 

73 
40 

76 
35 

79 
35 

82 
38 

84 

39 

BS 
48 

87 
49 

84 
49 

85 
51 

85 
SI 

85 
52 

84 

S3 

87 
57 

81 

55 

81  .5 

47.6 

BREHTON  3  SSE 

MflX 
MIN 

83 
67 

83 

SS 

83 
S3 

8S 
S7 

88 

59 

83 
57 

13 
42 

73 
37 

75 
37 

82 
51 

84 

56 

84 

52 

86 
61 

BO 
57 

70 
33 

81 
34 

75 
33 

75 
37 

7B 
M 

80 
40 

82 
37 

83 
4  1 

85 
47 

83 
43 

83 
50 

83 
59 

84 

53 

84 
54 

85 
50 

80 
60 

81 

52 

Bl  .1 
48.3 

CAMDEN  3  NH 

MflX 
MIN 

74 

60 

81 
56 

81 
55 

82 

SS 

83 

57 

87 
57 

77 
44 

72 
45 

70 
45 

77 
45 

82 
52 

86 
58 

86 
59 

88 

S3 

69 
36 

70 
36 

76 
41 

70 
4  1 

73 
40 

78 
41 

79 
43 

62 
45 

65 
51 

85 
S3 

80 

53 

86 
54 

83 
62 

80 
49 

81 
45 

83 

51 

81 
S3 

79.6 
49.5 

CMBTOM   4  N 

MAX 
MIN 

85 
65 

B5 
55 

85 
55 

SB 

67 

88 
59 

85 

57 

76 
46 

72 
41 

77 
43 

83 
51 

85 
55 

87 
SB 

88 
59 

87 
52 

75 
39 

79 
44 

76 
39 

75 
40 

79 
42 

80 
52 

85 
45 

88 
55 

82 
55 

85 
52 

84 

60 

82 
61 

79 
54 

S3 
49 

82 
58 

81 
55 

82 
54 

82.2 
52.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


OCTOBER 


STflT I  ON 

CLBYION 

ENTERPRISE  5  NNH 

EUFBULB  HILOL IFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

CENEvn  2 

CILBERIOHN 

GREENVILLE 

HEflDLBND 

HIDHLBND  HONE 

02BRK   6  NNH 

PITISVIEW 

THOnflSVILLE 

TROT 

HHBTLEV 

CULF  0 
BBY  NINETTE   3  NNW 
CODEN 

OOUPHIN   ISLAND  2 
FBIRHOPE   Z  NE 
nOBILE  USD  BP 
ROBERTSDBLE 


MBX 
WIN 


MBX 
MIN 


MBX 
(1|N 


nnx 

MIN 


MBX 
MIN 


MRX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

niN 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


MRX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MBX 
MIN 


DAY  OF  MONTH 


71  75 
63  55 


74  79 
64  56 


77  82 
66  54 


72  75 
60  58 


74  82 

66  53 


72  81 
65  54 


74  75 
64  54 


70  80 
S3  54 


80  84 

6S  55 


71  75 
64  46 


80  84 
64  54 


85  84 
63  64 


84  83 
67  SB 


82  82 
68  58 


84  87 

60  58 


87  90 
62  62 


89 

55  52 


87  88 
59  58 


84  85 
60  62 


87  88 
59  59 


85  87 
62  SO 


85  86 
S2  64 


78  76 
45  43 


79  72 
42  44 


76  78 
47  44 


79  73 
35  33 


79     75  75 


73     72  77 


74     73  79 


74  74 
45  45 


76  72  73 
44      42  41 


80  71 
45  42 


75     71  72 


80  81 
56  58 


82  85 
58  59 


84  85 
54  50 


85  86 
SB  54 


83  84 

55  57 


84  85 
56  56 


77  BS 
43  56 


78  85 
55  54 


76  83 
43  50 


84  B5 

57  57 


75  Bl 
49 


79    85  B7 


75     80  77 


83  85 
56  59 


80  81 
57  61 


76  80 
66  69 


78     84  84 


60     64  64 


78  85 
49     60  60 


83  80  70 
63     57  40 


86  83  72 
60     59     4  1 


87  78 
59 


87  90 
57  57 


87  86 
59  54 


86  81 

57  60 


78     77  72 


85  71 
52  37 


78  69 
SB  38 


BO  78 
45  41 


82  78 
46  39 


75  68 
46  4S 


69  80  72 
39     38  40 


68  78 
38  40 


68  80  73 
35     40  38 


70  79  72 
29     27  29 


71      70  73 


77  78 
49  50 


78  80 
49  53 


80  83 
40 


79 
38  40 


72 
62 


81  84 
51  46 


79  81 
49  48 


81  81 
52  56 


83  84 

52  55 


78  80 
39  40 


77  80 
39  40 


77  79 
45  46 


78  79 
40 


83  84 
54  53 


80  81 
33  34 


77     82  83 


84  85 
42  48 


80  83 
SO  50 


82  83 
47  52 


84  85 

47  SO 


87  84 
54  55 


85  82 
58  54 


80  81 
54  55 


82  85 
S7  56 


83  84 

59  56 


84  84 

58  60 


85  86 

56  SI 


84  84 

56  59 


84  83 

58  60 


84  85 

57  57 


83  83 
58  60 


85  84 

60  61 


84  84 

57  59 


81  85 
57  55 


85  83 
56  62 


80  77 
56  S8 


83  80 
60  61 


85  79 
S7  58 


86  79 
62  58 


84  79 

57  S3 


82  80 
61  59 


82  82 
53  51 


84  84 

58  60 


81  63  30 
52    52  54 


85  85 
60  59 


85  86 
51 


84     85  85 


84  81 

59  60 


86  80 
56  54 


82  80 
62  60 


84     86     84     84     83     88  83 


85     83  84 

55     58  55 


82     85  86 


84  83 
54  59 


81  80 
57  58 


86  85  79  79 
57     59     58  59 


85  85  84  85 
49    SO     57  59 


58     53     65  S8 


81  82  76  77 
56     57    64  61 


80 
67 


82  83  76 
57     64  61 


84  86  79  82 
64     61     55  63 


SEE 


lrence  notes 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

oc'oeeii  i9'7a 


X  1 

DBr  OF  MONIH 

o 

stsnoN 

i: 

1 

2 

3 

S 

6 

-, 

8 

9 

10 

1  I 

1? 

1  i 

14 

IS 

16 

1  ^ 

le 

1  9 

21 

27 

?4 

25 

26 

21 

29 

29 

90 

31 

a 
a 

fiUBURN  flCRONONT  FQRM 

2 

niN 

81 
69 

84 

62 

91 
63 

92 
67 

93 
66 

92 
67 

90 
67 

87 
58 

87 

56 

82 
56 

85 
63 

90 
66 

90 
70 

90 
67 

86 
53 

82 
S3 

82 

52 

79 
54 

81 

53 

82 
55 

82 

57 

86 
58 

86 
60 

85 
62 

87 
63 

84 

65 

81 
65 

85 
64 

87 
65 

80 
63 

82 
64 

85.5 
61  .4 

4 

nnx 

MIN 

7B 
70 

79 
6S 

87 
66 

87 
70 

89 
70 

89 
70 

84 

68 

81 
6? 

80 
60 

76 
59 

81 
66 

84 

68 

86 
73 

83 
68 

80 
58 

77 
57 

77 
56 

76 
58 

77 
58 

79 
59 

78 
60 

80 
60 

80 
62 

83 
65 

83 
66 

82 
68 

79 
67 

79 
65 

81 
66 

77 
64 

79 
67 

81  -0 
64.2 

B 

MBX 
MIN 

8? 
68 

61 
72 

63 

72 

83 

73 

81 

71 

77 
64 

76 
64 

73 
64 

76 
67 

80 

70 

80 

70 

79 

70 

77 
63 

73 
62 

73 
62 

72 
60 

72 
61 

74 

61 

73 
63 

75 
63 

76 
65 

77 
67 

78 
68 

77 
69 

75 
69 

76 
68 

77 
68 

75 
67 

75 
68 

76.8 
66.5 

8REHT0N  3  ENE 

1  IN  1 

4 

BOX 
MIN 

74 

69 

83 
65 

84 

65 

87 
64 

89 
68 

88 
69 

85 
62 

80 
58 

81 
58 

78 
57 

85 
63 

89 

67 

85 

67 

89 

70 

82 

57 

78 
56 

80 

56 

78 
57 

79 
56 

79 
56 

81 
58 

82 
58 

83 
59 

84 

63 

83 
63 

83 
64 

83 

65 

83 
64 

82 
65 

85 
66 

82 
66 

82.7 
62.3 

HEflDLOND 

1  INI 

4 

nnx 

MIN 

77 
73 

75 
69 

60 
68 

BI 
70 

62 
71 

80 
71 

79 
67 

75 
65 

75 
64 

75 
62 

78 
68 

77 
68 

78 
67 

76 
69 

73 
60 

68 
4  1 

70 
58 

70 
58 

70 
57 

70 
59 

71 
60 

70 
60 

72 
62 

73 
63 

72 
63 

73 
66 

74 

67 

74 

66 

74 

68 

75 
69 

74 

68 

74  .5 
64.4 

PI  TI5V1EH 

1  INI 

4 

MRX 

niN 

76 
74 

77 
68 

86 
68 

83 

71 

86 

72 

85 

72 

84 

67 

85 
65 

80 
64 

78 
64 

79 
69 

82 
69 

82 
69 

60 
72 

80 
64 

78 
63 

78 
62 

76 
62 

76 
60 

77 
60 

78 
64 

78 

63 

78 
65 

80 
66 

80 
67 

80 
70 

80 

70 

79 
70 

79 
70 

79 
69 

80.0 
67.0 

ImORSBT  EXP  Slfil ION 

1  IN  1 

4 

nnx 
niN 

84 

74 

87 
70 

87 
71 

88 
75 

84 

71 

84 

70 

80 
66 

80 
65 

77 
64 

80 
66 

81 
69 

82 
69 

83 
71 

83 
68 

78 
65 

79 
63 

77 
62 

77 
61 

78 

60 

80 
63 

79 
62 

80 
63 

84 

65 

85 
67 

85 
55 

81 
68 

82 
70 

81 
69 

80 
68 

79 
67 

82 
66 

61  .5 
66.5 

HINF lELO  2  SH 

1  IN  1 

4 

nnx 
niN 

7B 
69 

81 
64 

82 
65 

84 

70 

85 
64 

81 
65 

80 
60 

78 
60 

78 
59 

74 

60 

78 
66 

80 
65 

80 
69 

73 
60 

71 
53 

69 
54 

72 
54 

72 
54 

72 
55 

73 
58 

75 
58 

76 
59 

76 
61 

77 
65 

69 
58 

74 

65 

71 
62 

75 
60 

74 

56 

74 

56 

74 

62 

76.0 
60.8 
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EVflPORflTION  RND  WIND 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

2  (K  O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHERN  VdLLET  01 

HUNISVILLE   HSO  BP 

EVBP 

•  IS 

.14 

.  16 

.19 

.22 

.27 

.  16 

.  15 

.12 

.15 

.  1  1 

-12 

.23 

.05 

.21 

.21 

.  1  7 

.  12 

.  19 

.23 

.06 

.  1 1 

.  19 

.12 

.  1 1 

.17 

.12 

.  10 

.  IE 

.24 

- 12 

4  .85 

HIND 

S7 

20 

29 

64 

36 

77 

57 

57 

33 

57 

70 

40 

41 

124 

44 

72 

68 

39 

40 

47 

20 

25 

34 

96 

36 

92 

65 

65 

45 

90 

31 

1671 

riBx 

BO 

87 

86 

85 

85 

78 

64 

74 

71 

79 

79 

85 

84 

80 

64 

71 

66 

74 

74 

76 

60 

80 

81 

76 

78 

75 

74 

77 

75 

76 

75 

77.7 

M  I  N 

6S 

59 

62 

66 

58 

54 

46 

47 

50 

53 

57 

60 

69 

64 

43 

4B 

40 

48 

50 

52 

52 

SS 

58 

58 

49 

62 

SO 

47 

49 

57 

55 

54  . 4 

UPPER  PLAINS  03 

w I NF I  ELD  2  Sw 

E  VBP 

.  1  1 

.  1  3 

.  I  B 

.18 

.18 

.20 

.  IB 

.  1  7 

.  I  3 

.  1  1 

.14 

.15 

.16 

.29 

.  1  3 

.  1  3 

.  1  7 

.09 

.  16 

.  1  3 

.  I  4 

.  1  4 

.  IS 

.  14 

.05 

.  10 

.06 

.  1  3 

.15 

.  1  4 

.  17 

4.51 

a         ■  ■ 

PiEOnoNt  PLnrEBu  OS 

RUBURN  flCRONOnr  FORfl 

EVRP 

.06 

.10 

.15 

.IS 

.22 

.23 

.21 

.21 

.18 

.18 

.21 

.16 

.18 

.13 

.25 

.16 

.24 

.21 

.16 

.24 

.27 

.21 

.17 

.17 

.17 

.15 

.08 

.17 

.24 

.11 

.23 

5.60 

36 

24 

9 

6 

14 

1  3 

27 

26 

20 

1  7 

27 

12 

1  2 

18 

32 

1  3 

27 

23 

1  1 

7 

12 

6 

8 

1  3 

18 

21 

18 

28 

20 

39 

41 

600 

NBX 

73 

76 

es 

B3 

86 

83 

78 

74 

75 

70 

78 

62 

63 

65 

73 

70 

75 

70 

71 

73 

76 

78 

61 

61 

61 

79 

77 

80 

81 

76 

76 

77.7 

niN 

63 

54 

ss 

59 

57 

56 

42 

42 

41 

S2 

54 

56 

61 

57 

33 

37 

34 

44 

44 

46 

47 

46 

51 

56 

56 

58 

SB 

S3 

51 

54 

53 

50.7 

MflR  r I N  OBM 

EVRP 

.13 

.15 

.12 

.IS 

.15 

.30 

.19 

.16 

.12 

.13 

.14 

.15 

.16 

.10 

.13 

.14 

.23 

.11 

.13 

.14 

.15 

.12 

.10 

.15 

.  1 1 

.06 

.12 

.26 

.09 

.19 

.  1 1 

4.52 

H  I  NO 

2S 

35 

5: 

3: 

42 

7^ 

6C 

34 

30 

1 8 

22 

22 

43 

81 

4  1 

91 

40 

37 

30 

3 1 

29 

27 

29 

29 

23 

2  1 

36 

SO 

39 

37 

30 

1 1  92 

... 

PRHIRIE  06 

OEMOPOLIS   LOCK  BND  DBM 

EVRP 

■  OS 

.12 

.  1  1 

.16 

.35 

.12 

.25 

■  19 

.  1  5 

.12 

.  1  2 

.  1  4 

.19 

.  1  4 

.19 

.  1  5 

.23 

.07 

.09 

.19 

.16 

.12 

.  1  3 

.  1  3 

.  1  3 

.  1  1 

.  1  1 

.08 

.15 

.10 

.  1  3 

4.50 

UINO 

il 

52 

1  1 

34 

41 

34 

86 

64 

40 

29 

22 

22 

17 

74 

80 

19 

88 

34 

31 

15 

22 

7 

19 

23 

43 

21 

45 

53 

33 

27 

56 

1  185 

M^N 

72 

89 

9C 

89 

66 

BS 

78 

76 

77 

76 

81 

B6 

87 

86 

72 

72 

73 

70 

72 

75 

76 

79 

80 

61 

75 

79 

60 

79 

75 

77 

77 

79  .  1 

6B 

58 

58 

60 

55 

55 

47 

43 

46 

48 

53 

62 

63 

55 

43 

42 

47 

42 

47 

47 

48 

47 

50 

55 

SO 

52 

64 

65 

48 

48 

47 

52  .0 

COflSIBL   PLAIN  07 

HEHOLBND 

EVRP 

.03 

.08 

.1  1 

.13 

.IS 

.18 

•  24 

.16 

.  1  3 

.12 

.15 

.12 

.14 

.06 

.20 

.  1  4 

.  1  3 

.  1  3 

.10 

.  I  3 

.17 

.09 

.14 

.  1 1 

.12 

.  1  3 

.  1  1 

.13 

.07 

.14 

.  1  6 

4.00 

nRx 

75 

87 

94 

98 

98 

95 

80 

74 

64 

85 

94 

93 

95 

79 

75 

79 

84 

84 

84 

76 

76 

75 

89 

91 

89 

90 

93 

61 

77 

87 

88 

85  .5 

niN 

66 

59 

58 

64 

64 

65 

46 

44 

50 

58 

56 

59 

62 

41 

40 

42 

43 

44 

47 

46 

48 

54 

57 

56 

60 

63 

62 

62 

64 

58 

54.7 

GULF  OB 

FfllRHOPE  2  NE 

EVRP 

.24 

.17 

.15 

.15 

.16 

.25 

.17 

.15 

.14 

.14 

.14 

.12 

.20 

.23 

.15 

•  16 

.17 

.12 

.15 

.15 

.15 

.09 

.  1  3 

.12 

.11 

.  1  I 

.12 

.14 

.09 

.09 

4  .46 

UIND 

34 

17 

12 

14 

13 

34 

18 

12 

13 

14 

13 

14 

35 

42 

17 

21 

17 

15 

16 

17 

10 

12 

18 

15 

9 

10 

9 

12 

13 

16 

514 

HRX 

90 

88 

87 

90 

90 

85 

80 

60 

80 

88 

92 

87 

91 

78 

74 

81 

76 

75 

79 

80 

80 

60 

63 

63 

63 

86 

85 

80 

79 

74 

82-6 

niN 

68 

63 

63 

68 

62 

53 

50 

50 

53 

59 

63 

64 

62 

46 

46 

51 

50 

so 

S3 

54 

53 

55 

60 

60 

60 

62 

62 

56 

57 

61 

57.  1 
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RBBEVILLE    I  NNW 
ADDISON 
RLBERTfl 

OLEXPINDER  CITY 
flL  ICEVILLE 
ANDflLUSIfl   1  NW 
flNMSTON  FOR  fiP 
flRLEY  3  S 
flSHLRND  2  5SE 
ATHENS  2 

flTMORE 

AUBURN  RGRONOMY  FfiRM 
flUTRUGfiVILLE   3  N 
BflNKHEPID  LOCK  OND  DflM 
BOY  MINETTE  3  NNW 
BEATRICE   1  E 
BELLE  MINA  2  N 
BERRY 

BESSEMER  3  WSW 
BIRMINGHAM  WSO  AP 

BORZ 

BRANTLEY 
BREWTON  3  ENE 
BREWTON  3  SSE 
BROOKWOOD 
BRUNDIDGE 
CALERA  2  SW 
CAMDEN  3  NW 
CARBON  HILL 
CENTRE  4  SW 

CENTREVILLE  WSMO 
CHATOM  4  N 

CHILDERSBURC  WTR  PLANT 

CLAIBORNE 

CLANTON 

CLAYTON 

CODEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 
COLBERT  STEAM  PLANT 
CORDOVA  2  ENE 

COTTQNTON 
CUBA 

DADEVILLE 
DAOEVILLE  2 
DAUPHIN   ISLAND  2 
DAYTON   1  N 
DELTA 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHRN 

DOUBLE  SPRINGS 

ELBA 
ELROD 

ENTERPRISE  5  NNW 
EUFfiULA  WILDLIFE  REF 
EVERGREEN 
FAIRHOPE  2  NE 
FflLKVILLE    1  E 
FAYETTE 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 

GADSDEN  STEAM  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GENEVA  2 
GEORGI ANNA 
GILBERTOWN 
GORGAS 
GREENSBORO 
GREENVILLE 


0008 
0063 
01  40 
0160 
0178 
0252 
0272 
0338 
0369 
0395 

0407 
0430 
0440 
0505 
0583 
0616 
0655 
0748 
0764 
0831 

0957 
1059 
1080 
1084 
1  143 
1  178 
1288 
1  301 
1  377, 
1512 

1525 
1566 
1520 
1690 
1694 
1725 
1803 
1807 
1819 
1940 


OLABRMA 
OCTOBER 


1978 


COUNTY 


07 

HENRY 

03 

WINSTON 

07 

W  I  lCOX 

05 

TALLAPOOSA 

03 

PICKENS 

07 

COV I NGTON 

04 

CALHOUN 

03 

WINSTON 

05 

CLAY 

01 

L  IMESTONE 

07 

ESCAMBIA 

05 

LEE 

03 

AUTAUGA 

03 

TUSCALOOSA 

08 

BALDWIN 

07 

MONROE 

01 

L  IMESTONE 

03 

FAYETTE 

02 

JEFFERSON 

02  JEFFERSON 


1974 
2079 
2119 
2124 
2172 
2188 
2235 
2245 
2377 
2386 

2577 
2632 
2675 
2730 
2758 
2813 
2840 
2883 
3043 
3105 

3154 
3160 
3200 
3251 
3271 
3308 
3430 
351  1 
3519 


MARSHALL 

CRENSHAW 

ESCAMBIA 

ESCAMBIA 

TUSCALOOSA 

PIKE 

SHELBY 

WILCOX 

WALKER 

CHEROKEE 

BIBB 

WASHINGTON 

TALLADEGA 

MONROE 

CHILTON 

BARBOUR 

MOBILE 

GENEVA 

COLBERT 

WALKER 

RUSSELL 

SUMTER 

TALLAPOOSA 

TALLAPOOSA 

MOBILE 

MARENGO 

CLAY 

MARENGO 

HOUSTON 

WINSTON 


07  COFFEE 
03  TUSCALOOSA 
COFFEE 
BARBOUR 
CONECUH 
BALDWIN 
MORGAN 
FAYETTE 
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MONROE 


ETOWAH 

SUMTER 

CULLMAN 

GENEVA 

BUTLER 

CHOCTAW 

WALKER 

HALE 

BUTLER 


1  1 
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2 
9 
1 

12 
2 
2 
2 

2 
6 
5 
6 
2 
5 
7 
1 

2 
7 

3 
1  3 
7 
1 

7 
5 
9 
5 
12 
2 


31  35 
34  13 

32  14 

32  57 

33  08 
31  19 

33  35 

34  04 

33  15 

34  48 

31  01 

32  36 

32  28 

33  27 

30  55 

31  44 

34  42 
33  40 
33  24 

33  34 

34  13 
31  35 
31  07 
31  04 
33  16 

31  43 
33  05 

32  02 

33  54 

34  07 

32  54 
31  32 

33  17 

31  32 

32  51 
31  53 

30  23 

31  11 

34  45 

33  45 


32  09 
32  26 
32  49 
32  50 

30  15 

32  22 

33  26 

32  31 

31  12 

34  09 

31  25 

33  15 
31  23 
31  59 
31  27 

30  33 

34  22 

33  4) 

34  27 

31  27 

34  02 

32  49 
34  01 
31  03 
31  38 

31  53 

33  39 

32  42 
31  50 


85  17 
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87  25 

85  57 

88  10 

86  30 
85  51 

87  13 

85  50 

86  59 

87  30 

85  30 
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87  21 
87  47 
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86  53 
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86  45 
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86  15 
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87  17 

85  49 
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87  09 

85  04 

88  23 
85  45 
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86  56 

87  53 

86  53 

87  49 

85  43 

87  23 

86  00 

88  09 
86  45 

85  53 

86  44 
88  20 

87  12 
87  35 
86  37 


465 
795 
175 
660 
1  35 
242 
611 
500 
1091 
720 

294 
652 
200 
280 
278 
178 
600 
452 
445 
520 


1070 
274 
160 
85 
606 
510 
540 
235 
430 
617 

456 
285 
4  1 
183 
580 
596 
12 
250 
470 
320 

217 
215 
630 
730 
8 

230 
1030 
100 
275 
810 

195 
252 
469 
215 
290 
23 
625 
365 
934 
400 

565 
1  30 
500 
145 
285 
128 
300 
220 
525 


OBSERVRTION 
TIME  AND 
TABLES 


7fl 
7A 
8A 
MID 

6A 
9A 

9A 
8A 

7fl 
7fl 
7R 
7R 

MID 
MID 


5P 
5P 

7A 

7A 
5P 
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7A 


6A 


7fl 


7A 

7R 
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7R 
8R 
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7R 
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9R 

9A 
8R 
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7A 
7A 
7R 
7A 

MID 
MID 

7A 
8R 
7R 
7R 
7R 
7fl 
5P 
5P 
7R 
7A 

7fl 
5P 
5P 
7R 
7R 
8R 
7R 
7fl 

7R 

7R 
7R 
7R 

8R 
7R 
7fl 
6fl 

7R 

7R 
7R 
7R 
BR 
7fl 
7R 
7R 
7R 
7fl 
7A 

6R 
7A 
8A 
7fl 
7R 
6P 
6R 
6P 
7R 


8R 


OBSERVER 


6R 


7R 


|C  H 
H 


JOHN  S  RICHBURG 
PROF  PRLMER  GOOSEY 
SIDNEY    J   HRRDY  JR 
H        HENRY    0  DENHRM 
H       W  MORRIS  TRYLOR 
H       SEWAGE  DISPOSAL  PLRNT 
H  FRR 

MRS  DORR  R  OflVlS 
H       LOWELL  SMITH 
H       RROIO  STRT ION  WJMW 

H       RADIO  STRTION  WRTM 
GH       NRTL  WEATHER  SERVICE 
JAMES  B  NEIGHBORS 
H       US  CORPS  OF  ENGINEERS 
H       WILL lAM  E  MILLER  JR 
MARY  L  BflYLES 
RUBURN  UNIVERSI TY 
VONOLEE  STOUGH 
H       VRLLEY   '  -  >  W-TRTMT  PLT 
HJ     NRTL  W^tliHER  SERVICE 

ROBERT  L  WHEELES 
R  E  HENDERSON 
RUBURN  UNIVERSI TY 
JOHN  ROBERT  PERVY 
JOE  K  STYRON 
GEORCE  L  HICKS 
FRYE  G  FflUST 
RUBURN  UNIVERSI TY 
MRS  RNNR  MRE  GRRRISON 
DON  R  WRTSON 

WER  SERV  MET  DBS 
RLRBRMA  FORESTRY  COMM 
CITY  WATER  PLRNT 
TOLLIE  L  HflSKEW 
MARION  W  ERSTERLING 
MRS  ELIZR8ETH  M  WESTON 
LEWIS  M  OEGEER 
HENRY   F  KELLY 
JAMES  E  EDISON 
EDWARD  R  BRRTON 

HUGH  S  K  I  TE 
REUBEN  P  HRRRIS 
WILLIRM  L  BRRTLETT 
RUFUS  P  PLESS 
DRUPHIN   ISLRNO  SER  LRB 
N  HEREFORD 
INRCTIVE  3/31/77 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
M  H  RONEY 
MITCHELL  DRRKE 

RRTHUR  C  BRUNSON 
MRS   HELEN   E  FRIR 
JERRY   R  MRRTIN 
EUFAULfl  WILDLIFE  REFUGE 
GEORGE  E  WINDHAM 
AUBURN  UNIV  EXP  STA 
JOHN  M  OUNAWAY 
GORMAN  J  BLACK 
CARL  PARKER 
W  C  MAJORS 

GADSDEN  STEAM  PLANT 
MACK  C  FIELDS 
MRS  GLADYS  MCKENZIE 
ROBERT  C  REYNOLDS 
T  E  MASON 
ALTON  C  LAND 
ALRBAMR  POWER  CO 
MRS  WILLIE  J  ARRINGTON 
MICHAEL   L  FINOLEY 
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04 
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4  9 

85 

4  7 
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r 
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JASPER  4  N 
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03 
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2 

33 

54 

87 

16 
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7A 
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H 
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05 
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STATION  INDEX 


OLOBOMO 
OCTOBER 


1978 


STflT I  ON 


COUNTY 


OBSERVPTION 
TIME  RND 
TABLES 


OBSERVER 


THORSBY  EXP  STPTION 

THURLOW  DfiM 

TONEY 

TROY 

TUSCflLOOSfi  FOR  RP 
TUSCFILOOSfl  OLIVER  DfiM 
UNION  SPRINGS  4  S 
UN  I ONTOWN 
VALLEY  HEfiO 
VERNON  2  N 

WflDLEY 

WRLLfiCE  2  E 

WRLNUT  GROVE 

WRRRIOR  3  NW 

WARRIOR  LOCK  AND  ORM 

WEST  BLOCTON 

WE  TUMPKA 

WHATLEY 

WINF  lELD  2  SW 


8209 
8215 
82S9 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 

8605 
8637 
8648 
8670 
8673 
8809 
8859 
8867 
8998 


CHILTON 
ELMORE 
MADISON 
PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

OE  KALB 

LflMRR 

RANDOLPH 

ESCRMBIR 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

BIBB 

ELMORE 

CLRRKE 

FAYETTE 


32  53 

32  32 
34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  27 

34  34 

33  48 

33  07 

31  12 

34  04 
33  51 

32  47 

33  07 

32  32 
31  39 

33  55 


86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87   1  1 

86  19 

85  57 

87  50 
87  07 

86  12 

87  43 
87  50 


680 
288 
750 
580 
169 
152 
460 
265 
1042 
265 

640 
205 
850 
650 
1  10 
500 
180 
170 
468 


6P 


6P 
MID 
7fi 
7R 

7R 
7R 


6P 
6A 

6R 
MID 
7fl 
7R 
7R 
7fi 
7A 

6R 
7A 
7A 
7A 
6A 
7A 
8R 
7fi 
7H 


CG 


7A 


AUBURN  UNIVERSI TY 
ALABAMA  POWER  CO 
Tvfi-506 

THOMAS  J  OiLLfiRO 
Fflfi 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

JERRY  COPE 

MRS  J  C  JACKSON 

C  4  H  LUMBER  COMPANY 

JOEL  CAMP 

ALRBRMfi  POWER  CO 
MRS  ESSIE  M  CMflVERS 
STELLA  M  GORE 
GILBERT  C  YRRBROUGH 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ORR  L  PfiPP 

RRNDRLL  MRRVIN  LOGRN 
MRS  VALMR  G  COLEMAN 
ROBERT  A  MOORE  JR 
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REFERENCE  NOTES 


Add  i  t  ional  in  format  ion  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center ,  Federal  Bui  Id  ing ,  Ashev  i 1 le , 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional   precipitation  data  are  contained   in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"   for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  bb^F.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Re suit  ant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  d  ivided  by  the  number  of 
observat  ions . 

OBSERVATION  TIME :  The  Stat  ion  Index  shows  observat  ion  times  in  local  standard  time .  Dur  i  ng  the  summer  months  some  observers  take  the  observat ions  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stat  i  ons  snow  on  ground  values  are  at  6: 00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table ,  "Da  i I y  Prec  i  pitat  ion"  table ,  "Dai  1 y 
Temperature"  table ,  "Evaporat ion  and  Wind"  table ,  and  snowf al 1  in  the  "Snowf al 1  and  Snow  on  Ground"  table ,  when  publ i shed ,  are  for  the  2A  hours  ending  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Serv ice- type  pan  of  4- foot  d i  ameter  unless  otherwi  se  noted  bel ow  in  the  "Evaporat  ion  and  Wind"  tabl e .  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporat  ion  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observat  ion . 
Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  publ  ished  in  the  "Snowf  a  1 1  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow ,  sleet,  or  ice  on  the  ground .  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  12:00  noon,  c.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cl imatological   standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS ,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES :     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Auburn  Agronomy  Farm 
Brewton  3  ENE 
Head  1  and 

Marion  Junction  2  NE 
Pi  ttsview 

Thorsby  Exp.  Station 
Winfield  2  SW 


Soil  Type 

:  Chesterfield  sandy  loam 

:  Smithdale  fine  sandy  loa 

:  Dothan  sandy  loam 

:  Sumter  c  1  ay 

:  Izagara  f i ne  sandy  loam 

:  Fine  loam 

:  Ora  fine  sandy  loam 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 


Degree  of  Slope 

0-2% 

0-2% 

Unknown 

3-5i 

Unknown 

0-2% 

2-6% 


All   stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will   be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-        No   record   in   the  "Supplemental    Data"   table,   "Daily  Precipitation"   table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall   and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table . 

No  record   in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount  included   in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month . 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less   than   10  days  record   is  missing.      See   "Daily  Temperature"   table    for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,  if  carried   for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value   for  a  full  month. 
R        Amounts    from  recording  gage.      (These    amounts   are   essentially   accurate   but   may   vary    slightly    from   the    amounts    to   be    published    later    in  Hourly 

Prec i pi tation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total   for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  publ ished  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-record  ing  gage ,  except  where 
indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published   from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table. 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Ommission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tf        Thermometers    are    generally    exposed     in    a    shelter     located    a    few    feet    above    sod-covered    ground;  however, 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


this    reference    indicates    that  the 


DRAINAGE  CODE: 


1-ALABAMA  2-BLACK  WARRIOR  3-CAHABA  4-CHATTAHOOCHEE  5-CHOCTAWHATCHEE  6-CONECUH  7-COOSA  8-ESCAMBIA  9-GULF 
1 1 -TALLAPOOSA     1 2-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 


Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regul ar  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Climatological   Data,  price  20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  Price :  $5.10  per  year  for  each  section  inc 1 uding  annual  summary;  $8 . 00  add i t ional  for  foreign  mai 1 ing ;  40c  singl e  copy ;  30c  annual 
summary.     There  is  a  minimum  charge  of  $2.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce  ,  NOAA ;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal   Bui  1 d  ing ,  Ashevi 1 le  ,  N . C .     28801 . 
ATTN:     Publ ications 
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193 

0 

0 

1 

0 

2.92 

1.17 

27 

.0 

0 

4 

3 

1 

THOMBSVILLE 

76 . 3 

46 

.  3 

61.3 

6 . 0 

85 

3 1 

32 

9 

1  28 

0 

0 

1 

0 

4  . 36 

.65 

1  .50 

1 8 

.0 

0 

5 

3 

3 

TROT 

74  .5 

50 

.3 

62.4 

5.9 

83 

16 

36 

9 

103 

^ 

Q 

0 

Q 

3.15 

-  .32 

I  .SO 

27 

.0 

0 

5 

3 

1 

HHBTLET 

78.1 

40 

.IM 

59. IM 

85 

16. 

32 

9 

176 

0 

0 

1 

0 

4  .75 

.73 

2. IS 

30 

.0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

61  .9 

5.7 

3.69 

.10 

.0 

GULF  08 

BBY  MINETTE   3  NNH 

76.3 

52 

.9 

64  .6 

5.9 

84 

16. 

41 

9 

57 

0 

0 

0 

0 

4.17 

.24 

3.34 

27 

.0 

0 

S 

I 

1 

CODEN 

74  .9 

53 

.0 

64.0 

81 

3 

44 

9 

59 

0 

0 

0 

0 

4.00 

27 

.0 

0 

4 

I 

OBUPMIN   ISLBND  2 

74.6 

62 

.6 

68.6 

81 

27 

52 

9 

22 

0 

0 

0 

D 

3.11 

1  .25 

28 

.0 

0 

4 

3 

2 

FBIRHOPE  2  NE 

75.1 

53 

.4 

64  .3 

5.1 

82 

17. 

46 

9 

55 

0 

0 

0 

0 

3.76 

.28 

1  .50 

27 

.0 

0 

4 

3 

2 

MOBILE  HSO  BP 

75.5 

54 

.7 

55. 1 

6.6 

84 

4. 

44 

9 

53 

0 

0 

0 

0 

5. OS 

1  .66 

2.55 

26 

.0 

0 

4 

3 

2 

ROBERTSOBLE 

77  .3M 

52 

.4M 

64. 9n 

6.3 

85 

2 

46 

6 

46 

0 

0 

0 

0 

3.37 

-  .19 

1  .73 

28 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

65.3 

6.2 

3  .89 

.22 

.0 

Sit  REFERENCE  NOTES  FOLLONINC  SIBIION  INOEK 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


FOLKVILLE   1  E 


M0ULT3N  2 
MUSCLE  SMOftLS  F( 
RED  6flY 
aUSSELLVlLLE  2 


BESSEr««  3  WSW 
BIRMINGHAM  USQ  flP 

FORT  PftYME 
GflHOEN  CITY 

GUNTERSVILLE 

LEEDS 

OnEONTA 

PRLrCRDALE  2  U 
SAIliT  6ERMARD 

sftNO  MT  suBSTA  nu 

SAYBE 

SCOTTSBOfla 
VALLEY  HEAD 
UARRIOR  3  MU 


UPPER  PLAINS 


AHLEY  3  S 
BUTAUGAVILLE   3  N 
BANKHEAO  LOCK  AMI 
BROQKUOOD 

CARBON  HILL 
CENTHEVILLE  WSMO 
CL ANTON 
CORDOVA  2  ENE 
ELRGD 

FAYETTE 
GORGAS 

HALEYVILLE  3  NE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  A  N 


REFORM  2  E 

ThOHSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  Dfii 
VERNON  2  N 
UE5T  6L0CT0N 


WINFIELO  2  SW 


EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AP 
CALERA  2  SU 
CENTRE   4  SW 
CHILOERSBURG  HTH  PLA 
GADSDEN  STEAM  PLANT 

LEESBURG 
WNTEVALLB 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  2  SSE 
AUBURN  AGRONOMY  Fi 
OAOEVILLE 
HEFL  IN 

HIGHTOUCa 

JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 
OPEL  mA 

ROCICF0RO  2  NNW 
BOCK  MILLS 
THUflLOW  DAM 
WADLEY 
lCTUf*>Kfl 


PRAIRIE  01 
CUBA 

DAYTON  I  N 

DEPflPOLIS  LOCK  AND  DAI 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

HAYHEVILLE 

L  rviNGSTBN  2  SW 

MAR JON  6  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MATHEWS  1  S 

MIL  STEAD 
MINTEO  3  NW 
MOHTGOrtRY  WSO  AP 

PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 


3.20 
2.62 
3.  20 
3  31 
3.40 

2.67 
2.02 
2.&0 
3.0Q 
2.69 


DRY   OF  MONTH 


1     2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10 


13 


14 


15 


17 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINI 
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IC  SIfillON  irOEX 


DRILY  PRECIPITnTIO 


STflT ION 


DAY  OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  II  12 


13  14  15 


16  17  18 
J  


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


TALLAPOOSA  URTCQ  PL T 
UHIOH  SPBING5  4  S 
UN10HT0fc#( 

UADQIOS  LOC".  Ano  OAn 


COASTAL  PLAIN 

AMCVILLC  1  nHU 
ALBERTA 

AWALUSIA  1  HU 

ecATvice  t  E 

BOANTLEV 
BBEUTOH  3  CNE 
BDCWON  3  SSC 
6RUN0I0GC 
CAI^EM  3  NU 


ELBA 

ENTEQPaiSE  t  AHU 
EUFAULA  WILDLIFE  REr 
EVERGREEN 
FRISCO  CITr 

GENEVA  3 
OEOHOIANNA 
QRECNvlLLt 
ME AOL  AND 
MIQHLAND  «0'« 

MUfiTSBORO 
JAC<IS0N 
H INS TON 
LOUISVILLE 
ICLVIN 

NEUTOH 
OZMK  6  NNM 
PINE  APPLE 

PITTSVIEW 
RfVCR  FALLS 

TMOHASVILLE 
TBOr 

UMLLACE  3  E 
fc*<ATLEV 


GULF 

BAY  MINETTE  3  NNW 
COOEN 

OAUPMIN    ISLAND  2 
FAIRHOPE  2  NE 
rQBILE  W50  AP 


3.39 
1.03 
1.33 


ROBE RTSO ALE 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STOTION  INDEX 
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DRILY  TEMPERniURES 


NOVEMBER  1978 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

a 

a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

■        ■  ■ 

NORTHERN  VBLLEV  01 

SIHENS  Z 

MBX 
niN 

77 
42 

78 
41 

78 
41 

78 
36 

76 
34 

74 
38 

69 
39 

65 
44 

60 
29 

66 
35 

73 
39 

76 
45 

79 
45 

B3 
SO 

56 

73 
58 

73 
60 

71 
46 

68 
37 

73 
35 

73 
34 

73 
47 

65 
50 

66 
51 

63 
31 

66 
35 

66 
47 

62 
39 

41 

46 

71.3 
42  .4 

BELLE  MlNfl  2  N 

KBX 

niN 

78 
43 

78 
42 

79 
40 

78 
36 

75 
36 

75 
39 

77 
46 

57 
45 

61 
32 

64 

33 

70 
38 

76 
42 

77 
46 

77 
50 

73 
58 

75 
56 

75 
60 

66 
45 

60 
38 

63 
39 

67 
45 

66 
47 

62 
48 

66 
54 

66 
35 

60 
35 

62 
44 

62 
41 

52 
36 

49 
40 

66.3 
43.1 

FHLKVILLE   1  E 

MBX 

niN 

77 
42 

77 
41 

77 
37 

76 
34 

74 
34 

76 
35 

76 
48 

57 
45 

59 
30 

65 
33 

70 
40 

76 
45 

78 
46 

76 
54 

73 
58 

75 
56 

78 
61 

68 
40 

59 
32 

63 
35 

69 
42 

67 
42 

66 
48 

70 
SS 

67 
36 

61 
37 

64 
49 

63 
41 

52 
36 

50 
41 

66.6 
42.5 

HUNTSVILLE  WSO  flP 

MBX 
MIN 

80 
47 

BO 
46 

79 
43 

76 
4  1 

77 
40 

79 
47 

61 
49 

61 
43 

66 
35 

72 
44 

77 
45 

79 
50 

78 
53 

76 
56 

74 
58 

77 
63 

73 
47 

60 
43 

63 
39 

68 
48 

67 
49 

65 
49 

70 
54 

68 
43 

61 
40 

65 
40 

63 
49 

52 
40 

51 
40 

57 
40 

69.2 
46.0 

nOULION  2 

MBX 

80 
44 

80 
43 

79 
40 

79 
40 

77 
36 

76 
43 

63 
47 

62 
46 

65 
32 

70 
37 

78 
42 

77 
49 

72 
54 

74 
52 

74 

56 

75 
62 

70 
50 

60 
34 

64 
44 

68 
44 

68 
44 

65 
46 

69 
54 

67 
52 

61 
35 

64 

39 

63 
52 

55 
41 

49 

37 

56 

68.7 
44.6 

MUSCLE  SHOBLS  Ffifi  BP 

MBX 
MIN 

81 
46 

79 
45 

79 
42 

75 
41 

76 
36 

78 
45 

62 
50 

63 
41 

67 
37 

69 
41 

78 
45 

77 
51 

79 
50 

69 
54 

74 

57 

76 
65 

73 
51 

61 
46 

61 
43 

67 
46 

64 

S3 

62 
51 

71 
56 

70 
49 

60 
40 

65 
45 

74 

51 

58 
41 

56 
43 

61 
46 

69.5 
47  .0 

RED  Bfl? 

MAX 
MIN 

82 
50 

83 
49 

81 
49 

79 
47 

80 
46 

80 
45 

72 
46 

52 
42 

66 
34 

72 
40 

76 
42 

78 
46 

76 
54 

73 
56 

76 
61 

77 
63 

73 
53 

72 

70 
48 

73 
37 

SB 
SO 

61 
47 

66 
S2 

61 
48 

60 
42 

62 
48 

68 

39 

57 
40 

59 
41 

58 
38 

46.9 

RUSSELLVILLE  2 

■          ■  * 

MAX 
MIN 

80 
43 

76 
41 

79 
39 

78 
35 

75 
34 

77 
34 

76 
41 

56 
44 

61 
29 

63 
29 

70 
35 

76 
43 

78 
45 

76 
46 

69 

55 

74 

56 

72 
62 

67 
45 

61 
36 

66 
44 

66 
49 

62 
SO 

67 
51 

66 
34 

67 
34 

61 
52 

62 
40 

47 

32 

47 
40 

68  .4 
42.0 

flPPBLBCHIBN 
MOUNTRINS  02 

BESSEMER  3  WSW 

MAX 
MIN 

81 
46 

BO 
42 

78 
40 

77 
37 

78 
35 

78 
45 

69 
47 

60 
36 

67 
37 

73 
38 

78 
38 

82 
44 

78 
46 

77 
46 

51 

62 

73 
47 

65 
38 

66 
40 

72 
45 

70 
4  I 

69 
42 

71 
55 

74 
48 

68 
36 

69 
40 

64 

52 

56 
43 

56 
43 

53 
31 

70.9 
43.1 

BIRMINGHSM  HSO  BP 

MAX 
MIN 

80 
47 

80 
46 

79 
43 

76 
40 

76 
39 

76 
44 

67 
48 

55 
39 

64 

38 

71 
43 

77 
43 

80 
48 

75 
50 

75 
S3 

81 

52 

81 
66 

72 
48 

62 
40 

66 
35 

69 
51 

68 
45 

67 
46 

77 
54 

72 
47 

67 
39 

69 
43 

64 

53 

53 
44 

50 
46 

52 
36 

70.1 
45  .6 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

77 
44 

78 
45 

77 
43 

75 
42 

77 
65 

77 
40 

72 
47 

72 
29 

67 
36 

70 
42 

74 
43 

75 
46 

73 
48 

72 
53 

78 
55 

79 
SS 

75 
57 

72 
48 

63 

67 
44 

67 
47 

65 
43 

71 
49 

70 
56 

62 

62 

65 
54 

63 
42 

50 
39 

54 
44 

70.0 
46  .7 

ONEONTR 

MAX 
MIN 

77 
42 

76 
42 

78 
39 

60 
41 

75 
35 

76 
36 

77 
40 

60 
39 

54 
33 

64 

35 

71 
36 

60 
36 

80 
43 

74 
48 

73 
54 

78 
58 

80 
64 

70 
43 

61 
34 

64 
36 

70 
42 

66 
42 

68 
45 

74 

55 

70 
36 

63 
38 

66 
44 

62 
43 

53 
43 

49 
40 

69.6 
42.3 

SBINT  BERNRRD 

MBX 

77 
42 

78 
42 

76 
38 

77 
36 

75 
35 

77 
38 

60 
45 

59 
43 

67 
32 

70 
36 

75 
37 

76 
44 

75 
46 

71 
47 

77 
53 

76 
61 

69 
S3 

70 
38 

62 
33 

67 
35 

66 
44 

66 
42 

72 
50 

68 

52 

63 
38 

64 

35 

65 
45 

59 
39 

49 

38 

54 

4  2 

68.6 
42.0 

SBNO  MT  SUBSTfl  nu 

MAX 
MIN 

75 
43 

76 
42 

77 
39 

76 
37 

75 
48 

58 
42 

55 
35 

65 
44 

69 
38 

73 
44 

76 
48 

71 
54 

71 
55 

75 
55 

76 
62 

63 
42 

59 
34 

62 
34 

54 
45 

65 
42 

64 
46 

67 
50 

65 
34 

61 
38 

63 
44 

60 
41 

52 
39 

46 

39 

66.6 
43.4 

5C0ITSB0R0 

MBX 
MIN 

79 
39 

BO 
39 

79 
41 

76 
36 

79 
32 

76 
34 

78 
44 

60 
34 

64 

33 

69 
32 

72 
32 

77 
39 

80 
41 

77 
43 

79 
45 

78 
47 

76 
48 

69 
44 

65 
37 

65 
39 

70 
39 

66 
36 

65 
38 

66 
50 

66 
50 

63 
39 

65 
40 

64 
40 

SC 
35 

49 

36 

70  .6 
39.5 

VBLLEY  HEBO 

■          ■  • 

MAX 
MIN 

76 
38 

78 
37 

77 
32 

77 
31 

76 
30 

76 
31 

76 
35 

57 
44 

58 
33 

64 
34 

69 
35 

74 
35 

73 
4  1 

73 
56 

72 
58 

77 
60 

77 
63 

69 
42 

62 
30 

62 
31 

66 
42 

58 
38 

63 
44 

64 
46 

66 
27 

60 
29 

66 
36 

60 
43 

S3 
35 

49 
40 

68.1 
39 . 3 

UPPER  PLAINS  03 

aLlCEVlLLE 

MAX 
MIN 

81 
53 

82 
44 

81 
42 

60 

37 

78 
36 

60 
42 

79 
44 

61 
47 

64 
32 

65 
34 

70 
38 

76 
46 

80 
47 

SO 

50 

80 
54 

77 
57 

80 
65 

72 
38 

62 
31 

70 
35 

72 
47 

69 

50 

69 

52 

78 
57 

61 
38 

67 
42 

73 
54 

64 
43 

55 
43 

53 
44 

72.7 
44  .8 

BBNKHEflO   LOCK   AND  OBM 

MBX 
MIN 

80 
45 

80 
44 

80 
49 

80 
45 

77 
45 

78 
46 

77 
49 

63 
48 

61 
41 

68 
43 

68 
45 

75 
45 

79 
46 

76 
46 

77 
53 

76 
55 

80 
57 

71 
43 

54 
41 

67 
41 

71 
48 

67 
47 

67 
51 

75 
56 

72 
44 

67 
47 

69 
54 

63 
44 

50 
44 

55 
43 

71  .6 
46  .9 

CENTREVILLE  HSnO 

MAX 
MIN 

Bl 
52 

81 
52 

BO 
49 

80 
46 

76 
43 

76 
45 

77 
45 

64 
45 

59 

37 

65 

37 

73 
42 

79 
44 

61 
49 

79 
52 

60 
54 

82 
54 

60 
51 

74 
40 

63 
38 

71 
36 

71 
46 

71 
46 

72 
46 

77 
55 

75 
44 

68 
42 

73 
47 

62 
44 

62 
44 

52 
44 

72  .6 
46.1 

CLRNTON 

MAX 
MIN 

82 
45 

82 
41 

81 
40 

82 
36 

79 
35 

80 
38 

76 
42 

67 
45 

65 
34 

68 
36 

73 
37 

BO 
41 

61 
42 

76 
46 

79 
46 

81 
51 

80 
55 

73 
42 

65 
32 

72 
36 

69 
40 

72 
41 

71 
45 

77 
52 

76 
36 

69 
36 

72 
49 

63 
46 

57 
45 

55 
46 

73.4 
4  1.9 

FBTETTE 

MAX 
MIN 

80 
49 

80 
4  1 

B2 
40 

80 
37 

78 
35 

83 
36 

78 
59 

61 
46 

72 
31 

73 
32 

73 
35 

80 
42 

82 
47 

63 
56 

73 
52 

76 
52 

78 
61 

75 

70 

73 

70 
45 

70 
51 

71 
59 

74 

59 

76 

71 
59 

55 
4  1 

51 
43 

73  .9 
46.2 

HBLETVILLE   3  NE 

MAX 
MIN 

HBMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

81 
42 

81 
39 

82 
37 

61 
34 

77 
33 

79 
33 

77 
34 

59 
44 

64 
27 

67 
27 

72 
33 

77 
37 

81 
44 

75 
44 

70 
54 

78 
54 

78 
62 

72 
44 

63 
31 

65 
31 

71 
42 

67 
45 

65 
49 

73 
54 

66 
33 

68 
33 

65 
50 

64 
40 

53 
36 

49 
40 

70.7 
40.2 

JBSPER  »  N 

MAX 
MIN 

77 
41 

BO 
41 

79 
39 

78 
38 

75 
32 

76 
36 

76 
39 

61 
45 

60 
31 

66 
32 

74 

35 

75 
45 

76 
44 

75 
46 

71 
52 

77 
54 

76 
66 

69 
33 

61 
32 

53 
32 

67 
44 

65 
47 

66 
49 

67 
53 

73 
33 

63 
36 

65 
46 

54 
42 

54 
40 

50 
44 

69  .4 
41  .6 

THORSBY  EXP  STBTION 

MAX 
MIN 

BO 
57 

78 
S2 

80 
SI 

77 
45 

79 
43 

75 
45 

70 
59 

59 
45 

67 
36 

71 
42 

79 
45 

80 
50 

75 
51 

72 
56 

BO 
54 

BO 
SB 

75 
64 

67 
43 

71 
43 

68 
46 

70 
45 

70 
4S 

75 
55 

74 
SB 

71 
43 

70 
44 

69 
60 

61 
46 

63 
47 

52 
49 

71  .9 
49.4 

TUSCBLOOSB  FBB  BP 

MAX 
M  1  N 

83 
53 

82 
46 

62 
46 

79 
43 

79 
41 

80 
45 

64 

52 

63 
40 

67 
37 

72 
40 

79 
44 

81 
50 

80 
51 

79 
52 

80 
56 

61 
64 

72 
46 

64 
41 

70 
41 

73 
SO 

70 
49 

69 
50 

79 
58 

75 

50 

66 
40 

71 
44 

64 
54 

58 
47 

54 
48 

54 
42 

72.4 
47.5 

ruSCBLOOSB  OL IVER  DBM 

MAX 
MIN 

BO 
51 

80 
47 

81 
47 

60 
43 

76 
42 

60 
46 

78 
46 

65 
48 

61 
36 

68 

37 

73 
41 

79 
43 

61 
49 

79 
50 

79 
53 

79 
56 

61 
63 

71 
39 

62 
39 

68 
38 

72 
46 

69 
47 

69 
51 

61 
65 

72 
41 

68 
39 

72 
53 

63 
45 

55 
44 

53 
45 

72.5 
46.2 

VERNON  2  N 

MAX 
MIN 

79 
45 

61 
43 

81 
40 

81 
38 

78 
33 

79 
35 

76 
40 

69 
45 

66 
26 

66 
30 

71 
36 

70 
36 

74 
45 

74 
48 

71 
54 

77 
56 

77 
67 

68 
44 

67 
30 

65 
34 

70 
47 

65 
44 

64 

51 

75 
51 

70 
35 

70 
3B 

70 
49 

63 
40 

53 
38 

SO 
42 

70.7 
42.1 

HINFIELO  2  SH 

MBX 
MIN 

79 
45 

BO 
42 

Bl 
41 

60 
37 

75 
36 

79 
36 

75 
39 

60 
45 

64 

30 

55 
30 

70 
35 

72 
43 

60 
45 

74 
49 

69 

53 

75 
53 

75 
64 

71 
42 

63 
34 

64 

34 

69 
45 

61 
44 

65 
49 

73 
S4 

70 
36 

66 
36 

65 
51 

63 
40 

54 

39 

49 
4  1 

69.6 
42.3 

EASTERN  VBLLEY  Qi 

BNNISTON  FBB  BP 

MAX 
MIN 

79 
45 

79 
43 

79 
40 

75 
38 

79 
36 

78 
41 

61 
49 

58 
40 

65 
40 

76 
47 

76 
40 

60 
44 

75 
50 

79 
56 

60 
59 

80 
63 

74 

56 

66 
41 

68 
35 

68 
48 

70 
43 

66 
43 

77 
54 

71 
SO 

63 
40 

69 
36 

63 

57 

56 
46 

50 
44 

54 
38 

70.5 
45. S 

CBLERB  2  SW 

MBX 
MIN 

70 
50 

67 
55 

72 

76 
34 

62 
36 

81 
34 

63 
45 

69 
46 

68 
32 

74 

37 

BO 
36 

79 
42 

75 
43 

79 
SB 

75 
54 

80 

60 

64 
49 

66 
45 

75 
29 

73 
47 

56 
42 

67 
41 

75 
52 

71 
58 

66 
50 

69 
34 

66 

59 

59 
45 

51 
44 

51 
48 

70.4 
45.0 

SEE  REFEKENCE  NOTES  FOLLOHINO  STBTION  INDEX 


DRILY  TEMPERniURES 


DLnBRiin 

NOVEflBER  1978 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

a 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CENTRE  <  SH 

MRX 
MIN 

74 
41 

79 
42 

78 
38 

77 
35 

75 
34 

74 

36 

78 
47 

58 
46 

59 
36 

64 
45 

70 
38 

74 
44 

77 
46 

75 
56 

74 

57 

78 
63 

79 
61 

71 
42 

63 
35 

62 
47 

65 
45 

64 
42 

65 
SO 

68 

56 

69 
35 

60 
34 

66 
48 

65 
45 

55 
43 

50 
45 

68.9 
44  .5 

CHILOERSeURC  HTR  PLANT 

MAX 
MIN 

60 
43 

60 
48 

80 
38 

78 
35 

79 
34 

79 
38 

72 
53 

60 
47 

66 
35 

73 
39 

79 
36 

84 
43 

80 
44 

60 

51 

82 
SO 

66 

59 

77 
61 

66 
45 

66 
41 

71 
47 

69 
40 

70 
41 

76 

52 

77 
56 

6 1 
36 

70 
36 

7 1 
SB 

63 
46 

54 
44 

54 

SO 

73.6 
44.9 

OBDSDEN  STEOM  PLANT 

MAX 
MIN 

77 
47 

78 
46 

76 
43 

76 
39 

77 
40 

77 
40 

77 
4  1 

59 
46 

57 
39 

64 
40 

78 
42 

74 
42 

79 
49 

74 

50 

73 
58 

78 
57 

79 
61 

70 
47 

68 
36 

6S 
37 

6S 
46 

65 
43 

65 
44 

61 
46 

61 
49 

64 

39 

67 
45 

62 
47 

56 

44 

49 
42 

69.1 
44.9 

TBLLHOEDn 

■          ■  ■ 

MAX 
MIN 

79 
41 

80 
39 

79 
41 

77 
45 

78 
35 

79 
32 

73 
48 

59 
44 

66 
32 

73 
38 

75 
39 

79 
40 

81 

80 

83 

82 

78 

65 
42 

73 
33 

72 
44 

71 
37 

69 
38 

70 

74 

75 
34 

70 
34 

69 
38 

62 
43 

51 
41 

53 
46 

72. S 
39.3 

PIEDMONT  PLHTEHU  05 

flLEXBNOER  CITY 

MAX 

nlN 

79 
46 

60 
47 

60 
45 

81 
40 

80 
39 

80 
43 

79 
45 

65 
46 

65 
40 

66 
43 

75 
43 

79 
45 

62 
45 

76 
49 

79 
53 

79 
56 

81 
60 

74 
47 

68 

35 

75 
38 

70 
45 

71 
44 

73 
47 

76 
53 

77 
40 

70 
40 

72 
43 

62 
SO 

S7 
49 

57 
46 

73.7 
45.4 

nSHLRNO  2  SSE 

MAX 
MIN 

76 
46 

77 
50 

76 
47 

76 
39 

74 
40 

77 
40 

76 
41 

61 
45 

60 
40 

64 
43 

71 
41 

74 
42 

77 
46 

75 
46 

77 
52 

78 
55 

78 
SB 

71 
45 

63 
40 

68 
42 

66 
42 

66 
42 

67 
45 

74 

51 

70 
39 

63 
36 

69 
40 

60 
48 

S3 
45 

49 
43 

69.5 
44  .4 

RUBURN  PGRONOnr  FHRM 

MAX 
MIN 

79 
51 

82 
S3 

BO 

52 

78 
44 

77 
47 

75 
45 

77 
51 

67 
48 

66 
45 

64 

47 

72 
46 

75 
47 

77 
54 

75 
57 

81 
56 

79 
58 

81 
64 

75 
49 

62 
43 

71 
45 

66 
45 

71 
47 

71 
49 

71 
55 

74 
45 

67 
47 

70 
49 

62 
S3 

60 
SI 

59 
49 

72.2 
49-8 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

76 
40 

78 
38 

76 
38 

78 
36 

76 
33 

76 
35 

78 
35 

76 
44 

60 
37 

64 

45 

73 
34 

78 
35 

61 
41 

76 
55 

75 
51 

79 
55 

81 
62 

62 
44 

65 
33 

70 
44 

66 
36 

70 
36 

72 
45 

70 
43 

70 
33 

64 

30 

68 
43 

60 
43 

55 
40 

SO 
44 

71  .6 
41  .0 

LBPflYETTE 

MAX 
MIN 

Bl 
43 

81 
41 

79 
40 

61 
36 

60 
38 

80 
43 

66 
45 

67 
46 

65 
42 

75 
46 

77 
42 

80 
41 

79 
46 

81 

55 

78 
54 

79 
56 

74 

61 

68 
46 

72 
35 

66 
56 

69 
43 

72 
44 

76 
52 

75 
57 

67 
36 

68 
41 

66 
SB 

61 
50 

59 
41 

59 
47 

72.6 
46.1 

HRRTIN  OOn 

MAX 
MIN 

79 
SO 

77 
46 

78 
41 

83 
41 

80 
43 

79 
S3 

69 
49 

63 
49 

66 
44 

74 
43 

76 
45 

78 
46 

76 
55 

61 
54 

79 
56 

81 
63 

78 
46 

64 
45 

69 
53 

66 
48 

67 
44 

70 
53 

71 
58 

74 
49 

73 
42 

75 
59 

63 
52 

59 
50 

57 
49 

56 
SO 

72.7 
49.3 

OPELIKB 

MRX 
MIN 

78 
45 

80 
45 

79 
42 

79 
37 

79 
36 

78 
40 

78 
41 

66 
48 

67 
39 

65 
44 

75 
41 

77 
41 

78 
41 

76 
45 

83 
52 

79 
57 

62 
60 

76 
49 

66 
41 

72 
42 

66 
45 

69 
40 

72 
43 

75 
54 

76 
43 

66 
40 

73 
41 

72 
56 

59 
SI 

58 
49 

73.4 
44.9 

ROCKFORD  2  NNH 

MAX 
MIN 

80 
46 

80 
48 

80 
43 

80 
39 

78 
38 

78 
40 

76 
44 

66 
42 

63 
35 

67 
40 

72 
38 

61 
43 

81 
42 

75 
48 

79 
49 

79 
53 

79 
55 

73 
36 

67 
34 

72 
37 

68 
39 

71 
42 

72 
45 

74 
47 

75 
36 

70 
36 

72 
43 

62 
44 

56 
42 

52 
41 

72  .6 
42.2 

ROCK  MILLS 

■  " 

MAX 
MIN 

78 
42 

81 
41 

80 
38 

79 
33 

78 

33 

79 
35 

78 
40 

66 
47 

68 
36 

65 
47 

74 

36 

77 
39 

79 
39 

76 
52 

78 
47 

77 
48 

79 
56 

73 
46 

74 

33 

72 
47 

67 
40 

69 
38 

68 
49 

75 
SO 

73 
35 

67 
33 

71 
40 

63 
SO 

59 
46 

SI 
45 

72.5 
42.0 

PRRIRIE  06 

OflrTON  1  N 

MAX 
MIN 

82 
50 

61 
48 

83 
45 

79 
39 

79 
39 

81 
44 

76 
60 

67 
47 

64 

33 

72 
40 

77 
42 

80 
43 

82 
49 

80 
48 

80 
54 

62 
59 

76 
68 

75 
39 

71 
39 

70 
49 

73 
47 

74 
46 

77 
S3 

76 
58 

78 
44 

78 
42 

77 
59 

6S 
45 

57 
47 

54 
49 

74.9 
47  .5 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DRM 

MAX 
MIN 

81 
55 

82 
46 

80 
45 

79 
41 

78 
40 

62 
41 

80 
49 

67 
46 

64 

36 

68 
36 

74 
42 

60 
47 

82 
46 

60 
50 

80 

52 

82 

57 

61 
64 

75 
41 

60 
40 

69 
40 

74 

52 

71 
49 

73 
52 

78 
56 

75 
46 

70 
46 

75 
S3 

64 
46 

SB 
45 

55 
48 

73.9 
47  .0 

CHINESVILLE 

MAX 
MIN 

82 
S3 

63 
46 

63 
46 

82 
43 

80 
41 

82 
44 

80 
49 

63 
47 

6S 
35 

68 
36 

73 
41 

81 
48 

82 
49 

80 
51 

78 
56 

77 
58 

81 
67 

72 
38 

62 
37 

70 
41 

74 
49 

72 
50 

73 
S3 

80 
SB 

74 
40 

70 
40 

76 
54 

64 
44 

59 
45 

69 
46 

74.2 
46  .9 

GREENSBORO 

MRX 
MIN 

82 
52 

82 
48 

82 
50 

79 
40 

82 
40 

80 
47 

70 
42 

70 
44 

70 
35 

74 
44 

61 
43 

82 
46 

60 
52 

76 
52 

83 
58 

83 
64 

75 
50 

63 
41 

70 
39 

74 

51 

72 
47 

74 

50 

76 
S3 

76 
56 

72 
44 

77 
45 

63 
55 

58 
44 

54 
46 

54 
49 

73.9 
47.6 

MRYNEVILLE 

MRX 
MIN 

79 
42 

80 
43 

64 

43 

84 
44 

61 
42 

74 
43 

75 
45 

45 

46 

77 
47 

76 
47 

80 
47 

76 
51 

76 
52 

78 
56 

81 
61 

82 
66 

72 

65 
40 

68 
44 

69 
46 

69 
42 

75 
46 

80 
57 

61 

61 

79 
61 

64 
45 

59 
50 

61 
49 

75.3 
46. 1 

LIVINGSTON  2  SW 

MRX 
MIN 

82 

57 

83 
44 

83 
42 

73 
39 

84 
40 

63 
38 

80 
42 

67 
40 

60 
31 

76 
33 

75 
43 

82 
45 

84 
45 

80 
46 

81 
46 

82 
55 

82 
64 

73 
36 

68 
36 

74 
40 

73 
SI 

73 
46 

74 

50 

79 
61 

76 
38 

78 
44 

73 

70 
40 

62 
41 

41 

76.2 
44  .0 

MARION  JUNCT ION  2  NE 

MAX 
MIN 

80 
52 

81 
50 

81 
45 

80 
44 

78 
40 

81 
42 

80 
45 

66 
46 

56 
35 

65 
35 

75 
42 

76 
42 

60 
45 

76 
50 

78 

50 

84 

55 

82 
63 

75 
41 

64 

39 

70 
40 

72 
4S 

71 
45 

72 
49 

79 
54 

76 
42 

79 
44 

77 
52 

64 

47 

56 
46 

57 
47 

73.9 
45.8 

MINTER  3  NH 

MAX 
MIN 

MONTGOMERY  HSO  AP 

MAX 
MIN 

60 
54 

79 
51 

79 
47 

77 
44 

79 
42 

78 
46 

69 
57 

61 
44 

67 
40 

74 
45 

77 
44 

60 
48 

77 
49 

77 
56 

6 1 
56 

84 

58 

61 

59 

64 

48 

73 
45 

70 
53 

69 
49 

73 
46 

77 
56 

77 
56 

70 
47 

77 
45 

67 
63 

63 
54 

53 
54 

59 
54 

73.4 
50.4 

SELMfl 

MAX 
MIN 

83 
54 

61 

51 

61 
48 

80 
45 

82 
42 

80 
46 

79 
46 

58 
48 

66 
36 

76 
46 

60 
43 

82 
4? 

81 
49 

80 
5 1 

83 
54 

83 
59 

77 
66 

66 
44 

74 
43 

74 
43 

73 
48 

75 
46 

78 
45 

77 
65 

73 
50 

71 
46 

78 
46 

64 
49 

60 
5 1 

57 
52 

75.1 
48.7 

UNION  SPRINGS  *  S 
■ 

MRX 
MIN 

80 

78 

80 
45 

79 
48 

80 
29 

80 
30 

78 
42 

69 
49 

60 
49 

68 
43 

78 
44 

79 
43 

79 
50 

78 
51 

79 
56 

79 
57 

82 
56 

80 
49 

63 
4  I 

70 
4  I 

72 
46 

71 
44 

73 
44 

75 
54 

77 
42 

75 
42 

76 
60 

63 
54 

58 
56 

63 
53 

74.1 
47.2 

COASTAL  PLAIN  07 

RNORLUSIR  1  NM 

MRX 
MIN 

61 

82 

81 

82 

80 

80 

79 

71 

63 

70 

77 

80 

81 

78 

79 

63 

64 

82 

72 

77 

78 

74 

76 

77 

61 

75 

79 

65 

55 

66 

76.4 

RTMORE 

MRX 
MIN 

82 
54 

84 

53 

82 
51 

82 
47 

63 
48 

82 
47 

80 
60 

72 
50 

55 
40 

72 
48 

78 
49 

61 

SO 

81 
49 

81 
SO 

79 
57 

81 
63 

84 

66 

83 
48 

72 
48 

76 
S3 

79 
51 

76 
50 

79 
S2 

61 

SO 

83 
48 

75 
48 

81 
35 

65 
SO 

66 
52 

67 
54 

77.4 

50.7 

BERTRICE   1  E 

MRX 
MIN 

80 
57 

80 
56 

80 
56 

81 
55 

79 
52 

79 
51 

77 
53 

75 
44 

43 

45 

61 
50 

63 
SO 

81 
S3 

81 

55 

62 
S7 

83 
58 

46 

71 
48 

73 
SO 

75 
SO 

76 
SO 

79 
52 

60 
56 

79 
52 

78 
S3 

62 
52 

66 
SO 

56 
48 

64 

50 

76.2 
SI  .5 

BRRNTLEY 

MAX 
MIN 

83 
45 

85 
41 

S3 
38 

82 
37 

62 
35 

83 
3S 

80 
43 

70 
49 

57 
37 

70 
38 

75 
41 

80 
40 

82 
39 

81 
42 

61 
49 

64 

51 

86 

57 

83 

52 

71 
44 

69 
39 

76 
4  1 

76 
44 

79 
43 

75 
42 

76 
45 

74 

35 

82 
42 

65 
51 

58 
51 

69 
S3 

76.6 
43.3 

BREMTON  3  ENE 

MAX 
MIN 

84 

48 

64 
45 

62 
43 

82 
40 

81 
38 

82 
41 

80 
42 

70 
51 

55 
37 

72 
43 

77 
41 

80 
42 

82 
42 

80 
45 

79 
47 

83 
55 

85 
62 

81 
49 

72 
41 

76 
49 

79 
48 

75 
43 

76 
44 

60 
50 

82 
40 

75 
40 

80 
40 

65 
SI 

57 
SO 

68 
54 

76.9 
45.4 

BRENTON  3  SSE 

MAX 
MIN 

81 
42 

82 
45 

82 
41 

80 
38 

60 
3B 

79 
41 

74 

50 

68 
52 

70 
39 

76 
45 

80 
40 

80 
41 

79 
41 

79 
46 

83 
52 

84 

61 

82 

67 

77 
SI 

74 
44 

78 
47 

74 
46 

77 
42 

79 
53 

82 

55 

77 
39 

80 
39 

73 
61 

75 
37 

71 
54 

61 
57 

77.2 
46.8 

CRMDEN  3  NH 

MRX 
MIN 

81 
54 

61 
46 

BO 
46 

80 
42 

79 
44 

60 
46 

80 
50 

68 
49 

57 
36 

68 
38 

75 
40 

79 
46 

80 
49 

80 
SI 

79 
S3 

85 
56 

83 
65 

81 
42 

72 
43 

69 
43 

72 
48 

70 
47 

74 
47 

76 
S3 

74 
45 

68 
45 

79 
51 

64 
47 

57 
46 

61 
50 

74.5 
47.4 

CHRTOM   4  N 

MAX 
MIN 

83 
56 

82 
59 

81 
51 

82 
52 

82 
45 

80 

52 

72 
53 

70 
47 

6S 
34 

75 
46 

81 
49 

80 
SO 

80 
47 

79 
49 

80 
56 

82 
64 

75 
65 

70 
40 

72 
43 

71 
42 

75 
SO 

76 
48 

78 
SI 

52 

72 
44 

77 
48 

69 
49 

64 
46 

58 
43 

59 
49 

74.9 
49.4 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

77 
54 

80 
52 

79 
53 

79 
42 

78 
SO 

79 
49 

79 
55 

70 
47 

63 
40 

66 
47 

70 
47 

77 
48 

79 
SO 

76 
bb 

63 
60 

62 
56 

81 
54 

82 
50 

71 
44 

75 
51 

72 
43 

71 

46 

74 

51 

76 
59 

79 
43 

72 
45 

77 
54 

64 
54 

59 
52 

70 
SO 

74  .7 

SO.I 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 


DniLY  TEMPERATURES 


nLOBnnn 

NOVEMBER  1978 


5TRTI0N 

DAY  OF  MONTH 

a 
Q: 

(Z 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ENTERPRISE  S  NNH 

MBX 

67 

75 

.4 

MIN 

56 

54 

52 

49 

49 

50 

S3 

51 

41 

44 

51 

SO 

52 

54 

59 

58 

53 

47 

52 

47 

50 

52 

54 

48 

51 

SO 

59 

55 

55 

51 

■  6 

EUFPULfl  WILDLIFE  REF 

MBX 

83 

69 

76 

■  8 

MIN 

i3 

41 

38 

34 

44 

sf 

40 

36 

S3 

55 

51 

57 

36 

47 

39 

40 

34 

54 

58 

54 
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MID 

MID 

H 

VALLEY  CRK  W-TRTMT  PLT 

BIRMINGHAM  WSO  AP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEOTHER  SERVICE 

BOAZ 

0957 

02 

MRRSHRLL 

2 

34 

13 

86 

10 

1070 

70 

c 

ROBERT  L  WHEELES 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHRW 

6 

31 

35 

85 

16 

274 

8A 

8A 

H 

R  E  HENDERSON 

BREWTON  3  ENE 

1080 

07 

ESCRMBIR 

6 

31 

07 

87 

02 

160 

7A 

70 

G 

AUBURN  UNIVERSITY 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

ESCRMBIfl 

6 

31 

04 

87 

03 

85 

6P 

70 

H 

JOHN  ROBERT  PEAVY 

BROOKWOOD 

1  143 

03 

TUSCALOOSfi 

2 

33 

16 

87 

17 

606 

70 

JOE  K  STYRON 

RRi  iwn  T  nriF 

1  178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7A 

P.FnRHF   1     H  I  rK<^ 

CALERR  2  SW 

1  288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

47 

540 

5P 

5P 

H 

FAYE  G  FAUST 

CAMDEN  3  NW 

1301 

07 

WILCOX 

I 

32 

02 

87 

19 

235 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7A 

MRS  ANNA  MOE  GARRISON 

CENTRE  4  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

07 

85 

44 

617 

7A 

7A 

H 

DON  R  WATSON 

CENTREVILLE  WSMO 

1525 

03 

BIBB 

3 

32 

54 

87 

15 

456 

7R 

70 

H 

WER  SERV  MET  OBS 

CHATOM  4  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

13 

31 

32 

88 

15 

285 

5P 

5P 

H 

OLRBAMO  FORESTRY  COMM 

CHILDERSBURG  WTR  PLRNT 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86 

20 

4  18 

5P 

5P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

70 

TOLLIE  L  HOSKEW 

CLANTON 

1594 

03 

CHILTON 

7 

32 

51 

86 

38 

580 

7A 

70 

H 

MARION  W  FOSTERLING 

Pi  q y t n w 

L  L  M  T  1  U  In 

1725 

07 

RQRRn  1  IP 
D  r1  r\  D  U  U  n 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

8A 

80 

H 

MR9    Fl   I70RFTH    M  UIF^THM 
lino     CLl^rlDCin    II  WCOIUIN 

CODEN 

1803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

1  4 

1  2 

7A 

7  A 

H 

LEWIS  M  DEGEER 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVA 

5 

31 

1  1 

85 

56 

250 

70 

HENRY   F  KELLY 

COLBERT  STERM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

51 

470 

c 

JOMES  E  EDISON 

CORDOVA  2  ENE 

1940 

03 

WALKER 

2 

33 

45 

87 

09 

320 

70 

EDWORD  A  BARTON 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

70 

HUGH  S  KITE 

CUBA 

2079 

05 

SUMTER 

13 

32 

25 

88 

23 

215 

70 

REUBEN  P  HARRIS 

DADEVILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

1  I 

32 

49 

85 

45 

630 

70 

WILLIAM  L  BORTLETT 

DRDEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

1  I 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

RUFUS  P  PLESS 

DRUPHIN   ISLAND  2 

2172 

08 

MOBILE 

9 

30 

15 

88 

05 

8 

8A 

80 

c 

H 

DOUPHIN   ISLOND  SEO  LOB 

no  V  T  n  M    I  M 

U  H  1  1  U  IN     I  IN 

2188 

06 

t  1  rl  n  L.  1  "1  LrU 

13 

32 

22 

87 

39 

230 

7A 

70 

H 

R   N  HFRFFARn 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

1  1 

33 

26 

85 

42 

1  030 

70 

INACTIVE  3/31/77 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

13 

32 

31 

87 

50 

100 

6A 

60 

6A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

24 

275 

c 

M  H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

09 

87 

25 

810 

7R 

70 

H 

CLOSED  10/18/78 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

70 

ARTHUR  C  BRUNSON 

ELROD 

2532 

03 

TUSCRLOOSA 

1  3 

33 

15 

87 

48 

252 

70 

MRS  HELEN  E  FOIR 

ENTERPRISE  5  NNW 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

23 

85 

54 

469 

7R 

70 

c 

H 

JERRY  R  MARTIN 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8A 

80 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

27 

86 

56 

290 

7R 

70 

H 

GEORGE  E  WINDHAM 

r  H  1  KnUr  L    ^:  Nt 

2813 

08 

R  Q 1  n  Ul  I  M 
DM  L  U  n  1  In 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

7A 

70 

7A 

H 

OIIRIIRM    IIMIV    FyP  ^TQ 

FALKVILLE    I  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7fl 

70 

H 

JOHN  M  DUNAWAY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33 

41 

87 

49 

365 

7A 

70 

H 

GORMAN  J  BLACK 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KRL8 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

70 

c 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

27 

87 

23 

400 

7A 

70 

H 

W  C  MAJORS 

GADSDEN  STERM  PLANT 

3154 

04 

ETOWRH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

60 

6A 

H 

GOOSDEN  STEAM  PLONT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

7A 

7A 

H 

MOCK  C  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8A 

MRS  GLODYS  MCKENZIE 

GENEVA  2 

3251 

07 

GENEVA 

5 

31 

03 

85 

53 

145 

7A 

70 

ROBERT  C  REYNOLDS 

GEORGIRNNR 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

85 

44 

285 

70 

T  E  MOSON 

GILBERTOWN 

3308 

07 

CHOCTAW 

13 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

INOCTIVE  9/30/78 

GORGfiS 

3430 

03 

WALKER 

2 

33 

39 

87 

12 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

GREENSBORO 

351  1 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

35 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE  J  ORRINCTON 

GREENVILLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

51 

86 

38 

530 

7A 

7A 

c 

H 

MICHAEL   L  FINOLEY 

SEE  REFERENCE 
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STATION  INDEX 


flLOBflMR 

NOVEMBER  1978 


9  T  Q  T  T  n  M 
O  1  n  1  I  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

L  U  U  In  1  I 

DRRINflGE  1 

LRTITUOE 

LONGI TUDE 

ELEVRTION 

OBSERVRTION 
TIME  RND 
TABLES 

nDcpp\/pp 
UDOIirx  VQix 

TEMP. 

(L 

tJ 

OC 
Q- 

EVfiP. 

SPECIfiL 
ISEE  NOTES  J 

GUNTERSVILLE 

3573 

02 

MRRSHRLL 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4  P 

H 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTERSVILLE  TVFI 

3S78 

02 

MARSHALL 

12 

34 

22 

86 

17 

605 

C 

TVA-765 

HflLEYVILLE  3  NE 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

16 

87 

35 

950 

5P 

5P 

c 

H 

JIM  WALKER 

HAMILTON  3  S 

3645 

03 

MARION 

1  3 

34 

06 

87 

59 

435 

7R 

7R 

c 

H 

EDDIE  L  PEARCE 

HRNCEVILLE 

3555 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

c 

JAMES  E  MC  CRAVY 

HRYNEVILLE 

3748 

06 

L  U  rt  IN  U  L  O 

1 

32 

1  1 

86 

35 

1  70 

8R 

Bfl 

H 

i-i  p  Q  n  1  Q  M  n 

J  /  D  1 

u  / 

HENRY 

c 
0 

3  1 

"7  n 
c.  U 

J  /u 

/  H 

7fl 

/  r 

P  H 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFL  IN 

3775 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

35 

350 

8A 

Bfl 

H 

CITY   OF   HEFL IN 

HIGHLAND  HOME 

3816 

07 

CRENSHRW 

6 

31 

57 

86 

19 

594 

7A 

7fl 

H 

CHARLES  R  PORTER 

HIGHTOWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  175 

7fl 

ARLON  L  OTTS 

HODGES 

3899 

01 

FRRNKL IN 

1  3 

34 

20 

87 

56 

840 

7  fi 

MARY   N  AVERY 

HUNTSVILLE  WSO  flP 

4064 

01 

MADISON 

12 

34 

39 

85 

46 

624 

MID 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

HURTSBORO 

4080 

07 

RUSSELL 

4 

32 

15 

85 

24 

400 

7A 

W  W  MC  CAIN 

JACKSON 

4193 

07 

CLRRKE 

1  3 

31 

30 

87 

54 

220 

8A 

c 

ALLIED  PAPER  INC 

JflCKSONV I LLE 

4209 

04 

CRLHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7A 

c 

INACTIVE  7/31/78 

JASPER  4  N 

4226 

03 

upi  K  F  R 

H  M  L  i\  L.  r\ 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7A 

7A 

H 

IDMF^    A  RRITPIKJ 

JUfxUHlN  UHrl 

>i  ^  n  c 

4  J  U  D 

ELMORE 

1 

ic 

J  1 

Ob 

1  b 

0  Q  n 
U 

6fl 

RLRBAMR  POWER  CO 

KINSTON 

443  1 

07 

COFFEE 

10 

31 

14 

86 

1  1 

270 

7R 

FRED  W  WOOD 

LAFAYETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MISS   MRYMIE  LANDRUM 

LAY  DAM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

3! 

420 

6R 

ALABAMA  POWER  CO 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

/  H 

MRS  MARY   K  LEE 

LEESBURG 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1  1 

85 

46 

589 

7R 

RUFUS  M  SEWELL 

LIVINGSTON  2  SW 

4798 

05 

SUMTER 

13 

32 

35 

88 

12 

160 

7A 

7R 

H 

B  B  WILLIAMSON  JR 

LOUISVILLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

31 

47 

85 

33 

480 

8R 

JOHN  B  RRD 

MARION  5  NE 

5112 

05 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 

173 

7R 

c 

MRRION  FISH  HATCHERY 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

5121 

06 

npi  1  A^ 

U  n  L  L  M  o 

3 

32 

28 

87 

I  3 

200 

7A 

7R 

GH 

nnrxlllN  UHn 

o  1  4  U 

U  o 

ELMORE 

1  I 

Q  o 
ic 

4  0 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

ALABAMA  POWER  CO 

MATHEWS   I  S 

5172 

05 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

15 

86 

00 

195 

7fl 

W  D  I  BILL  )  DILLARD 

MELVIN 

5354 

07 

CHOCTRW 

1  3 

31 

56 

88 

27 

350 

7R 

ERNEST  H  LAND 

MIDWAY 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

31 

495 

c 

ALFRED  5  ADAMS 

MILSTERD 

5439 

05 

MflCON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

OH 

KATHY   A  HARWICK 

MINTER  3  NW 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

02 

370 

7A 

7R 

H 

HENRY   J  YATES 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

MOBILE  WSO  AP 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

4  1 

88 

15 

21  I 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

MONTEVflLLO 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7fl 

MURICE  P  JETER  JR 

MONTGOMERY  WSO  AP 

R 

5550 

06 

MnNlTP.nMFRY 

1 

32 

18 

86 

24 

221 

MID 

M  1  D 

c 

HJ 

IN  MIL    HLninL.r\  OlRVILu 

M  n  M 1  T  n  M  o 

56  3  5 

0  1 

LAWRENCE 

I  2 

34 

29 

87 

1  8 

64  5 

6P 

6P 

H 

JOHN  N  KELLEY 

MUSCLE   SHOALS  FAR 

RP 

5749 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

540 

MID 

MID 

H 

FRR 

NEW  MARKET  2 

5867 

01 

MADISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

INACTIVE  5/31/77 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

37 

260 

7R 

CHARLES  R  BRACKINS 

ONEONTR 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7A 

/  H 

H 

LONNIE  R  NORRIS 

OPELIKA 

6129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

755 

BA 

8R 

H 

RADIO  STATION  WJHO 

OZARK  6  NNW 

6218 

07 

DRLE 

5 

31 

32 

85 

4  1 

470 

5P 

5P 

H 

CHARLES  H  CARROLL 

PRINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

c 

TVA-bg 

PALMERDALE  2  W 

5246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

46 

85 

40 

798 

7R 

GEORGE   T  POSEY 

PERRYVILLE 

6362 

06 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

7fl 

MF?<^     PV/Pl    YM     M     Pill   1  PP 

PETERMAN 

5370 

07 

MONROE 

1 

3 1 

35 

87 

1  6 

1  95 

c 

MRS  MINTA  EDDINS 

PICKENSVILLE  2 

64  18 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

1  4 

88 

17 

180 

7A 

RES  ENG  OF-US  CORP  ENG 

PINE  APPLE 

5436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

7A 

MRS  EVA  R  RAY 

PINE  LEVEL 

5468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

85 

04 

505 

7A 

MRS  ENA  C  PAUL 

PITTSVIEW 

5501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

7R 

7  A 

GH 

FRANK  TURNER 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7A 

JAMES  E  FISCHER 

RED  BAY 

5805 

01 

FRANKL  IN 

1  2 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WRMG 

REFORM  2  E 

6847 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

23 

87 

59 

271 

7A 

RAIFORD  C  MC  COOL 

RIVER  FALLS 

5937 

07 

COV I NGTON 

5 

31 

22 

85 

32 

205 

7A 

RONEY  B  TOMLIN 

RIVER  FALLS  2  NE 

5942 

07 

rnw  I  Mr. TflW 
L  U  V  1  IN  Ij  1  U  'N 

5 

31 

22 

86 

31 

1  90 

c 

HLHtJHrlH    tLtLIKlL  LUUr 

ROBERTSDALE 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

34 

87 

44 

1  55 

6R 

6A 

H 

JOHN  K  LASSITTER 

ROCKFORO  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

14 

670 

7R 

7A 

H 

CHARLES  W  MC  EWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

IB 

745 

6R 

6A 

H 

JOHN  T  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKL I N 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

7fl 

7fl 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34 

10 

86 

49 

800 

7R 

MID 

H 

ST  BERNARD  COLLEGE 

SRND  MT  SUBSTA  RU 

7207 

02 

DE  KALB 

12 

34 

17 

85 

58 

1  195 

7R 

7A 

H 

SRND  MTN  SUBSTRTION 

SRYRE 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

43 

86 

58 

304 

7A 

MIRRM  W  PRIDMORE 

SCOTTSBORO 

7304 

02 

JACKSON 

12 

34 

4  I 

85 

03 

615 

7fl 

7R 

H 

RADIO  STRTION  WCRI 

SELMA 

7366 

06 

DALLAS 

1 

32 

25 

87 

00 

147 

5P 

7R 

H 

ROBERT  J  CHANDLER 

SUTTLE 

7963 

06 

PERRY 

3 

32 

32 

87 

1  1 

145 

7A 

J  F   SUTTLE  JR 

TRLLRDEGA 

8024 

04 

TALLRDEGR 

7 

33 

26 

85 

05 

555 

7R 

7A 

H 

JOE  WOODARD 

TALLAPOOSA  WATER 

PLT 

8038 

06 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

25 

86 

1  1 

1  77 

7A 

TALLAPOOSA  WATER  PLANT 

THOMASVILLE 

8178 

07 

CLRRKE 

13 

31 

55 

87 

44 

405 

7R 

7A 

c 

H 

LEROY  GATES 
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STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  RND 
TABLES 


OBSERVER 


THORSBY  EXP  STATION 

THURLOW  DAM 

TONEY 

TROY 

TUSCALOOSA  FAO  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
UNION  SPRINGS  4  S 
UNIONTOWN 
VALLEY  HEAD 
VERNON  2  N 

WROLEY 

WRLLRCE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  3  NW 

WRRRIOR  LOCK  AND  DAM 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHATLEY 

WINFIELD  2  SW 

CLOSED  STATIONS 

DOUBLE  SPRINGS 


8209 
8215 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 

8605 
8637 
8648 
8670 
8673 
8809 
8859 
8867 
8998 


2386 


03 


CHILTON 
ELMORE 
MADISON 
PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FAYETTE 


WINSTON 


32  53 

32  32 
34  54 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional   precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F.  In  "Supplemental  Data" 
table  di  rect  ions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees .  Resul  Cant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  direct  ions  and  speeds  d  ivided  by  the  number  of 
observations . 


OBSERVATION  TIME :  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time .  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations  .  For  these  stati  ons  snow  on  ground  values  are  at  6 : 00  a  .m . ,  c  .  s  .  t .  Data  in  the  "Extremes"  tabl e  ,  "Dai  1 y  Prec  i  pi  ta t  i  on"  tabl e ,  "Dai  1 y 
Temperature"  table ,  "Evaporation  and  Wind"  table ,  and  snowfall  in  the  "Snowf al 1  and  Snow  on  Ground"  tabl e ,  when  publ i  shed ,  are  for  the  2U  hours  end  ing  at 
time  of  observation. 


EVAPORATION  i  s  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4- foot  d  i  ameter  unless  otherwi  se  noted  bel ow  in  the  "Evaporat  ion  and  Wind"  table.  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation . 
Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurement s  are  taken  from  different  points  for  successive  observat i ons ;  consequent  1 y,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result   in  apparent  inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  12:00  noon,  c.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Suranarized  Data"  cable,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cl imatolog ical   standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLEj:  Monthly  and  seasonal  snowf a 1 1  and  heat  i  ng  degree  days  for  the  12  months  end  i  ng  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Soil  Type 


Soil  Cover 


Auburn  Agronomy  Farm 
Brewton  3  ENE 
Head  1  and 

Marion  Junction  2  NE 
Pi  ttsv  iew 

Thorsby  Exp.  Station 
Winfield  2  SW 


:  Chesterfield  sandy  loam  Bare 

:  Smithdale  fine  sandy  loam  Bare 

:  Uothan  sandy  1 oam  bare 

:  Sumter  clay  Bare 

:  Izagara  fine  sandy  loam  Bare 

:  Fine  loam  Bare 

:  Ora  fine  sandy  loam  Bare 


Degree  of  Slope 

0-2% 

0-2% 

Unknown 

3-5% 

Unknown 

0-2% 

2-6% 


All   stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will   be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 


^  IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


T4  -        No   record   in   the  "Supplemental   Data"   table,   "Daily  Precipitation"   table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 


Soi 1  Temperatures"  table  . 


No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by 


entry . 


And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.  This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
Amount  included  in  fol lowing  measurement ,   time  distribution  unknown. 


>      -^>1  amounu   inciuoeo   in   loi lowing  measur 

II       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
CE  ^        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B        Ad j us ted  to  a  ful I  month . 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less   than   10  days  record   is  missing.      See  "Daily  Temperature"   table    for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts   from  recording  gage.      (These    amounts    are   essentially   accurate   but   may   vary   slightly    from   the    amounts    to   be    i^ublished    later    in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small   to  measure. 
V        Includes  total   for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  publ ished  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-record  ing  gage ,  except  where 
indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table . 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Ommission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental   Data"  table . 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

^  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:        1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     S-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 

1 1 -TALLAPOOSA     1 2-TENNESSEE     1 3-TOMBICBEE 


Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State ,  pr  ice  35  cents .  Simi I ar  in  formation  for  regul ar  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  Price:  $5.10  per  year  for  each  section  inc 1 ud ing  annual  summary ;  $8 .00  add itional  for  foreign  mai I ing ;  40c  single  copy ;  30c  annual 
summary.     There  is  a  minimum  charge  of  $2.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal   Building,  Asheville,  N.C.  28801. 
ATTN:     Publ ications 
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6  .66 

I  .32 

>       •  ■ 

EASTERN  VBLLEY  04 

BNNISTON  FAA  HP 

47 

0 

8 

1  9 

1 5 

562 

0 

0 

18 

0 

4.92 

I  .  30 

9* 

.0 

0 

2 

BIRnlNCHAM  WSFO  //R 

CALERA  2  SW 

62 

5M 

33 

.2M 

47 

9M 

79 

8 

548 

0 

0 

0 

5  .25 

.26 

1  .42 

24. 

.0 

0 

6 

4 

3 

CENTRE  4  SW 

54 

4 

33 

3 

4  3 

9 

77 

9 

21 

10 

648 

0 

0 

15 

0 

6.91 

1  .82 

9 

.0 

0 

1  1 

5 

3 

CHILDERSBURO  HTR  PLANT 

61 

5 

33 

5M 

47 

5M 

81 

8 

16 

IS 

544 

0 

0 

16 

0 

4  .77 

-  .03 

1  .25 

9 

.0 

0 

7 

5 

1 

CBOSDEN  STEAM  PLANT 

56 

3 

M 

77 

9. 

0 

0 

0 

6.44 

I  .  1  1 

2.34 

9 

.0 

0 

9 

4 

2 

TQI  1  QnF  r.D 

31 

in 

M 

1  4 

10 

0 

0 

5.04 

.05 

1  .55 

9 

.0 

0 

6 

4 

2 

DIVISION 

46 

6 

1  .9 

S  .56 

.35 

.0 

■       •  ■ 

PIEDMONT  PLBTEBU  OS 

BLEXBNOER  CITY 

58 

6 

33 

6 

46 

I 

79 

9 

20 

15. 

579 

D 

0 

19 

0 

5.12 

-  .08 

1  .26 

5 

.0 

0 

9 

5 

2 

BSHLBND  2  SSE 

54 

7 

31 

0 

42 

9 

75 

9 

18 

ID 

679 

0 

0 

20 

0 

5.37 

1  .86 

5 

.0 

0 

10 

3 

1 

BUBURN  BDRONOMY  FARM 

58 

9 

36 

6 

47 

8 

.  8 

78 

8 

20 

I  0 

53  1 

0 

0 

12 

0 

4  .29 

-    1  .22 

1.55 

5 

.0 

0 

9 

2 

2 

HEFLIN 

56 

1 

31 

1 

43 

6 

78 

9 

15 

15 

655 

0 

Q 

I  7 

Q 

5.01 

1  .22 

9 

.D 

0 

7 

6 

59 

3M 

34 

3M 

46 

8M 

79 

3 

18 

10 

567 

0 

0 

16 

0 

4  .95 

2.35 

4 

.0 

0 

6 

3 

MARTIN  DAM 

59 

S 

38 

0 

48 

8 

80 

8 

22 

1  4 

507 

0 

0 

13 

0 

5.70 

.54 

2.12 

4 

.0 

0 

10 

3 

1 

OPELIKA 

59 

8M 

33 

9M 

46 

9M 

79 

Q 

20 

1 5 

56  1 

0 

0 

0 

4  .65 

.0 

0 

ROCKFORD  2  NNH 

58 

0 

31 

2 

44 

6 

79 

9 

17 

1  1  . 

624 

0 

0 

20 

0 

5.33 

1-13 

4 

.0 

0 

9 

5 

ROCK  MILLS 

57 

9 

32 

0 

45 

0 

.3 

78 

9 

16 

15 

613 

0 

0 

1  7 

0 

4  .22 

-  .78 

1  .54 

5 

.0 

0 

1  0 

3 

I 

DIVISION 

45 

8 

-  .3 

4  .95 

.24 

.  0 

m         m  m 

PRAIRIE  06 

ti 

DBTTON  I  N 

62 

6M 

37 

5M 

50. 

IM 

82 

4 

IB 

10 

475 

0 

0 

0 

3  .72 

-    I  .84 

1  .48 

4 

.0 

0 

7 

3 

1 

DEM0P0LI5  LOCK  BND  DBM 

59 

1 

33 

7 

46. 

4 

82 

9. 

20 

1  1 

575 

0 

0 

19 

0 

5.78 

.68 

1  .88 

9 

.0 

0 

9 

4 

2 

CBINESVILLE 

59 

1 

32 

4 

45. 

8 

83 

4 

20 

10 

593 

0 

0 

19 

0 

6.60 

1  .33 

1  .70 

9 

T 

10 

8 

5 

2 

OREENSBORD 

61 

7 

35 

2 

48. 

5 

-      .  1 

81 

8 

17 

10 

512 

0 

0 

15 

0 

5.98 

.70 

1  .79 

4 

.0 

0 

7 

6 

1 

HBYNEVILLE 

SO 

6M 

M 

M 

80 

10* 

0 

0 

0 

1  .96 

5 

.0 

0 

1 

LIVINGSTON  2  SH 

60 

9M 

30 

7 

45. 

8M 

82 

9 

16 

ID 

631 

0 

0 

21 

0 

8.16 

2.42 

2  .00 

9. 

.0 

0 

10 

6 

3 

MARION  JUNCTION  2  NE 

60 

2 

32 

0 

46. 

1 

83 

9 

20 

16. 

582 

0 

0 

20 

0 

5.10 

-  .31 

1  .45 

9 

.0 

0 

9 

4 

2 

MINTER  3  NW 

MONTGOMERY  HSD  BP  R 

63 

2 

39 

6 

51  . 

4 

2.9 

82 

8 

24 

15 

431 

4  .24 

-  .69 

2.10 

4 

.0 

0 

5 

2 

1 
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MONTHLY  SUMMflRIZED  STflTION  RND  DIVISIONAL  DRTFI  olobbmp 


TEMPERRTURE 

PRECIPITRTION 

NO 

OF 

OBYS 

SLEET 

§  TAT [ON 

a 

MAX  . 

MIN. 

° 

1 

1 1 

o 

1 

%  o 

3  o 

o  o 

g 

a  E 

i 

*  5 

a 

a 

-  5 

o 

K  — 

1 

X 

a  E 

X 

°t 

5  5 

2  o 

a  c 

a 

o 

a 

li 

h  £ 

o  S 

5 

c  o 

o 

SELHH 

63  .2 

40 

.4 

51  .8 

I  .7 

83 

8 

24 

IS 

423 

0 

0 

10 

0 

3.18 

-   2  .26 

.71 

31 

.0 

0 

7 

4 

0 

UNION  SPRINGS  4  S 

60.4 

34 

.5 

47.5 

-   I  .2 

81 

9- 

21 

IS 

543 

0 

0 

1  7 

0 

3.50 

-   I  .66 

1  .50 

5 

.0 

0 

7 

2 

1 

0 1 V  I S I  ON 

48.2 

.2 

5.14 

.08 

T 

COnSTBL  PLAIN  07 

PNOALUSIR  1  NH 

63-9 

34 

.8M 

49. 4M 

.7 

82 

4 

24 

12- 

517 

0 

0 

0 

4  .01 

-    1  . 39 

1  .54 

5 

.0 

0 

8 

2 

2 

R  T  MORE 

63  .9 

39 

.6 

51  .8 

82 

4 

23 

I  1  • 

417 

0 

0 

9 

0 

4  .88 

1  .55 

24 

.0 

0 

7 

3 

2 

BEATRICE   1  E 

62  .SM 

37 

.  3M 

49  .9M 

23 

10 

0 

D 

0 

3  .64 

-    1  .73 

1  .40 

5 

.0 

0 

5 

3 

2 

BRfiNTLEY 

64  .4 

33 

.7 

49.1 

83 

4 

IB 

IS 

500 

0 

0 

19 

0 

3.61 

-   1  .40 

1  .30 

S 

.0 

0 

7 

2 

2 

BREHION  3  ENE 

63  .7 

34 

.  4 

49  .  1 

84 

4 

22 

1  1  • 

S03 

0 

0 

16 

0 

5.12 

2  .62 

5 

.0 

0 

^ 

2 

2 

BREHTON  3  SSE 

66.0 

38 

•  5 

52-3 

1  .2 

82 

8- 

21 

1  2 

4  1  1 

0 

0 

13 

0 

5.44 

■  16 

2  .20 

S 

.0 

0 

1  1 

2 

2 

CAMDEN  3  NH 

59  .■; 

34 

.5 

47  .  I 

81 

9' 

22 

1  1 

SS8 

0 

0 

IB 

0 

4  .41 

1  .24 

5 

•  0 

0 

7 

1 

CHWTOM  4  N 

64  .9 

38 

.BM 

51  .9M 

83 

8- 

20 

10 

437 

0 

0 

1  4 

0 

5.33 

2.4  1 

4 

.0 

0 

8 

2 

2 

CL^TON 

60.7 

36 

.5 

48.6 

81 

8 

21 

10 

504 

0 

D 

12 

0 

1  .61 

-  3.52 

1  .12 

5 

.0 

0 

3 

1 

1 

ENTERPRISE  S  NNH 

62  .5 

39 

.0 

SO. 8 

e? 

9- 

24 

1 1  • 

447 

0 

0 

6 

0 

2  .89 

I  .47 

24 

•  0 

0 

5 

2 

1 

EUFOULfl  WILDLIFE  REF 

EVERGREEN 

61  .7 

35 

.8 

48  .8 

.7 

8? 

9 

21 

10 

51  3 

0 

0 

16 

0 

4  .64 

.78 

1  .78 

5 

.0 

0 

9 

2 

2 

FRISCO  CITY 

C6NEVP  2 

64.2 

37 

.7 

51  .0 

84 

8 

24 

ID 

440 

0 

0 

12 

0 

2.94 

2.15 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

GREENVILLE 

60. 6M 

32 

.  IM 

46  .  4M 

-  3.9 

21 

10 

608 

0 

0 

0 

5  .05 

•  4  1 

2  .28 

5 

.0 

0 

5 

2 

2 

HEADLAND 

62.8 

38 

.7 

SC. 8 

83 

8 

2S 

1  1  • 

447 

0 

0 

10 

0 

3.04 

1  .45 

24 

.0 

0 

8 

1 

1 

MIGMLAND  HOME 

60.3 

35 

.9 

48.1 

-  1.3 

80 

9- 

21 

10 

528 

D 

0 

1  5 

0 

2.27 

-  2.76 

1  .03 

24 

.0 

0 

6 

1 

1 

OJRRK  6  NNN 

64  .7 

41 

.  1 

52. 9 

1  .4 

82 

7 

22 

10 

384 

0 

0 

8 

0 

3.14 

-  2  .20 

I  .45 

24 

.  0 

0 

6 

2 

1 

PITTSVIEH 

61  .4M 

32 

.3H 

46. 9M 

81 

8 

17 

IS« 

564 

0 

0 

0 

2.85 

1  .38 

5 

.0 

0 

6 

1 

I 

THOMPISV  I LLE 

61  .7 

34 

.4 

48.1 

.6 

81 

9- 

20 

10 

533 

0 

0 

n 

0 

4  .86 

-  .79 

1  .29 

4 

.0 

0 

9 

3 

1 

TROY 

64  .0 

38 

.6 

51-3 

1  .0 

80 

8 

21 

10 

426 

0 

0 

1 1 

0 

3.11 

-  1  .84 

I  .25 

5 

.0 

0 

S 

2 

2 

HHBTLEY 

64  .8 

32 

.  I 

48.5 

80 

20- 

19 

14. 

507 

0 

0 

1 8 

0 

2  .85 

-  2  .77 

1  .05 

4 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

49.6 

.5 

3-78 

-  1.51 

.0 

GULF  08 

BAY  MINETTE   3  NNH 

66.1 

41 

.2 

53.7 

.9 

81 

3 

22 

ID 

375 

0 

0 

1  r 

0 

3.65 

-   1  .81 

1  .21 

24 

.0 

0 

6 

3 

2 

CODEN 

65. 2M 

41 

.BM 

53. SM 

78 

8- 

25 

10 

369 

0 

0 

9 

0 

3.20 

1  .71 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

DAUPHIN   ISLAND  2 

62. 8M 

49 

.0 

55. 9M 

81 

9 

34 

10 

291 

0 

0 

0 

0 

4  .08 

2.11 

24 

•  0 

0 

4 

2 

2 

FRIRHOPE  2  NE 

62. 7M 

41 

.4M 

52. IM 

-   1  .6 

80 

8 

24 

10 

422 

0 

0 

6 

0 

3.93 

-   1  .32 

I  .92 

24 

.0 

0 

7 

2 

1 

MOBILE  WSO  AP 

65.3 

43 

.5 

54  .4 

1  .5 

78 

20> 

26 

10 

35S 

0 

0 

5 

0 

4  .36 

-   1  .56 

1  .39 

24 

.0 

0 

8 

3 

2 

ROBERTSDALE 

64  .BM 

39 

.8M 

52. 3H 

-  .8 

81 

4 

25 

1  1 

410 

0 

0 

9 

0 

4  .03 

-  .99 

1  .72 

24 

.0 

0 

6 

2 

2 

DIVISION 

53.7 

.3 

3.88 

-   I  .44 

.0 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


NOaTHeRri  valley 


fiTWEHS  3 
eCLL£  niNfl  3  N 
FflLUVILLE  1  E 
HOOGCS 

HUNTSVILLE  US8  AP 
MOULTQM  2 

njSCLE  SHOALS  FAA  ( 
RED  BAV 
BUSSELLVILLE  2 


AINS 


03 


eESSErCR  3  USM 
BIOnrriGMAn  FAA  I 
BOAZ 

F0IJT  PflrME 
GAROEM  CITY 

GUNTERSVILLE 

LEEDS 

OflEONTA 

PALtROALE  2  M 
SAINT  BERnARO 

SAND  MT  SU6STA  ( 
SAYSE 

SC0TT5B0R0 
vALLEt  me AO 
UARRIOR   3  HU 


UPPER  PLAIMS 

AL ICEVILLE 
AHLEV  3  S 
AUTAUGAvillE  3  n 
Bnhi(HEAD  LOCK  AND  DAM 

esooKuooo 

CARBON  HILL 
CENTREVILLE  WSHO 
CL ANTON 
CORDOVA  2  ENE 
EL  HOD 


GOCGAS 

HALEyVILLE  3  ME 
HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 

LAY  DAM 
MITCHELL  DAM 
PICHENSVIILE  2 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
REFORM  2  E 

THORSSY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAI 
VERNON  2  N 
kCST  BLOCTON 


WINFIELO  2  SU 


EASTERN  VALLEY 

ANNJST0N  FAA  AP 
eiRnlNGHAM  WSFO 
CALERA  2  SU 
CENTRE   4  SH 
CHILOERSBUQG  UTR  PLA 


PL  A 


GADSDEN  STEAM 
LEESeuRG 
nONTEvALLO 
TALLADEGA 
UAL  NUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANOEB  CITY 
ASHLAND  2  SSE 
AUBURN  AGRONOMY  FAI 
DADEVILLE 
HEEL  IN 

HIGH TO WEB 
JORDAN  0AM 
LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 
OPEL  IKf* 

QOCKFORD  2  NNU 
ROCK  MILLS 
THURLOU  DAM 
WAOLEY 
lCTUf*>Kfi 


PRAIRIE  06 
CUBA 

DAYTON    I  N 

DEMOPOLIS  LOCH  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

hAYNEVILLE 

L  IVINGSTQN  2  SW 

mRION  6  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

ntlTHEWS    1  S 

MILSTEAO 
MINTER  3  NN 
ftJNTGOftRY  MSO  AP 
PERRrviLLE 
PINE  LEVEL 


DAY   OF  MONTH 


23     455  789 


1  .30 
1  .20 


2.53 
.04  2.' 
.58  2  .. 
.10  2., 


0  1112    13  14  15    16  17 


9  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  3 
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DRILY  PRECIPITATION 


STRT I  ON 


scim 

SUTTlt 

TALLAPOOSA  tATCQ  PL  T 
UNION  SPQINQS  *  S 
UNIONTQl^ 

bMcaioe  Loci^  and  oah 


COASTAL  PLAIN 

AABCVILLC    1  NNU 
AlACRTA 

ANOAl  US  I A    1  Nw 
ATfOQC 

ftCATnicc  1  c 
BOAN  ntv 

QBEWTOn  3  CHE 

saeuTON  3  sse 
eauNoiDoe 

CArCCN  3  NW 
CMATOn  A  N 

CLAieoaNC 

CLAYTON 

corree  spqinqs  3  i 

C8TT0HT0N 
ELBA 

CNTCBPfllSe  «  NNU 
EUFAULA  MILOL  fE  i 
EVCROREEN 
FSISCO  CITY 

OENEVA  a 
QCOttOIANNA 
OQEENVILLE 
HEADLAND 
MIGHLANO  HOr< 

HuRTSiaSO 
JACKSON 

WINSTON 
LOU  tSviL  LE 
fCL  VIN 

NEWTON 
OZAM  6  NNW 
PINE  APPLE 

PirrsviEu 

OIVEa  FALLS 

THOmSVILLE 
TBOT 

HAL  LACE  2  E 
fcWATLEV 


GULF 

BAY  niNETTE  3  NNU 
CODEN 

DAUPMIN  ISLAND  3 
FAiaHOPE    S  NE 

roeiLE  MSO  AP 
ROBEQTSDALE 


DAY  OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 
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DAILY  TEMPERniURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

(£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

. 

NOR'HERN  VflLLET  01 

BTHENS  2 

MAX 
MIN 

62 
3D 

63 
36 

65 
49 

70 
42 

27 

58 

26 

64 

31 

50 

31 

12 

I  3 

1  7 

52 
20 

56 
24 

54 
25 

57 
27 

56 
26 

56 
19 

55 
28 

66 
55 

71 
34 

48 

22 

52 
19 

S3 
22 

53 
23 

49 

22 

52 
22 

52 
19 

53 
21 

52 
34 

52 
35 

56.8 
27.8 

BELLE    MINB   2  N 

MAX 
MIN 

55 
33 

SB 
34 

65 
41 

72 
45 

46 
28 

50 
28 

65 
33 

71 
55 

75 
28 

35 
17 

36 
19 

46 

22 

53 
23 

54 
24 

46 

21 

54 

21 

54 

30 

49 

26 

54 

30 

66 
53 

71 
39 

45 

25 

53 
27 

S3 
29 

49 

28 

48 

26 

42 

21 

42 
21 

49 

23 

48 

36 

52 
39 

53.4 
29.9 

FOLKVILLE    1  E 

MAX 
MIN 

54 
30 

54 
34 

66 
46 

73 
45 

47 
25 

50 
27 

64 

39 

73 
52 

76 
31 

34 

16 

37 
IB 

45 
18 

55 
20 

SB 

25 

47 

20 

55 
19 

55 
27 

49 

22 

SB 
34 

68 
55 

72 
38 

49 

22 

SS 
23 

SS 
27 

4B 

27 

52 
26 

53 
23 

40 

17 

49 

27 

50 
37 

S3 
38 

54  .6 

29.3 

MUNISVILLE    HSO  flP 

MAX 
MIN 

57 
34 

SB 
41 

73 
55 

68 
37 

51 
31 

66 
34 

73 
51 

77 
40 

41 

25 

37 
20 

48 

25 

55 
25 

58 
28 

47 

27 

57 
23 

SB 
44 

51 
29 

58 
29 

69 

55 

74 

56 

56 
32 

52 
25 

54 

29 

SO 
37 

49 

29 

51 
28 

40 

25 

49 

27 

48 

36 

50 
37 

66 
49 

56.5 
34.2 

nOULION  2 

Max 

MIN 

6D 
30 

66 
40 

73 
56 

70 
37 

52 
25 

65 
36 

72 
47 

75 
43 

43 
24 

38 

16 

46 

20 

56 
20 

58 

27 

46 
24 

56 
19 

52 
43 

57 
27 

51 
24 

67 
50 

72 
63 

69 
35 

52 
24 

54 

27 

54 
43 

53 
25 

54 

28 

40 

27 

50 

n 

50 
36 

48 
40 

66 
47 

56.9 

MUSCLE  SHOfiLS  fOO  CP 

MAX 
MIN 

G 1 
ST 

7  1 
43 

76 
S9 

59 
33 

5  I 
29 

63 
35 

73 
48 

76 
37 

37 
24 

37 
IB 

42 

23 

52 
24 

54 
28 

42 
28 

55 
24 

57 
43 

29 

SS 
26 

69 
SO 

72 
48 

4B 

32 

27 

32 

37 

30 

31 

25 

22 

37 

41 

50 

55.3 
33.9 

RED  BB> 

MAX 
MIN 

63 
32 

64 
34 

76 
54 

76 
34 

5S 
25 

69 
35 

71 
51 

76 
38 

4  1 

30 

40 
1  4 

46 

21 

49 

23 

59 

27 

56 
27 

55 
22 

56 
21 

48 

23 

55 
26 

56 

26 

72 

57 
29 

60 
27 

71 
30 

63 

29 

57 
30 

52 
24 

50 
24 

57 
23 

53 
37 

66 
34 

65 
42 

59.3 
29.8 

RUSSELLVILLE  2 
■ 

MAX 
MIN 

54 

28 

61 

26 

74 
42 

42 

25 

51 

25 

64 
38 

72 
SS 

74 

29 

32 
14 

38 
18 

45 
18 

55 
23 

57 
26 

46 

17 

54 

36 

55 
29 

SO 
27 

57 
30 

68 
56 

70 
36 

48 

21 

53 

22 

52 
22 

51 
21 

52 
24 

41 

17 

53 
16 

so 

38 

SS 
38 

S4  .3 

26 . 3 

flPPBLflCHIRN 

MOUNrn:NS  oz 

BESSEMER  3  HSU 

MBX 
MIN 

63 
31 

67 
34 

76 
36 

73 
38 

54 
29 

62 
27 

74 

55 

77 
36 

15 

42 
18 

47 

22 

58 
20 

61 
22 

49 
24 

62 
24 

58 
35 

54 
24 

58 
26 

72 
48 

75 
59 

59 
28 

56 
30 

58 
30 

S3 
32 

55 
30 

61 
24 

46 

26 

56 
29 

54 
40 

54 
40 

68 

51 

60.1 

BIRMINOHOM  FFIfi  OP 

MBX 
MIN 

61 
32 

65 
37 

74 
54 

72 
38 

52 
29 

64 

30 

70 
51 

79 
50 

70 
24 

36 
20 

46 
26 

56 
23 

58 
25 

SO 
27 

58 

22 

57 
44 

52 
26 

57 
26 

69 
51 

74 

57 

57 
31 

S3 
27 

56 

27 

SO 
37 

51 
30 

57 
28 

43 

30 

52 
28 

53 
40 

SI 
39 

70 
51 

58.5 

OUNIERSVILLE 

MAX 
MIN 

57 
33 

64 

39 

60 
38 

61 
36 

SB 
30 

61 
30 

68 
48 

76 
59 

75 
42 

59 
31 

45 

25 

53 
24 

57 
23 

SS 
28 

57 
20 

54 
41 

S3 
42 

50 
25 

67 
45 

73 
59 

69 
38 

53 
26 

55 
31 

53 
29 

SO 
30 

54 

27 

52 
27 

48 
21 

46 

35 

48 

35 

66 
43 

58.0 

ONEONTfl 

MAX 
MIN 

53 
33 

52 
32 

65 
36 

71 
40 

SS 
29 

SO 
26 

66 
30 

72 
55 

77 
34 

35 
!7 

38 
18 

46 
20 

55 
19 

58 
22 

46 
19 

60 
20 

56 
32 

SO 
23 

58 
28 

69 
55 

72 
45 

58 
22 

54 
25 

54 

32 

48 

29 

51 
2S 

58 
26 

41 

25 

SO 
26 

53 
36 

50 
38 

55.5 

SflINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

55 
30 

65 
32 

72 
49 

72 
38 

47 
25 

62 
25 

69 
43 

76 
SO 

52 
25 

36 
15 

44 

20 

53 
21 

57 
20 

48 

26 

55 
12 

SS 
39 

56 
30 

50 
22 

67 
46 

72 
60 

68 
31 

52 
22 

54 
24 

53 
23 

50 
25 

54 
24 

42 
24 

48 

18 

SI 
34 

45 

36 

67 
44 

56  .4 

SAND   MI    SUBSTB  BU 

MAX 
MIN 

52 
32 

SB 
39 

58 
44 

67 
48 

57 
27 

5 1 
28 

6 1 
31 

66 
49 

74 

30 

33 
16 

35 
20 

45 

20 

S3 
24 

55 
24 

48 

22 

53 

22 

52 
29 

4  7 

25 

56 
31 

65 
52 

70 
38 

57 
23 

49 
25 

52 
30 

48 

23 

49 

26 

S3 
24 

4  0 
24 

48 

27 

45 

32 

45 

35 

S3  .0 
29.7 

SCOITSBORO 

MAX 
MIN 

40 

39 

62 
43 

70 
48 

S3 
27 

52 
25 

65 
25 

69 
52 

76 
33 

1  6 

35 
I  6 

46 

1  6 

56 
20 

59 
25 

1  4 

56 
1  5 

56 
32 

22 

54 
40 

69 
49 

70 

2  1 

2  1 

55 
38 

49 

32 

52 
24 

56 
24 

23 

25 

32 

38 

29.2 

VBLLEr  HEBD 

■          ■  ■ 

MAX 
MIN 

52 
29 

60 
34 

57 
43 

68 
48 

S3 
28 

52 
23 

66 
24 

67 
48 

76 
45 

47 

1  3 

35 
13 

47 

16 

55 
16 

SS 
19 

38 
1  3 

57 
14 

50 
24 

48 

18 

50 
24 

66 
50 

70 
39 

59 
18 

51 
18 

52 
22 

47 

27 

50 
20 

54 

20 

39 
19 

49 

21 

46 
34 

47 

36 

53.6 
26.3 

UPPER  PLRINS  03 

BLICEVILLE 

MAX 
MIN 

52 
33 

60 
33 

70 
44 

B3 
43 

43 
28 

52 
29 

67 
31 

78 
60 

79 
29 

35 
17 

40 

20 

46 
21 

59 
21 

59 
23 

50 
20 

55 
22 

59 
29 

S3 
24 

SB 
24 

73 
55 

74 
4  1 

51 
23 

55 
24 

59 
29 

S3 
25 

50 
24 

58 
25 

47 

27 

55 
27 

45 
42 

60 
43 

57.4 

BBNKHEBD  LOCK   ONO  OBM 

MBX 
MIN 

53 
39 

62 
42 

66 
44 

78 
48 

50 
31 

55 
29 

62 
34 

74 

60 

78 
35 

36 
21 

4  1 

20 

49 

19 

56 
26 

SB 
21 

49 

27 

57 
29 

56 
38 

54 
31 

57 
33 

69 
56 

74 
44 

52 
28 

55 
28 

57 
33 

50 
30 

S3 
31 

57 
32 

45 

27 

55 
30 

S3 
42 

58 
43 

57.1 

CENTREVILLE  WSMO 

MAX 
M  I  N 

52 
32 

61 
30 

67 
37 

79 
53 

55 
28 

53 
26 

67 
30 

77 
58 

80 
33 

36 
17 

40 
16 

47 
24 

56 
25 

59 
26 

51 
24 

59 
25 

59 
36 

54 

25 

60 
27 

7S 
57 

75 
45 

54 

27 

56 
25 

59 
29 

52 
28 

S3 
27 

60 
."6 

47 
26 

55 
25 

53 
39 

58 
39 

SB.  3 

CLBNION 

MAX 
MIN 

53 
35 

63 
34 

63 
37 

75 
49 

57 
26 

54 

26 

67 
28 

75 
SO 

80 
35 

35 

n 

42 

20 

48 

19 

56 
22 

61 
25 

51 
18 

62 
21 

57 
32 

54 
22 

60 
25 

75 
50 

75 
45 

55 
24 

56 
24 

57 
28 

53 
26 

54 

23 

60 
26 

46 

2S 

54 

27 

51 
36 

55 
38 

58.2 

FBYEIIE 

MAX 
MIN 

55 
30 

63 
30 

80 
45 

49 

27 

54 

27 

68 
31 

74 

57 

78 
30 

33 
12 

4  1 
12 

41 
20 

60 
20 

50 
18 

53 
18 

56 
25 

54 

25 

51 
24 

60 

64 

57 

75 
41 

53 
24 

52 
24 

57 
25 

61 
27 

55 
27 

59 
27 

45 
19 

59 
19 

52 
41 

57.0 

HfiLErVlLLE  3  NE 

MAX 
MIN 

HAMILTON    3  S 

MAX 
MIN 

56 
27 

63 
27 

70 
32 

79 
43 

45 

23 

55 
23 

68 
29 

74 
49 

77 
25 

33 
1  1 

40 
12 

49 
16 

56 
17 

60 
19 

50 
IS 

S7 
IS 

56 
22 

S3 
20 

58 
25 

73 
56 

73 
39 

50 
20 

55 
20 

56 
23 

49 
23 

53 
23 

55 
23 

44 

15 

55 
15 

52 
30 

57 
42 

57.1 

JASPER   4  N 

MAX 
MIN 

54 
30 

58 
31 

58 
38 

74 
45 

49 

26 

48 

25 

63 
27 

71 
56 

77 
26 

36 
1  3 

38 
1  3 

46 
18 

52 
19 

57 
22 

46 
IS 

54 

16 

56 
28 

50 
27 

57 
29 

68 
56 

72 
39 

56 

21 

52 
25 

S3 
32 

50 
25 

49 

23 

57 
25 

43 

16 

50 
17 

53 
39 

63 
39 

55.  1 
27  .8 

THORSBY  EXP  SIBTION 

MAX 
MIN 

60 
38 

63 
40 

73 
50 

70 
45 

53 
29 

65 
30 

74 
45 

76 

78 

40 

18 

48 

26 

55 
29 

60 
2B 

50 
32 

60 
25 

60 
48 

63 
35 

60 
27 

74 
42 

73 
63 

70 
45 

SS 
28 

55 
28 

SO 
43 

S3 
28 

58 
27 

50 
32 

53 
27 

51 
39 

50 
36 

70 
39 

60.4 
35  . 3 

lUSCBLOOSB  FAR  BP 

MAX 
MIN 

61 
36 

70 
40 

82 
57 

72 
40 

53 
33 

67 
32 

76 
SS 

80 
43 

43 

21 

42 

22 

49 

29 

56 
27 

61 

28 

51 
29 

58 
25 

60 
50 

54 

30 

59 
30 

72 
50 

76 
60 

60 
34 

55 
30 

59 
31 

53 
43 

S3 
32 

61 
30 

45 

32 

55 
26 

54 
44 

54 
45 

69 
54 

60.0 
36  . 7 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 
M  1  N 

53 
36 

6  1 
40 

70 
42 

81 
54 

55 
30 

S3 
32 

68 
34 

76 
56 

80 
33 

20 

40 
19 

48 
24 

57 
26 

59 
27 

49 
24 

58 
24 

59 
38 

53 
27 

58 
31 

72 
55 

75 
45 

53 
26 

56 
28 

60 
29 

50 
30 

57 
28 

6  1 
2B 

44 
24 

56 
24 

S3 
42 

SB 
4  1 

59.  1 
32.9 

VERNON  2  N 

MAX 
MIN 

S3 
28 

61 

29 

66 
4  1 

81 
40 

42 
25 

51 
25 

64 
36 

61 
51 

74 
26 

36 
1  2 

40 
1  4 

42 

1  S 

55 
IB 

60 
20 

49 
16 

55 

53 

52 
23 

59 
34 

72 
SB 

73 
38 

51 
20 

55 
23 

52 
29 

56 
23 

53 
23 

52 
24 

43 

1  9 

53 
20 

50 
42 

59 
43 

56  .2 
28.2 

HINF lELD  2  SW 

MAX 
MIN 

53 
29 

60 
29 

68 
32 

79 
42 

48 

25 

51 
27 

65 
34 

73 
58 

76 
2P 

32 
1  3 

39 
1  3 

48 
19 

55 
20 

59 
20 

50 
16 

55 
16 

55 
27 

53 
22 

57 
29 

70 
54 

72 
37 

50 
21 

54 

21 

55 
25 

48 
24 

52 
23 

57 
23 

43 

23 

52 
23 

50 
39 

57 
40 

56.0 
27.5 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

62 
38 

65 
43 

73 
51 

74 
44 

54 
32 

64 
28 

74 
43 

79 
66 

75 
25 

40 

20 

51 
2S 

56 
22 

59 
25 

SO 
25 

62 
19 

57 
45 

53 
28 

55 
24 

71 
50 

75 
58 

58 
30 

56 
25 

57 
27 

49 
43 

54 

30 

58 
26 

44 

29 

51 
27 

51 
38 

48 

37 

68 
47 

59.5 
34.5 

BIRMINGHAM  HSFO 

MBX 
MIN 

SEE 

REF 

ERENCE  NOTES 

FOLLOWING  S 

TBTION  INDEX 

6 


DRILY  TEMPERniURES 


OECEnSER  1978 


STATION 

DOY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

CHLEOn  2  SN 

(ia« 

67 

68 

66 
55 

73 
44 

52 
28 

65 
25 

74 

79 
SS 

73 
29 

40 

1  7 

47 

22 

58 
18 

61 
20 

S3 

17 

61 

61 
50 

61 
29 

56 
21 

74 
46 

74 

60 

76 
46 

58 
18 

SB 
28 

61 
48 

65 
22 

55 
32 

61 
22 

55 
25 

52 
38 

45 

70 
37 

62. S 
33-2 

CENTRE    4  SH 

NBX 

53 
36 

59 
37 

60 
45 

73 
53 

55 
32 

51 
28 

60 
36 

67 
52 

77 
37 

37 
21 

39 

27 

45 

23 

S3 
23 

56 
28 

45 

27 

54 
34 

52 
33 

51 
24 

55 
34 

65 
55 

71 
44 

51 

26 

52 
25 

51 
33 

48 

32 

50 
27 

57 
29 

41 
24 

49 

28 

49 

37 

59 
40 

S4.4 

33-3 

CMILOERSBURG  MIR  PLONI 

nBx 

MIN 

63 
33 

64 

35 

75 
47 

74 
48 

54 

29 

64 

27 

75 
37 

61 
66 

78 
31 

4  1 

20 

47 

25 

49 

20 

61 
20 

57 
32 

61 
16 

58 
44 

64 

35 

68 
22 

66 

71 
SB 

72 
45 

55 
24 

59 
24 

56 
44 

53 
26 

59 
24 

54 

30 

54 

22 

53 

40 

52 
40 

70 
42 

61  .5 
33.5 

CflOSDEN  sunn  PLONI 

nB> 
HIN 

54 

60 

61 

77 

54 

52 

61 

69 

77 

37 

39 

47 

55 

59 

46 

51 

61 

51 

54 

67 

73 

51 

55 

SS 

52 

48 

52 

58 

54 

57 

57 

56.3 

TBLLODECn 

nBx 

MIN 

32 

32 

38 

45 

27 

24 

34 

1  4 

26 

22 

19 

28 

28 

20 

38 

18 

62 

41 

32 

30 

32 

40 

27 

22 

36 

37 

36 

31  .1 

PIEOMONI  PLBTEflU  OS 

BLEXUNDER  C  IH 

MBX 

55 
47 

64 
40 

60 
4S 

70 
S9 

60 
32 

57 
29 

65 
30 

75 
54 

79 
36 

40 

20 

43 

22 

48 

26 

59 
25 

80 
29 

54 

20 

62 
23 

60 
35 

56 
24 

60 
30 

74 

56 

75 

47 

SS 
24 

58 
27 

60 
32 

52 
30 

54 

25 

SB 
31 

49 

30 

53 
35 

51 
38 

50 
40 

S8.6 

33.6 

nSHLnNO  ?  5SE 

MBX 

52 
40 

S9 
36 

56 
42 

69 
47 

63 
31 

52 
27 

63 
29 

70 
49 

75 
37 

37 
18 

37 
19 

45 

25 

54 

26 

S6 
27 

48 

21 

58 
24 

56 
34 

52 
23 

53 
28 

69 

48 

71 
44 

51 
27 

52 
26 

55 
27 

48 

30 

SI 
26 

SS 
28 

44 

26 

48 

27 

48 

35 

49 

35 

54.7 
31.0 

flUBURN  nORONOIIT  FARM 

MBX 

56 
49 

63 
43 

57 
47 

73 
57 

61 
33 

56 
31 

67 
42 

78 
58 

76 
45 

45 

20 

42 

21 

50 
29 

60 
29 

61 
34 

56 
27 

59 
37 

64 

37 

55 
27 

59 
34 

73 
S3 

74 

50 

58 
28 

58 
32 

58 
32 

50 
32 

S3 
32 

59 
33 

47 

33 

50 
36 

53 
37 

54 

38 

58.9 

HEFLIN 

MBX 

55 
36 

62 
34 

64 

39 

70 
51 

59 
30 

54 

22 

55 
40 

70 
50 

78 
41 

41 

17 

39 
22 

49 
18 

56 
20 

59 
25 

52 
IS 

60 
34 

55 
30 

52 
19 

56 
40 

69 
55 

76 
43 

52 
21 

54 

21 

S9 
38 

46 

29 

50 
21 

56 
28 

43 

21 

SO 
30 

49 

35 

48 
40 

S6.1 

LBFBTEIIE 

MBX 

63 
46 

56 
41 

70 
47 

68 
46 

58 
32 

67 
28 

77 
44 

79 

32 

42 

18 

44 

25 

58 
22 

63 
25 

54 

30 

59 
24 

62 
33 

55 
33 

58 
25 

72 
45 

73 
61 

67 
45 

SS 
25 

59 
30 

49 
41 

54 

29 

58 
29 

45 

30 

47 

30 

51 
35 

47 

35 

70 
44 

59.3 

MRRTiN  onn 

MBX 

62 
39 

61 
49 

74 

59 

61 
32 

54 

30 

65 
43 

78 
62 

80 
39 

41 
24 

42 

31 

45 

29 

56 
28 

60 
37 

59 
22 

62 
45 

62 
40 

54 
24 

61 
35 

75 
57 

75 
50 

54 

28 

52 
28 

60 
40 

52 
31 

53 
29 

58 
37 

48 

32 

52 
38 

54 

38 

61 
42 

73 
59 

59.5 

OPELIKO 

MBX 
MIN 

55 
48 

63 
47 

58 
46 

72 
55 

64 

35 

57 
28 

67 

27 

79 
56 

78 

21 

45 

21 

49 

25 

57 
24 

62 
25 

55 
20 

62 

65 
37 

55 
24 

50 

74 

55 

76 
55 

57 
26 

SB 
25 

54 

25 

SB 
36 

54 

25 

60 
26 

47 

28 

SO 
34 

52 
37 

52 
37 

59.8 
33.9 

ROCKFORO  2  NNW 

MBX 
MIN 

53 
38 

63 
36 

62 
37 

73 
55 

60 
25 

55 
25 

66 

27 

76 
S3 

79 
33 

39 
17 

42 

1  7 

48 

23 

59 
27 

60 
29 

S3 
23 

60 
25 

58 
33 

56 
25 

54 

26 

74 

53 

73 
47 

SS 
25 

56 
25 

58 
30 

52 
29 

53 
29 

SB 
29 

48 

26 

52 
28 

SO 
35 

54 

36 

58.0 
31  .2 

ROCK  MILLS 

a             •  > 

MAX 
MIN 

55 
45 

61 
35 

59 
43 

71 
58 

71 
34 

51 
26 

65 
33 

73 
50 

78 
4  1 

44 

20 

42 

23 

44 

20 

58 
20 

62 
28 

53 
16 

61 
30 

59 
33 

55 
19 

58 
29 

72 
55 

74 
45 

57 
22 

57 
23 

57 
30 

49 

32 

55 
23 

SB 
28 

47 

28 

50 
34 

SO 
34 

SO 
36 

57.9 
32.0 

PRniRIt  06 

OBTTON   1  N 

MBX 

61 
45 

65 
39 

77 
55 

82 
46 

49 

27 

62 
29 

74 
52 

80 
69 

81 
38 

40 
18 

43 
24 

52 
23 

56 
23 

59 
31 

56 
20 

63 
47 

63 
34 

6! 
23 

75 
55 

77 
62 

75 
43 

S4 

25 

60 
30 

55 
26 

51 
38 

52 
41 

66 
SO 

62.6 

OEMOPOLIS  LOCK  BNO  Dfln 

MBX 
M  I  N 

54 
44 

62 
42 

72 
44 

82 
44 

55 
30 

55 
30 

67 
35 

80 
SB 

82 
35 

36 
23 

41 

20 

43 

25 

55 
25 

60 
28 

SO 
23 

61 
24 

64 
42 

55 
32 

62 
32 

74 

56 

76 
46 

52 
28 

SB 
26 

56 
29 

55 
30 

55 
27 

60 
25 

48 

29 

55 
28 

51 
41 

55 
43 

59.1 

CBINESVILLE 

MBX 
M  I  N 

54 
40 

60 
40 

71 
42 

83 
45 

56 
29 

54 

30 

67 
34 

78 
59 

79 
32 

37 
20 

41 
21 

47 

23 

56 
24 

61 
28 

61 

23 

60 
27 

63 
34 

55 
27 

59 
33 

72 
57 

76 
42 

52 
26 

57 
27 

58 
31 

54 

28 

S2 
26 

60 
27 

48 

22 

56 
24 

48 
41 

SB 
43 

59.1 
32 . 4 

GREENSBORO 

MAX 
M  I  N 

63 
35 

69 
43 

74 

39 

79 
41 

52 
29 

68 
32 

78 
53 

81 
51 

52 
29 

42 

17 

49 
24 

60 
24 

61 
25 

53 
28 

62 
21 

61 
49 

SS 
33 

61 
27 

73 
50 

76 
63 

68 
35 

59 
24 

59 
28 

54 
44 

59 
24 

63 
26 

48 
34 

SB 
28 

52 
40 

SS 
42 

69 
S3 

61  .7 
35 . 2 

HBTNEVILLE 

MBX 

56 
44 

60 
36 

78 
58 

80 
51 

30 

63 
31 

65 
36 

79 
56 

80 

80 

47 

22 

42 

23 

47 

25 

29 

48 

55 

66 

65 

65 

68 

SS 
30 

52 
28 

46 

30 

48 

32 

SS 
34 

S3 
35 

60 
41 

60.6 

L IVINGSION  2  SH 

MBX 
M  1  N 

44 

40 

45 

43 

26 

27 

34 

SO 

82 
30 

62 
16 

53 
?0 

55 
20 

59 
22 

63 
28 

59 
17 

63 
20 

65 
30 

60 
23 

72 
25 

76 
60 

73 
4  1 

56 
22 

58 
25 

S^ 
30 

SO 
25 

52 
22 

61 
30 

57 
30 

SS 
21 

49 
42 

64 
45 

60.9 
30 . 7 

tlBRION  JUNCTION  2  NE 

MBX 
M  I  N 

54 
38 

61 
36 

72 
4  1 

81 
55 

55 
30 

51 
30 

66 
30 

77 
56 

83 
34 

75 
20 

41 

20 

47 

25 

57 
24 

58 
25 

SO 
20 

62 
20 

61 
36 

56 
25 

61 
28 

77 
52 

78 
48 

54 

28 

56 
26 

56 
30 

55 
30 

50 
25 

60 
25 

48 

28 

54 

25 

52 
39 

57 
42 

60.2 
32  .0 

nlNTER  3  NH 

MBX 
MIN 

MONTGOtlERr  HSO  BP 

MBX 
MIN 

62 
43 

62 
41 

80 
55 

73 
46 

55 
37 

65 
34 

60 
52 

82 
69 

74 

32 

45 

27 

49 
33 

58 
30 

60 
29 

SO 
28 

62 
24 

69 
49 

58 
31 

65 
28 

77 
52 

77 
62 

70 
39 

57 
30 

62 
30 

56 
47 

55 
36 

61 
30 

S 1 
38 

55 
34 

SS 
44 

60 
44 

74 

SS 

63.2 
39.6 

SELMB 

MBX 
MIN 

67 
43 

65 
40 

69 
52 

79 
46 

57 
33 

67 
37 

78 
48 

83 
69 

78 
33 

46 

32 

49 

30 

61 
29 

61 
28 

53 
37 

62 
24 

64 

56 

61 
49 

64 

27 

79 
58 

77 
64 

71 
44 

58 
30 

59 
30 

57 
45 

55 
33 

61 
28 

52 
38 

56 
30 

53 
43 

56 
4  1 

62 
56 

63.2 
40.4 

UNION  SPRINGS  <  S 

MBX 
MIN 

67 
SO 

62 
40 

67 
45 

78 
56 

67 
34 

54 

31 

55 
32 

81 
54 

61 
42 

42 

22 

44 

22 

48 

25 

52 
2S 

64 

26 

47 
21 

62 
27 

67 
46 

57 
26 

62 
26 

76 
48 

76 
55 

58 
28 

60 
28 

59 
28 

55 
30 

59 
28 

58 
28 

47 

33 

52 
35 

54 
38 

60 
40 

60.4 
34.5 

COBSTBL   PLBIN  07 

BNDBLUSIB   1  NH 

MBX 
MIN 

65 
40 

62 
42 

65 
44 

82 

72 
35 

58 
33 

70 
40 

80 

80 
43 

46 
24 

46 

29 

SO 
24 

61 
26 

64 

33 

57 
25 

66 
40 

73 
44 

60 
26 

67 

78 

79 

62 
28 

61 
30 

61 
37 

61 
31 

59 
27 

63 
40 

48 

33 

SB 
40 

57 
42 

69 
49 

63. 9 
34  .8 

BTMORE 

MBX 
MIN 

60 
49 

65 
43 

75 
SI 

82 
60 

63 
35 

57 
37 

73 
42 

77 
66 

81 
39 

39 
23 

49 

23 

50 

2e 

60 
30 

65 
37 

SB 
30 

67 
40 

70 
45 

65 
30 

71 
42 

79 
52 

79 
52 

60 
31 

62 
33 

63 

40 

62 
32 

59 
31 

63 
40 

49 
34 

60 
4  1 

52 
41 

67 
SO 

63.9 
39  .6 

BEATRICE   1  E 

MBX 
MIN 

S6 
49 

67 
St 

75 
52 

71 
54 

33 

54 

35 

71 

80 
47 

39 

39 
23 

47 

25 

59 
29 

60 
29 

55 
31 

59 
33 

68 
38 

45 

64 

67 

77 

62 
35 

59 
32 

64 

31 

59 
32 

SB 
32 

60 
34 

59 
40 

71 
46 

62.5 
37 . 3 

BRBNTLET 

MBX 
MIN 

61 
48 

6S 
47 

80 
54 

83 

55 

66 
31 

58 
27 

71 
30 

80 
56 

82 
39 

44 

21 

45 

22 

51 
21 

61 
21 

64 

22 

57 
18 

61 
21 

73 
22 

65 
38 

67 
31 

79 
54 

80 
54 

63 
24 

62 
24 

63 
30 

60 
28 

61 
24 

56 
32 

50 
29 

60 
36 

58 
40 

69 
46 

64.4 

33.7 

BREkTON  3  ENE 

MBX 
MIN 

61 
49 

65 
38 

74 
41 

84 

65 

65 
33 

58 
31 

72 
34 

78 
61 

82 
39 

41 

22 

45 

22 

51 
23 

60 
24 

65 
2S 

56 
24 

68 
24 

74 
43 

61 
24 

69 
26 

80 

52 

79 

50 

59 
25 

61 
25 

61 
29 

62 
29 

59 
26 

62 
26 

44 

34 

57 
34 

56 
40 

66 
48 

63.7 
34  .4 

BREHTON  3  SSE 

MBX 

62 
S5 

71 
35 

82 
59 

76 
47 

55 
34 

70 
30 

79 
51 

82 
68 

76 
36 

43 

23 

49 

26 

58 
21 

63 
23 

57 
28 

67 
23 

74 
46 

67 
42 

69 
23 

79 
44 

79 
59 

73 
54 

58 
26 

61 
26 

62 
47 

58 

29 

61 
25 

56 
34 

59 
28 

56 
41 

69 
48 

74 

61 

66.0 
38  .5 

CnnOEN  3  NH 

MBX 
MIN 

55 
47 

66 
36 

71 
42 

81 

57 

SB 
31 

51 
30 

66 
34 

78 
63 

81 
35 

46 

23 

40 

22 

46 

26 

55 
27 

58 
29 

49 

2S 

62 
25 

67 
41 

55 
28 

64 

30 

78 

55 

76 
49 

55 
28 

56 
29 

58 
33 

SB 
29 

50 
28 

57 
27 

48 

29 

54 

29 

S3 
39 

60 
43 

59.7 
34.5 

CMBTOtI   4  N 

MBX 
MIN 

61 
44 

75 
42 

82 

77 
44 

57 
29 

70 
32 

83 
58 

83 
70 

78 
32 

42 

20 

48 

26 

56 
26 

60 
26 

54 

35 

62 
25 

70 
50 

63 
40 

69 
28 

80 
56 

78 
61 

72 
45 

58 
28 

54 

31 

62 
48 

56 
28 

61 
26 

56 
38 

58 
27 

SS 
43 

60 
4S 

71 
60 

64.9 
38.8 
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DAILY  TEMPERnTURES 


OECEHBER  1978 


STATION 

OOY   OF  MONTH 

o 

CI 

a: 
1 

1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

I  1 

1  2 

I  3 

1  4 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CLflrlON 

MQX 

56 

61 

62 

75 

72 

56 

62 

81 

79 

47 

43 

50 

56 

61 

48 

65 

71 

55 

64 

76 

76 

61 

57 

62 

60 

SB 

59 

45 

48 

53 

63 

60 

.7 

MIN 

49 

4  3 

45 

55 

33 

34 

4  I 

S4 

4  3 

2  1 

26 

28 

32 

32 

27 

3  I 

38 

30 

35 

55 

S3 

30 

31 

24 

37 

32 

33 

33 

34 

34 

38 

36 

.5 

ENTERPRISE  S  NNH 

MBX 

60 

60 

61 

82 

77 

57 

68 

81 

82 

46 

44 

SO 

58 

62 

55 

65 

71 

57 

65 

77 

78 

61 

59 

59 

62 

57 

60 

46 

55 

55 

69 

62 

.5 

MIN 

50 

45 

47 

6  I 

36 

36 

40 

57 

46 

24 

24 

29 

30 

34 

3  1 

34 

42 

34 

35 

49 

55 

3 1 

33 

38 

35 

35 

37 

36 

38 

39 

48 

39 

.0 

EUFfiULO  HILDL If E  REF 

MHX 

MIN 

EVERGREEN 

MAX 

58 

58 

67 

81 

65 

54 

69 

79 

82 

40 

43 

SO 

58 

62 

54 

65 

73 

57 

67 

78 

79 

59 

58 

60 

S8 

SS 

61 

48 

56 

54 

65 

61 

.7 

MIN 

48 

4  1 

45 

64 

32 

33 

37 

61 

39 

2  1 

22 

24 

26 

28 

25 

30 

40 

27 

30 

54 

56 

28 

28 

30 

30 

27 

28 

33 

34 

40 

48 

35 

.8 

FRISCO  CUT 

MAX 

MIN 

CENEVB  2 

MAX 

62 

62 

76 

81 

80 

57 

68 

64 

82 

44 

44 

SO 

58 

63 

SS 

66 

74 

SB 

68 

78 

78 

63 

63 

60 

67 

57 

60 

48 

56 

57 

72 

64 

.2 

MIN 

49 

43 

54 

60 

40 

33 

34 

58 

43 

24 

29 

27 

25 

27 

25 

28 

43 

25 

28 

49 

56 

30 

30 

45 

34 

28 

39 

37 

40 

43 

43 

37 

.7 

GREENVILLE 

MUX 

S6 

58 

79 

62 

52 

78 

80 

80 

37 

46 

47 

55 

5S 

SB 

63 

71 

54 

78 

77 

60 

55 

52 

56 

54 

53 

55 

64 

60 

.6 

MIN 

46 

38 

45 

32 

32 

34 

36 

21 

24 

28 

27 

29 

25 

28 

37 

27 

39 

24 

29 

28 

32 

28 

28 

29 

35 

40 

45 

32 

.  1 

MESOLflND 

MAX 

63 

61 

60 

80 

79 

56 

66 

83 

8  I 

54 

43 

50 

56 

61 

55 

65 

68 

56 

65 

76 

78 

63 

58 

58 

67 

63 

59 

45 

52 

55 

70 

62 

.8 

MIN 

52 

45 

49 

59 

38 

35 

43 

55 

54 

25 

25 

27 

29 

35 

26 

35 

42 

28 

31 

S2 

S6 

30 

32 

35 

34 

33 

31 

36 

40 

40 

49 

38 

.7 

HICHinNO  HOME 

MBX 

56 

59 

64 

80 

64 

55 

68 

80 

80 

38 

42 

49 

52 

61 

49 

64 

71 

58 

64 

77 

77 

56 

57 

60 

S4 

55 

60 

47 

S6 

54 

63 

60 

.  3 

MIN 

45 

40 

48 

62 

31 

3  I 

37 

57 

38 

21 

22 

25 

28 

33 

26 

28 

38 

30 

30 

53 

55 

29 

29 

35 

31 

33 

34 

29 

31 

40 

45 

35 

.9 

02RRK  6  NNH 

MAX 

61 

SB 

80 

77 

57 

69 

82 

77 

72 

44 

44 

58 

65 

58 

65 

71 

67 

64 

77 

78 

72 

60 

59 

62 

S7 

62 

57 

55 

55 

69 

74 

64 

.7 

MIN 

SO 

44 

50 

55 

32 

38 

57 

63 

34 

22 

28 

30 

36 

37 

27 

47 

42 

31 

51 

60 

54 

35 

35 

44 

34 

32 

31 

35 

40 

44 

56 

41 

.  1 

PITTSVIEH 

nnx 

57 

65 

61 

75 

72 

57 

66 

81 

80 

45 

50 

58 

50 

50 

72 

57 

63 

77 

77 

62 

58 

60 

56 

55 

61 

47 

52 

54 

64 

61 

.4 

niN 

51 

38 

49 

59 

38 

27 

27 

49 

22 

24 

20 

20 

17 

n 

39 

18 

18 

50 

56 

23 

24 

35 

32 

23 

26 

27 

34 

35 

38 

32 

.3 

THOnnSVlLLE 

Mnx 

54 

64 

76 

81 

56 

55 

70 

79 

81 

42 

45 

48 

59 

62 

S3 

6S 

68 

59 

67 

78 

77 

57 

60 

55 

61 

57 

63 

49 

58 

50 

63 

61 

.7 

MIN 

45 

40 

43 

55 

30 

31 

35 

65 

35 

20 

21 

25 

27 

29 

25 

25 

38 

28 

34 

55 

46 

28 

30 

33 

27 

27 

31 

27 

28 

38 

45 

34 

.4 

TROT 

MAX 

60 

60 

79 

72 

56 

68 

79 

80 

72 

56 

51 

57 

63 

51 

64 

72 

63 

65 

77 

77 

70 

58 

59 

SB 

56 

61 

48 

55 

54 

67 

75 

64 

.0 

MIN 

48 

43 

50 

44 

31 

35 

51 

67 

30 

21 

27 

26 

28 

33 

26 

47 

38 

29 

50 

57 

45 

28 

33 

43 

32 

32 

35 

34 

39 

42 

54 

38 

.6 

HHflTLET 

MPX 

62 

74 

70 

79 

60 

59 

63 

80 

72 

43 

49 

52 

61 

60 

59 

60 

62 

70 

79 

80 

74 

66 

61 

66 

69 

68 

67 

57 

54 

62 

72 

64 

■  8 

«            ■  ■ 

MIN 

40 

33 

39 

40 

28 

27 

49 

SI 

30 

22 

19 

20 

20 

19 

24 

28 

30 

31 

45 

48 

44 

23 

4  1 

23 

25 

29 

20 

25 

38 

42 

42 

32 

.  I 

GULF  08 

BBT  fllNETTE   3  NNH 

MAX 

64 

75 

81 

76 

58 

72 

80 

80 

75 

44 

49 

SB 

64 

56 

67 

75 

68 

70 

78 

78 

70 

61 

61 

63 

58 

62 

54 

59 

S3 

67 

74 

66 

.  1 

M  1  N 

48 

44 

60 

45 

3  1 

40 

61 

70 

34 

22 

27 

25 

30 

35 

29 

S3 

40 

31 

54 

59 

50 

29 

33 

46 

29 

30 

4  I 

29 

43 

46 

62 

41 

.2 

COOEN 

MAX 

67 

71 

77 

72 

59 

71 

78 

78 

72 

45 

SO 

58 

63 

57 

66 

72 

63 

73 

66 

62 

67 

59 

62 

58 

55 

73 

65 

.2 

MIN 

52 

44 

67 

47 

33 

37 

65 

70 

35 

25 

28 

26 

31 

38 

34 

52 

46 

31 

50 

30 

55 

30 

32 

32 

46 

50 

41 

.8 

OBUPHIN   ISLAND  2 

MRX 

64 

64 

75 

79 

69 

64 

72 

74 

81 

46 

45 

48 

55 

61 

55 

6  1 

7  1 

S6 

65 

70 

71 

62 

57 

65 

66 

59 

50 

57 

56 

65 

62 

-8 

MIN 

50 

56 

62 

66 

40 

45 

SB 

70 

42 

34 

38 

39 

43 

44 

44 

48 

50 

48 

51 

60 

57 

47 

47 

54 

43 

46 

47 

43 

46 

SO 

52 

49 

.0 

FfilRHOPE  2  NE 

MBX 

61 

64 

74 

79 

73 

57 

73 

80 

78 

46 

41 

48 

SB 

63 

58 

73 

SB 

68 

72 

75 

58 

55 

62 

63 

54 

60 

49 

SB 

56 

67 

62 

.7 

M  I  N 

47 

46 

54 

71 

35 

35 

44 

72 

40 

24 

26 

30 

30 

33 

35 

39 

32 

38 

60 

56 

34 

34 

39 

32 

42 

36 

36 

45 

55 

MOBILE  HSO  flP 

MBX 

66 

72 

77 

75 

59 

72 

76 

78 

76 

44 

49 

57 

64 

56 

66 

76 

60 

70 

78 

78 

70 

60 

61 

65 

58 

62 

51 

58 

5S 

65 

70 

65 

.3 

MIN 

47 

47 

67 

45 

36 

4  1 

66 

73 

31 

26 

28 

29 

32 

39 

35 

S5 

37 

34 

56 

62 

40 

36 

36 

44 

34 

34 

42 

34 

48 

51 

64 

43 

5 

ROBERTSDfiLE 

MBX 

67 

74 

81 

74 

60 

74 

78 

79 

45 

46 

50 

59 

65 

63 

67 

75 

61 

70 

74 

77 

61 

59 

62 

65 

59 

64 

50 

61 

57 

66 

64 

8 

MIN 

46 

46 

72 

38 

36 

43 

73 

45 

26 

25 

28 

28 

31 

32 

35 

48 

32 

35 

55 

57 

33 

32 

34 

34 

32 

33 

34 

34 

45 

53 

39 

8 
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DfilLY   SOIL  TEMPERfiTURES 


OECEHBER  1919 


r 

OK'  OF  nONTH 

o 
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33 

26 

86 

05 

555 

7A 

7R 

H 

JOE  WOODRRO 

TALLAPOOSA  WATER  PLT 

8038 

05 

MONTGOMERY 

1  t 

32 

26 

86 

1  1 

177 

7R 

TRLLRPOOSfl  WRTER  PLRNT 

ThOMASVILLE 

8178 

07 

CLARKE 

1  3 

31 

55 

87 

44 

405 

7A 

7R 

c 

H 

LEROY  GATES 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


flLOBHMO 

DECEMBER  1978 


siniioN 


COUNTY 


OBSERVRT ION 
TIME  ONO 
TP8LES 


OBSERVER 


THORSBY  EXP  STATION 

THURLOW  OFIM 

TONEY 

TROY 

TUSCflLOOSR  FRO  fiP 
TUSCRLOOSfi  OLIVER  DRM 
UNION  SPRINGS  4  S 
UN  I ONTOWN 
VRLLEY  HERO 
VERNON  2  N 

WRDLEY 

WRLLRCE  2  E 

WRLNUT  GROVE 

WRRRIOR  3  NW 

WRRRIOR  LOCK  RND  DRM 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKR 

WHRTLEY 

WINF lELD  2  SW 

NEW  STATIONS 

BIRMINGHRM  WSFO 


8209 
8215 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 

8605 
8637 
8648 
8570 
8673 
8809 
8859 
8867 
8998 


0829 


04 


CHILTON 
ELMORE 
MADISON 
PIKE 

TUSCRLOOSR 

TUSCRLOOSR 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KRLB 

LRMRR 

RRNDOLPH 

ESCRMBIR 

ETOWRH 

JEFFERSON 

GREENE 

BIBB 

ELMORE 

CLRRKE 

FRYETTE 


JEFFERSON 


32  53 

32  32 
34  54 

31  49 

33  14 

33  1  3 

32  06 

32  27 

34  34 

33  48 

33  07 

31  12 

34  04 
33  51 

32  47 

33  07 

32  32 
31  39 

33  55 


33  28 


86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  I  1 

86  19 

86  57 

87  50 
87  07 

86  12 

87  43 
87  50 


86  50 


680 
288 
750 
580 
169 
152 
460 
265 
1042 
265 

640 
205 
850 
650 
1  10 
500 
180 
170 
468 


744 


6P 


6P 
MID 
7R 
7R 

7R 
7R 


MID 


6P 
6R 

6R 
MID 
7R 
7R 
7R 
7R 
7A 

5A 
7A 
7  A 
7A 
6R 
7R 
8A 
7A 
7A 


MID 


:g 


7A 


C  HJ 


AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWER  CO 
TVfl-506 

THOMRS  J  DILLRRO 
FRR 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

JERRY  COPE 

MRS  J  C  JACKSON 

C   S.   H  LUMBER  COMPANY 

JOEL  CRMP 

RLRBRMR  POWER  CO 
MRS  ESSIE  M  CHRVERS 
STELLA  »  GORE 
GILBERT  C  YRRBROUGH 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ORR  L  PRPP 

RRNDRLL  MARVIN  LOGAN 
MRS  VRLMA  G  COLEMAN 
ROBERT  A  MOORE  JR 


NATL  WEATHER  SERVICE 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 
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0 
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10 

0 

0 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 

1   I  2  I  3      4  I  5  I  6      7  I  8  I  9   I  10  I  11  I  !2     13  |  14  |  IS  [  16  [  17  |  18     19  |  20  |  21     22  |  23  |  24     25  |  26  |  27 

•10  ,11  ,99 

T        T  .01 


fsvjitE 


S«*  B«l0r«Dc«  NotM  FoUowing  Sullen  Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Slatton 

Day  of  Monlh 

• 

a 
m 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7  1  g  1  9 

10 

11 

12 

13 

14  1 

IS 

...  1 
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17  1 

i 

18 

19  1 

20 

21 

22 

1 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 
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MAX 

Mm 

JULY 

MAX 

MIN 

f 4VITTF 

MAX 
MIN 

96 

70 

98 
72 

9j 
69 

93 

72 

9J 

73 

96 
69 

99 

70 

99 

69 

67 

72 

70 

95 

70 

93 

70 

91 

67 

87 

63 

62 

69 

69 

96 

67 

9i 

67 

97 

68 

90 

70 

95 

69 

95 

67 

97 

67 

•  9 

69 

109 
72 

9* 

68 

6 

9 
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93 
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6a 
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66 
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67 

it 
65 
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63 

9» 

67 

90 
62 
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65 
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66 
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66 
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63 
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65 

88 

69 

■  3 
6< 
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66 

91 
68 

92 
67 

2 

• 

•  • 

MAX 

MAX 
MIN 

Payette 

MAX 
MIN 

90 
S6 

9t 

60 

97 
62 

95 
62 

96 
62 

9S 
62 

100 
62 

95 
62 

95 
65 

9) 
67 

66 
67 

85 

69 

87 
t* 

90 
65 

95 
67 

9» 
68 

95 
6* 

97 
6« 

9* 

66 

88 

63 

82 

60 

83 

60 

89 
60 

60 

85 
62 

86 
99 

91 
62 

3 
S 

CORRECTIONS 


DAT£ 


CORRECTION 


Hay  1978 
May  1978 

May  1978 
May  1978 
July  1978 
November  1978 


Temperature  and 
Precipitation  Extr 


Monthly  Sunsnarizcd  Station  Appalachian  Mountains  02 
and  Divisional  Data 


Daily  Temperatures 


Appalarhlan  Mountains  02 


Monthly  Summarized  Station  Appalachian  Mountains  02 
and  Divisional  Data 


Daily  Soil  Temperatures  Piedmont  Plateau  OS 


Monthly  Summarired  Station  Upper  Plains  03 
and  Divisional  Data 


Valley  Head 


Lowest  Temperature:     Valley  Head,   38.     Date,  17. 


Average  minimum  temperature,  51.0.     Average  tem- 
perature, 63.5.    Departure  from  normal,  -3.4. 
Lowest  temperature,  38;  date.  17.    Total  degree 
days.  126. 

Minimum  on  17th,  38;  18th,  40.  Average  minimum, 
51.0. 


4  inch  maximum  on  12th,  99.  Average  maximum,  96.6. 
Number  of  days  with  minimum  32  or  below,  2. 


S««  n*Ur*ac*  Nol«i  FoUowlng  Station  tndax 


REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801.  or  tc  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional   precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"   for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  bS^F.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  f i gures  are  tena  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  d iv ided  by  the  number  o f 
observat  ions . 


OBSERVATION  TIME :  l"he  Station  Index  shows  observat  i  on  times  in  local  standard  t  ime .  Dur  ing  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations .  For  these  stati  ons  snow  on  ground  val ues  are  at  6: 00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table ,  "Dai  I y  Prec  i  pi  tat  ion"  table ,  "Dai  I y 
Temperature"  table ,  "Evaporat  ion  and  Wind"  table ,  and  snowfal 1  in  the  "Snowfal 1  and  Snow  on  Ground"  table ,  when  pub I i  shed ,  are  for  the  24  hours  end  ing  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporat  ion  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  dur  ing  24  hours  end  ing  at  t  ime  of  observation . 
Wind   is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8   inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  publ i  shed  in  the  "Snowfal 1  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow ,  si eet ,  or  ice  on  the  ground .  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12:00  noon,  c.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological   standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS ,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  end  ing  wi  th  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Auburn  Agronomy  Farm 
Brewton  3  ENE 
Head  I  and 

Marion  Junction  2  NE 
Pi  ttsview 

Thorsby  Exp.  Station 
Winfield  2  SW 


Soil  Type  Soil  Cover 

:  Chester fi e Id  sandy  loam  Bare 

:  Smithdale  fine  sandy  loam  Bare 

:  Do than  sandy  loam  Bare 

:  Sumter  clay  Bare 

:  Izagara  fine  sandy  loam  Bare 

:  Fine  loam  Bare 

:  Ora  fine  sandy  loam  Bare 


Degree  of  Slope 


0-2% 
0-2% 
Unknown 

Unknown 

0-2% 

2-bX 


All   stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min'  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


-        No   record   in   the  "Supplemental   Data"   table,   "Daily  Precipitation"   table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less   than   10  days   record   is  missing.      See  "Daily  Temperature"   table   for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,  if  carried   for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts    from  record  ing  gage .      (These    amounts   are   essentially   accurate   but   may   vary   si ight 1 y    from   the    amounts    to   be    publ i  shed    later    in   Hour  I y 

Preci  pi  tat  ion  Data . ) 
T        Trace,  an  amount  too  small   to  measure. 
V        Includes  total   for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  val ues  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  publ i shed  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where 
indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table . 

H       "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Ctmnission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:        1 -ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 

1 1 -TALLAPOOSA     1 2-TENNESSEE     1 3-TOMBIGBEE 


Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1933  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscri  ption  Price :  $5.10  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $8 .00  addit  ional  for  foreign  ma i 1 ing ;  40c  single  copy ;  30c  annual 
summary.     There  is  a  minimum  charge  of  $2.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 
ATTN:     Publ ications 
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fAlKVULE   1  c 
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BIRMlNGHAH  FAA  AP 

BIRMINGHAM  W^Fn 

CUNTERSVULE 

nNCONTA 

SAINT  8ERNA|<^ 

3*.l 

33.5 

33.3 
31. 

-10.7 
-'917 

38,3 
37,4 

35. 9M 

34!3M 

-  9.5 

-  'i2 

51,7 
50.7 

46.6 

47]? 

-  3,1 

-  2)5 

64,3 
62.9 

61, Bm 

-  .3 

70. OM 
68.2 

- 

6T.7 

- 
- 

2.3 

2.6 

1.0 

76,6 
77.1 

- 

76!5 

-  .3 
.6 

12.0 
61,5 

60.4 

79)7^ 

1.6 

1  1 

I:* 

60,5 
79,6 

78, 8n 

78.4 

,6 

'!i 

77,3 
76,9 

75.4 
74, 9F 

3.0 
2.< 

61.4 
60.6 

- 

56.9 

-  2,7 

-  2!' 

97, OM 
97,9 

96.4" 

99!4 

9,6 
9.9 

46.0m 
46.1 
46.2 
46.1 

4313 

,9 

-  1.1 

i!< 

61, BH 
61,0 
* 

-  l.» 

SAND  MT   SUBSTA  AU 
SCOTTSBOHO 
VALLEY  HFAtl 

29,4 
31.1 
29.6 

-10.0 
-10.0 

33.2 
35.1 
32,6 

-  8,9 

-  9,4 

46.1 
46.8 
44,8 

-  3.8 

-  3.7 

60.9 
60,6 
57,2 

-  .3 

-  1.9 

66. IM 

65.9 

63.5 

2,6 

76,0 
75,6 
72.9 

-  ,2 

-  1.1 

79.7 
76,7 

77,9 
76,5 

,3 

74,4 
76,1 

4.0 
2.8 

57.8 
56.0 

-  3,7 

99. OM 

95.1 

93,7 

9.3 
9.6 

41.4 

M 

40.0 

-  .« 

96. 2M 
96,4 

■  2.1 

DIVISION 

31.7 

-10.3 

35.2 

-  9.5 

47.9 

-  3.3 

61,2 

-  .3 

66.  B 

- 

2,2 

76,1 

,2 

60. n 

I.! 

78,7 

.1 

75.5 

3.1 

58.9 

-  2.9 

96,1 

9.7 

43.6 

.5 

99,3 

■  1.4 

*       *  • 

UPPER  PLAINS  r,3 

ALICEVILLE 

BANKHEAD  LHCK   AND  OfiH 
CENTREVILLF  WShQ 

clanTon 

DOUBLE  SPRInC-S 

33!9 
35. 3 
35.2 

30. 5^ 

-  9.4 

36il 
37. 7M 
38.1 
33.1 

-  9.3 

49]' 
50,2 
50.2 
47. 9M 

-  3.3 

64,3 
63,3 
62,2 

.0 

70,8 
69,  B 
69,5 
67, IM 

1,6 

76,7 
79.8 
77,9 
77.2 
75,5 

-  .4 

83!b 
80,8 
80,2 
79.1 

eii' 

79,2 
79.0 
78. Or" 

-  .2 

77,5 
76,3 
76,8 
76,4 
72, 6f 

2.4 

Jilt 
61.9 
60.2 

-  3,2 

s''.l 

99,5 
97,7 

9.4 

ts'.' 

44.7 
43.9 

-  1.6 

61,4 
62.2 
61. 9M 
60,9 

-  1.6 

FAYETTE 

HALEWTLLE  3  NE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
THDRS8Y   EXP  STATION 

33. TC 
31.1 
30.9 
31.8 

-10.0 
-10.3 

35, 8M 
34,  B 
32,6 
34.7 

-10.8 
-  9.0 

51  ."M 
49. <M 
45.7 
47.4 

-  2,1 

-  ,8 

64,7m 
62, 3n 
59,8m 
61, 8h 

1,6 
1.1 

69, 3M 
66, BM 
66,2 
67, 1 

- 

- 

,9 
1.9 

78. 2M 

75,7 

74.9 

76.3 

76,5 

1.2 
.0 

el.BM 

76,311 

79,5 

60,1 

61,3 

2.2 

BO.Bh 
76,5 
76.8 
79,2 
79, 2 

1.6 
-  1.2 

77.  IM 
73. 3K 

74,6 
77,0 

3.9 
1.2 

60.  IM 
56,8 
56,5 
57,3 

-  2,6 

-  3,3 

60, IM 

59,9 

'0*7 

6.4 

42. 5M 

41.1 

^''9 

-  2,1 

61, 3M 

96, OM 
58, 9M 

-  .7 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLiVEP  DfiM 
VERNON  2  N 
WINFIELO  2  SW 

33.7 
35.2 
32.  Br 
32.2 

-11.3 

36.9 
36. 1 
34, 5n 

-  9.2 

52,1 
50,1 
46,1 

-  2,5 

65,0 
64,1 
62.1 

.6 

71,6 
70,3 
67, 7M 

- 

,3 

60.7 
78,7 
77,2 

1.9 

83,8 
82, 4M 
BO,  4 

2.6 

62.3 
61.1 
78.9 

1.7 

79,5 
78,1 
74, 9M 
75,3 

4.4 

63,4 
62.3 
57.9 

-  .9 

60,0 
99,4 
56,4 

7.2 

48.4 
46, 9H 
42,2m 

2,3 

63.3 
62. 2M 
99. 4M 

•  ,3 

DIVISION 

33.4 

-10.9 

36,2 

-10.9 

49,4 

-  4,0 

63,1 

-  .2 

68,9 

1.9 

77.5 

-  .1 

61,0 

1.0 

79,6 

76,1 

Z.l 

60.3 

-  3,2 

96,2 

6.0 

44,1 

-  1.2 

60.7 

-  1.9 

•       •  • 

EASTERN  VALL'=Y  n* 

ANNISTON  FAA  AO 
CALERA  2  5W 
CENTRE  4  SW 

CHILDERSauRC  WTR  PLANT 

34.7 
35.8 
32.3 
36.8 

36,8 

36io 
40.2 

51,3 

47!7 
52,7 

63,7 

61 ,4 
64,0 

70,0 

67I7 
TO, 7 

78.5 

76!l 
76.0 

>1,7 

60,0 
61,2 

60,6 

78,0 
60.3 

76l6 
75. 5M 
77.6 

62.1 

59.6 
61.9 

98,0 

96)7 
99.3 

<t'»h 

43.9 
47.9m 

61.0 

9«.6H 

62. 9n 

CADSOEN  STFftM  PLANT 
TALLADEGA 

33.3 
35.2 

-  9.5 

-  9.B 

35.8 
38. 2H 

-  9.8 

-  9.5 

47,5 
51,2 

-  4,6 

-  2,7 

61. B 
62.6 

-  .2 

-  ,4 

67.9 
68. 4M 

- 

1I9 

77.1 
76. 7M 

.6 
-  ,2 

60,8 
79, 4M 

1.1 

79,3 
79,6 

.7 

i.i 

76,7 
77.8 

3.9 
4.1 

60.9 
60, 2M 

-  1.1 

-  2,9 

97.0 
9'.9H 

6,1 
3.9 

f 

DIVISION 

34.7 

-  9.2 

37.9 

-  8.8 

50,3 

-  2,7 

62.7 

.2 

69.0 

.9 

77,3 

.6 

80,6 

1.3 

79,5 

.9 

77.0 

3.7 

60,9 

-  1,7 

97.4 

9.B 

46,9 

1,6 

61.2 

-  .7 

PIEDMONT  PLATEAU  nil 

ALEXANDER  CITY 
ASHLANO  Z  SSF 
AgSuRN  AGROnIMY  FARm 
HE^LIN 
LAFAYETTE 

36.7 
32.5 
37.2 
31. 7r 

-  8.6 

40.2 
36,0 
39,9 

^0'^ 

-  6.7 

51.9 
47,3 
51,3 
47, OM 

-  3,2 

64.3 
60.5 
64.5 
60,7 

.8 

70.5 
66.5 
71.8 
66.8 

.4 

78.4 
75.0 
79.4 
75.7 

1.7 

61.5 
76,8 
61.7 
79,7 

2.0 

79,4 
77,4 
79.0 
77,6 

-  .3 

77.4 
74.5 
76.0 

77)2 

3.2 

63,3 
60.1 
65,3 
59, IM 

.2 

99.6 
97.0 
61.0 
96.3 
9'.  5 

6,9 

46.1 
42.9 
47.6 
43.6 
46.  6m 

,8 

62.4 

99.0 
63.1 
99. IM 
62  .  9M 

.4 

MARTIN  DAM 
OPELlKA 

ROCKFQRO  2  NNM 
ROCK  MILLS 

36.8 
36.5 
34.6 

34.8 

-  9.4 

40,2 
39,2 
36.0 
38,5 

-  8.2 

51. » 
49,  B 
49.7 
49.5 

-  3,4 

63.6 
61. 8M 
63, Oh 
62,1 

-  .3 

70. C 
67. 5M 
68. 2 
68. B 

77.4 
76.2 
75.  IM 
77.5 

.7 

60.6 
60,4 
77.1 
60.9 

1.7 

77.7 
76,0 

-  .e 

77.7 
76,2 
76, 2M 

2.6 

64,6 
62,4 
61,2 
61,1 

-  1,9 

60.8 
99.2 
97.4 
97,3 

9,6 

48.8 
46.9m 
44.6 
49.0 

,3 

61. 2M 
60,8 

■  1.1 

OIVISinN 

35.2 

-10.1 

38,8 

-  9.1 

50.2 

-  3,7 

62,7 

-  ,4 

68.9 

77.1 

.3 

60,2 

l.i 

76.3 

-  .3 

2,7 

62,3 

-  1.3 

98.- 

9,4 

49.6 

-  ,3 

61,2 

•  1,9 

*       •  • 

PRAIRIE  n6 

DAYTON   I  N 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  CAM 
GAINESVILLE 
GREENSBORO 
HAYNEVILLE 

36)2" 

36.6 
38, OH 

-10. B 

It'.l 

4oi9M 
40. 2M 

-  9.4 

51.1 

52!! 
52, 6M 

-  3,6 

64,6 
65.3 

-  ,2 

Tols 

71.3 
73.2 

- 

1.5 

78.4 

60.1 
60. 7M 

.9 

Bi!6 

62,6 
63,2 

1,: 

eo!e 

61,4 

61.0 

76,1 
77,9 
76,0 
76.6 
76.4 

2,6 

62!? 

64,5 
63,4 

-  2.0 

60^9 

60,8 
61. 7M 

9,4 

"li" 

46i9 

-  ,1 

62.9 
63. 6M 

■  1,4 

LIVINGSTON  2  SW 
MARION  JUNCTION  2  Np 
MINTER  3  NW 
MONTGOMERY  WSO  AP 
SELMA 

37.3 

37.0 
40,5 
39,6m 

-  7.0 

-  9.5 

40. 3M 

40,3 
43.2 
43. B 

-  7.4 

-  8.5 

51. 9M 

52!* 
54.4 
55. 7M 

-  2.1 

-  2.4 

63,9m 

65,9 
65,7 
67,3 

,5 
,6 

71. OM 

71,9 
72.4 
74.0 

.0 
.2 

79.7m 

80. 3M 
80.0 
80.9 

1.1 

1.0 

62.2 

e2]o 

62.4 
63.7 

2.C 

79.4 

80.6 
62.1 

.8 

76l8' 

79.1 
80. 0 

3.1 
3.3 

M 

69,3 
66,7 

-  .5 

-  ,1 

60, IM 

61,9 
61,9 

6.9 
9.7 

49.6m 

51.4 
51.6 

2,9 
1,7 

64.8 
69. 6M 

.0 
-  .9 

UNION  SPRINGS  A  S 

37.5m 

-10.3 

40.3 

-10.2 

51.9 

-  4.2 

64. IH 

-  1.2 

71.0 

1.6 

79,1 

.6 

81.9 

1.7 

79.1 

-  1.2 

2.3 

64.5 

-  1.5 

60,7 

9.4 

47.9 

-  1.2 

63.  OH 

-  l.B 

DIVISION 

37,3 

-10.2 

40,4 

-10.0 

52.4 

-  3,9 

65,1 

-  «♦ 

71.6 

- 

1.1 

79.6 

.6 

62.3 

1.3 

60.6 

-  ,1 

76,2 

2.3 

63.9 

-  2.0 

60,9 

9.9 

46.2 

-  .2 

63.4 

-  1.9 

COASTAL  PLAIN  r7 

ANDALUSIA   1  Ntl 
ATMORE 

BEATRICE   I  E 
8RANTIFY 
BREWTON  3  FNE 

4l',4 
39. IM 
38, 4n 
40,1 

44 '.2M 
40.  7H 
41, 6M 
42. OM 

54. 4M 

53.3 

54,3 

67 ',7 
67,4 
65.7 
66.9 

-  2,7 

74^0" 
72. 9M 
71.9 
72.8 

- 

3.6 

60.4 
61.1 
79. 5M 
80.0 

ells 

63,6 
61,5 
61,2 

.eolt 

61.4 
79.2 
79.9 

~  i  ,2 

76.6 
78.5 

60.4 
77.2 

f 

''ll 
66. 6M 
H 

64,6 

6*.l" 
63. 9n 
60,0 
61,2 

siIb" 

49.9m 

49.1 

49.1 

69.  7H 
69. IH 

BREWTON  3  SSF 
CAMDEN  3  NW 
CHATOM  4  N 
CLAYTON 

ENTERPRISE  5  NNH 

4 1 , 2 
41,2 

37,7 
39,6 

39!8H 
44.6 
40,  B 
42.8 

-  8.4 

52!9 
57,3 
53, 7M 
55.1 

66.4 
67,3 
66.0 
66.6 

•  2 

73.7 
71. 3M 
73.5 
71.4 
73.1 

.9 

79!5 
60.2 
78.1 
79. 3M 

eii' 

61,4 
79,8 
60,9 

1.6 

81.0 
80.5 
81,1 
78.1 
79,6 

78.7 
78.6 
79.5 
77,2 
76,9 

3.1 

64 ,7 
64.6 
67,2 
65.7 
67.3 

-  1,2 

61I0 
62, 2M 
62,4 
63, 9H 

5.9 

52.3 
47.1 
51  .»H 
48.6 
50.6 

1,2 

65.3 

69. 6M 
63. 3M 
64. 8M 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 
E  VFRCRE  EN 
FRISCO  CITY 
GENEVA  2 
CILBERTOWN 

39.0 
39,0 

38,2 
40,7 
40.2m 

-  9.8 

41.5 
41.5 
41.0 
43,1 
42, S 

-IC.O 
-  9.6 

53,7 
53.7 
53. 6M 
55.9 
54.7 

-  3.6 

-  3.3 

64.2 
66, 7n 
66.3 
66.7 
65,9 

-  1,8 
1.2 

71.3 
71.8 
72.2 
73.5 
72.3 

1.6 
.9 

79.3 
79.5 
79.5 
80.0 
79.4 

.0 
.6 

61.9 

61.0 
61.2 
61.1 
61.1 

.9 
,5 

78,9 
60,0 
79,9 

80.4 

-  1,7 

-  ,2 

77. 3M 
78.5 
78.9 
76.3 

1.3 
2.9 

64. 8M 
66.1 
69,5 
65,7 

-  1.3 
.5 

61, 2M 
62.9 

63. 2H 

9.6 
7.3 

46.8 

51.0 

-  ,7 

64. IM 

.  ,9 

GREENVILLE 

37.2 

-12.0 

40.4 

-11.9 

52, «M 

-  5.1 

64.7 

-  2.1 

71. 4M 

2.1 

78.5 

-  ,7 

61. OH 

.2 

79,4m 

-  1.1 

76,5 

2.4 

69.0 

-  1.8 

9',6N 

3.2 

46. 4H 

-  3.9 

62. 9H 

2,9 

See  Refereace  Nolee  Following  Slatloo  Index 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Jutury 


April 


HElDliNO 
HICNIANO  HOhi 
OZIK   »  HNH 
riTTSVlEW 
THOMtS'IlK 


ouir 

•  «V  MINETTE  i  NNH 
CODEX 

OtUPHIN  ISllNO  2 
f»l»BC»E   Z  Nf 

noBILE  KSO  ap 


39.9 


6».«h|  «9.0 


-  9.9  ♦Z.O 


-  •,«  : 
-10.0  : 


■OBEKTSOAlf 
OIVISION 


*».9H 
«1. 
42.3 
«2.2 


9.e 

9.7 


*«,3     -10.0  ! 

»».9  -  9.«  ; 


-  2.7 
.7  I  -  3.7 
3.5 


66. a 

67.7  - 


72.  »h: 
69. 5M 

7i.ei(| 


72.1  (  -  1.2 


7».3  i 

7».0 

76.3 

74.0 

75.4 

74. 4 

74.7 


79.5 
7S.2 
•  0.0 


S0.2H 

ao.6 


July 


tl.S 

•  1.6 

•  0.3 
79. SM 


•0.6 
•  1.1 


ai.zH 
ai.5 


Auguat 

^  I 

a  I 

79.2  I 
79.4  - 
80.6 
77. 6H 
7a. 9  I  -  j 

79.9rt  - 

ao.o  ; 
79. a  I  - 


S«pt«mb«t 


7«.2 
7a. 1 
79. a 

76.  IK 


79.1 

7a. 6 
a2.i 
7a. 9 


OelobM        NovM&bw  Daoambttr 
I    I  . 


64.7     -  1.7 


67. 51^ 

1 


62. a 

62. 4H 

64.0  7.3 
58.4 

61.3  6.0 

62.4  1  9.9 
99.1H| 

61.9  '  9.7  I 


79.711 

ao.o  ' 


67. iW  • 

69.  a 

67. 4H  ■ 
66.4  ' 


64. 9H 
65.3 


64. 9n 

63.5" 
65. 9N 
61  .4H 


64. TH 
64.2 


66.6  9.9 
64.0 
68.6 

64.1  5.1 

65.1  6.6 


,9 


53.7 
53. 5n 
55. 9n 
52.1k  -  1.6 
54.4  1.5 

52.3rt  - 


65. 4H  <■  2.2 
67.1     p  .3 

65. an  I-  1.2 


TABLE  2 


NORTHERN  VALLEY  0 

ATHENS  ? 
BELLE  MINA  ?  N 
FALKVILLE   I  E 
HODGES 

HUNTSVULF  ^'S"  AP 
HOULTON  Z 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
RED  BAY 

RUSSELLVILLi  } 


APPALAf HIAM 

MUUNTATN5 
8ESSEMEP   3  WSW 
BIKMINC^A**   FAA  AP 
BOAZ 

FORT  PAYNF 
GARDEN  rlTY 

GUNTERSUILLF 
LEEDS 
ONEONTA 
PALHEROALF  7  w 
SAINT  BFRNARO 

SAND  NT  SUB^TA  AU 
SAYRE 

SCOTTSBHRO 
VALLEY  HEAD 
WARRIOR  3  NH 


UPPER  PLAINS 


ALICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUCAVILLF  3  N 
BANKHEAn  LOCK  AND  DAM 
BROOKWQnD 

CARBON  KILL 
CENTREVTLLE  H5H0 
CLANTON 
CORDOVA  2  ENE 
DOUBLE  ^PRIMG^ 

ELROD 

FAYETTE 

GORCAS 

HALEYVIllE   '  NE 
HAhlLTUN  3  5 

JASPER  A  N 
LAY  0AM 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLF  ? 
PLANTER»VILLE  2  SSE 

REFORM  ?  .F 
THORSBY  E"?  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOnSA  OLIVER  DAM 
VERNON  ?  N 


DIVISION 
EASTERN  VALLFY 


ANNISTON  FAA  AP 
BIRMINCA"  WSPO  / 
CALERA  ?  SM 
CENTRE  »  SW 

CHILDER^BUR''.  WTR  PLANT 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLF 

LEESBURr. 

MONTEVALLO 

TALLAOEr.A 

WALNUT  KROVF 


DIVISION 
PIEDMONT  PLATEAU  05 


ALEXANDFR  CITY 
ASHLAND  2  S<;E 
AUBURN  aCPDNQMY  FARM 
DADEVILLE 
HEFLIN 

HICHTOWFR 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
MARTIN  PAH 
OPELIKA 

ROCKFORn  2  NNH 
ROCK  MILL? 
THURLOW  DAM 
WAOLEY 


3,99 
♦.10 
♦.1' 


5.93 
5,ft0 


5.92 

5.>7 
3,36 
»,12 

3.30 


2.90 


2.9'!. 

2.62 
5,03- 
A.18-  1.7» 
♦.1' 


4,46f. 


7,71 
*,92 
5,20 
*,00 


3.59 
l.Oo 


7,05 
6,6* 
5.35 


6,5'.  1.50 


'.15 
8,39 
7,90 
8,3* 

7, 48 

8.11 
7,67 
7.21 


.87t-  6.55=  3.51 


,77-  4,92 
,74-  4,70 


3,98 
3,59- 
4.38-  1.79 


44:   3.36-  2.93 


1.63-  3.50 

2.76-  2.70 

1.83-  3,78 

.96-  4 
1. 00 

1.21 
1.69 
1.73|-  3.31 
I.77I-  3. 
1.18^  4. 


1,801 


i  3, 


4,051-  2.51 
3.071- 

.141 

.34: 


3.62t-  3.07 
3. 95-  2.61 
4.34! 


3.60 
4.23 
4.53 


3.72 
2.53 
3.31 
3.69 
4,66 


1.19! 

2.11-  3.43 

.59 

2.59|-  2.63 

,7li-  4,71 
.77' 

,70-  4,96 

1,99-  3,83 

1.201-  4.12 


1.40l-  3.97 


2.08t-  2.99 
1.72 
2.47-  2.85 
1.93-  3.41 
1.36 

1.24-  3.71 


2.34(-  2.79 
1.46 

2.1lj 
1.981-  3 
1.80-  3.09 
1.55-  3.31 


2.91-  3.77 
3.95 
3.54r 


4.3a-  2.21 


3.49-  2.8* 


'."2 

?.76^  2. 
!.89^  1. 


2.62k  2.31 

3.12-  2.12 

2.89-  1 

3.13^  1.93 


4.37 
3,00 
1.55 
4.21 


1  .23 
3.15 
5.30 


2.59 
1.74 
3,30 


4,12 

1.62 
4.81 
2.73 
I. '4 
1.25 


3.16 
5.02 
2.771-  2.27 

4,18-  1,08 
3.61 
4.47- 
3.161- 

2.15f-  2,95 
3.42 


3.71.  I«41  7.18 


3.69 
4.49 
5.16 


3.62 
3.49 
3.72 


7.09 
5.64 
8.66 
9,68 


10.50 
8,34 
9.17 

11.30 


8.52 
8.51 
5.53 
7.27; 
5.68 


5.24 
7,46 
8.45 
6.92 


5.39 
7.38 
8.10 


6.28 
3.86 
3.71 
3.60 
3.87 

4.43 


1.47 
3.41 
1.7b 


6.05 
2.21 
4.76 


6.94|  3.09 


9.89 
7.43 
6.90 
12.51 
9.74 

8.14 


2.70 
5.41 
3.81 


5.74  2.02 
7.72  3.62 
9.02  5.60 


3.02 
2.90 
2.36 


.46 

1.00 
.54 


1.07 
1.32 
2.20 


4.63 
5.30 
4.23 


3.21-  1.1 
5,64  ,7, 


l.'l 


2.7! 
2,9S 
2.«< 


3,90 


3.7c 
4.11 


3.4C-  1.5i 
1.5J 


2.75-  2.01 


1.5 
.2 

2.3^-  2.2 


3.1 

3.8 

6.5 
3.1 
1.9: 

5.22 


B(  3.93 


S««  R*I«r«oce  Nolos  Following  SlatioD  Indsx 
-  *  - 


1.4S      1 .4^-  2.2: 


2.77 
1.8( 
1.5( 


.Od-  2.9!      1.53-  1.1 
4d     1.03-  3.0(        .79-  2.od  3,00' 


2.3« 
2.69 
3.31 


3.80 


.0-      1.57-  2.0:      1.37-   1.4^      2.67-  1.77 


2.57-  1.61  1.5: 


1.51 
1.21 
1.51 


3.3< 
1.0 
1.9( 


1.12 
1.5! 


4.03 
1  .92- 
2.7^- 


l.oe    1.10-  1,42 


1.3, 
1.9 
.It 


1.7d-  l.K 


2.2C-  1.2; 


3.6c 
2.44 
.95-  2.51 

1.48-  2.1 

1.68-  2.K 
1.3< 
2.8! 


11      1.0.J-  2.92 


2.13-  ! 
.43 
.2J-  3.71 


4.13 

1.00-  2.90 

.53-  3.27 

.04-  3.71 


.02 
?.07 
'  .43 
7.4U- 


79-  1.78  3.631- 


28-  2.oe  2.88' 


Oe-  2.65  2.82-  1 
5^-   1.9^      3.0ti-  1 

45-  2.14     3.15-     .92|6   6.791  l.sdE 


.79-   I.St     2.79-  1.3; 


.70. 
.53. 
1  .02' 
.37. 


.31. 
1.47. 
1.0< 


85     2.671-  1  .72 


2.04  2.62-  1.77 
1.37  3.20- 


OC-  2.5(E  2.71 


2.3f 
1.95 
2.31 


2.71 
2.90. 
2.94. 
3.22 


1.44 
1.01 
1.32 
1.20 
1.04  7.54 


91-  1.71     2.59-  1.3 


2.21  2.95 


2.61 
2.86 
1.95 


3.08. 
2.78 
2.25 


43|  S.R^  1.78|E  '.1.07-11.55 
44.32-11.35 
48.91-  5.28 
42.73 


1.3> 
1. 11 
2.2lE 


1.11 

1.51 

1.33 

l.OS 
1.02 
1-35 


2.32     2.42-  1.2e  5.57 


3.32- 

2.66 

3.45- 

2.97- 

2.44 

2.49- 
3.37- 
3.39 
3.77- 
3.78 


3.05 
2.77-  1 
3.9i: 
2.47-  1,36 


6.73 
7.16 
7.68 


I  .50 
.20 
2.04 


46.99 
45.87 
50.12 

48.51-  5.64 
46,34-  5.82 


-.3.62 
42.92- 
>8. 14 
42.67 


48.79(-  7.75 
41.79Hll.44 
44.23-  8.06 
45.75-  7.49 
41.73-12.40 


.3*  1.00- 


39. 22-16. U2 
^2. 60-11. u7 
40.78-11,52 
19.82-15.33 


6.57  1.54 


7.P7  2.7e 


7.17     1.57E  '.3.94-14.91 


6.71  1.22 


7.26  2.04E 
7.14  1.90 
7.15I  1.24E 


6.69 
5.27 
4.R5- 
.lljE  7.30 
1.09 

.7! 

1.24 


46,25- 
50,93- 
41.91 


43,23 
.47]E  38.62- 
40,  lel- 
43.29- 
48.32- 


.61E 


44.82- 

'.5.91 

45.12- 

44.85- 

43.81 


4.92 
5.63 
5.25 
6,91 


6.44      I. 11 


46.48-  5.69 
45.48-  7.76 


'.9.92- 
45.06- 
37.61  - 

38.84 


5.30 
45.06|-  9.53 

14.58 


.36     44.85-  8.30 


45.41^10.23 
46.56 

50.81-  5.19 
45. ei-  8.71 
49.52 


43.10- 


9.96 


48.70- 
■•6.94 
.54^   S9.74-  2.83 
46.10 

51,96 

38.76-14.5" 
43.92k  7.84 
38.001-16.03 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ALABAMA 


HETUHPKA 

OIVISIU" 
«       •  • 


CUBA 

UAyTOtl  T  N 

OEMOPOLTS  Lf^C*  ANO  CAi 
CAINtSVILlE 

HAYNtVULP 
LIVINGSTON  }  ^11 
HARIUN  f  NE 
MARIUD  .IU"CTI''N  2  Nf 
HATHEWS   I  s 

HUSTEAn 
MINTEH    ^  NW 
MONT&aM«RV    WS-t  AP 
PERRVVILLf 
PINE  LEVei. 

SELMA 
SUTTLE 

TALlAPOnSA  I.ATER  PLT 
UNION  SPRINC.S  S 
UNIOnTOMN 

WARRIOR  L^CK   AND  OAH 


OIVISICN 
COASTAL  PL»1n 


ABBEVILIE   I  N"" 
ALBERTA 

ANOALUSTA   I  Nw 
ATrtOHE 

BEATRIC   1  « 

BRANTLEv 
BREWTON  3  £NE 
BRtyTUN  3  S!E 
aRUNDIO''.E 
CAMOEN  3 

CMATOM  *  N 

CLAIBORNE 
CLAYT^N 

COffEE  SPRINC!  2  N» 
COTTONTIN 

ELBA 

ENTEBPRTSP  9  NN- 
EUFAULA  HILnLIfE  RET 
EVERGREEN 
fRISCO  CITY 

GENEVA  ? 

GE0RG1A1NA 

CUBERTnwN 

OREENVILL' 

HEAOLANn 

HIGHLAND  MCE 

HURTSBO'D 

JACKSON 

KINSTQN 

LOUISVILlf 

MEIVIN 
NEMTON 
OZARK  6  NNM 
PI.^E  APPLE 
PITT5VIPW 

RIVEH  F«LIS 
THDHASVILIE 
TRUY 

WALLACE  2  E 
UHATLEY 


BAY  MIN«TTE  3  N 
COOEN 

DAUPHIN  ISLAND 
FAIRHOPF  7  N£ 
MOBILE  "SI  «P 


ROBERTSHALE 


'."'I  3.?«- 
'.'oi  3.16 


A.-ll 


B.31I 
'.«' 
10. <0 

10. A5 

10. "2 

10. (,91 

1 1 . 1  '1 
«.16j 

10.79 
10, «S 
6, ft? 


10,49 


10,20 
10.42 


11,75 
lO.Rll 
10.13| 
'.'3 


2.31 
7.24 
6.6s 


1.66^  3,38 
1.96-  3,27 


2.13'-  2.92 
1.60-  J. 23! 
1.73W  3 
2.35-  3.05 
2.65K  2.69 


2.15-  1.96 


2.29 

2.29- 

1.58- 

2.09p 

1.  'zi- 

2.  A6' 


2.11h  2 

1.8A^  3.06 

2. Oil-  3.26 

2.13!-  2 


2,39-  1,99 

2,76-  1,62 
3,A9| 

»,03k  1.00 
2.451-  1.92 
2.47i 

2.231 
2.1*! 
2.78 
3.15 
2.90 


Z.tSty  1.90 


2:12! 

2.22^  2.«« 
2.721 


1.32r  4.12 
3,50^  1 
2.90f-  1.64 


11. '0  6.66 
1».«51 
15.03 


11.75 
9.39 


3.34-  1.39 

4.03| 

3.67 

4.481  .09 
3.88^  .88 


3.76|-  2 
3.7j|-  2.89 


3.091-  2.96 
3.05r  3.54 
3.09fc  2 

3.30-  2 
3.20-  3.28 

4.31-  1.69 
?.75-  4.02 
?,B9-  4,22 
3.39-  2.95 
3.61 


.20 


.02 
3.41 


4.58[-  1 
2.96r  3.75 

3.201-  2.78 


3.26-  3.00 


4.70-  1.72 
4.37 
2.31-  4 

3.96|-  2 
5.96 
6.20|- 
4.641-  1.71 
1.87! 

2.*5| 
3.01 
4.67-  1.22 
6.65 
4.88, 

5.01^  1 
5.72; 
4.93^ 
4.09-  2 
3.66f-  2 


2.75 
5.69 
5.72 


A.OOf  3.29 
4.90 
5.371 
5.79- 

4. oar  2.99 

5.43[-  1.35 
4.93.  1.83 


?.*9j-  1. 


.89 
3.831-  1.55 


2.80f-  2.21 
4.04f-  1.20 


4.15- 
1.25^  1.95 
5.06- 
6.17! 
4,58 

7,08  2,09 
3.9» 
A.57! 

5.»i: 

5.3u 


4.98P  .14 
2.78-  2.22 

4.27^  .68 


4.98 
3.ftflk  1 
3.74-  1,65 
5.241 
5.95! 

5,63!  1,07 
3.59{ 

*.78t.  .90 
5.10;  .45 


4.09h  1.27 
3.52-  1.13 
3.90-  1.35 
4.116- 


3.40 
3.96 
4.76f  .49 
7.03  1.4* 

3.«6 
4.65^  .60 


7,ta 
7.47 


2.66 

4.86 
4.79 
9.73 


7.62  4.0b 

8.94  4 
8.86 

14. BS  11.39 

8.12, 

12. Oil  8 

7.87  4.42 

7.02j  3.23 

8.22  4.54 
8.91 
8.80 

«.52  9 

6.31  2 


10.73|  6.83 

I 

10. Si:  t 
10.43 

11.49  1 
7.46  3 

B.06j 

B.50 
11.21 

B.45  4.57 
12.40  B.43 

7.97 


9.91 


13.691 

7.891 

6.6OI 
12.99,  9.24 
16.12j  12.06 

9.28 
10.35 
10.42 

8.26!  4.27 


8.001  A.O* 


9.06: 
13.78 
7.69 


9.44 
8,00 
7.03  3.26 
8.02 
7.62 


.39 


10.42 
10.71 
9.74 


2.30 
9.07 
5.55 


9.37:  9.46 


4.B3 
5.22 


1.65-  2.85 
3.e2|.  .3* 


1.97 
.43 
.99 

1.21 


4.79  1.37 
4.99  1.90 

4.69,  i.n 


5.91 

3.>7|.  .16 

2.94-  1.25 

5.08  1.14 


2.67-  1.48 
5.67  2.14 


8.23 


9.281  4.70 


8.10 
9.57 
2.07 
3.65 


3.36 
8.39 
4.34 


2.06(.  1.76 
5.20  1.10 
6.38  1.78 


*.15 
6.84 
7.00 


10.32 
10.22 

7.79 
12.32 

6.13 

12.94  5.91 
9.95  3.89 


1.44-  2.41 


3.3(-  l.l 


3.71      1,70-  2.31 


*!      1.2<i-  2.81 


.54-  2.21 
3.3ll- 
2.29- 
1.2<|-  1.71 
4.TJ 

1.03-  2.8^ 

1.13-  1.81 

2.14-  1.2< 
2.69 
1.5 


6.09 
2.09 
10.94 


60-  2.*l 
o4-  l.O. 
04-  A. 01 
*<-  3.7 


11.90 
23.61  15.41 
7.7<J-  I 

11.3!  2.8r 
12. 9d  4.9; 


4.03 
ll.7<( 

6.0- 
5.4! 
4.0-' 


5.25- 
8.51 
12. Ol 


6.9<c- 
7,7J 


.2: 
I. II 


1.55-  .63 
.21-  2.31 


2.11- 
2.96- 
.6d- 


l.*l-  l.8( 


.98 
1.7<. 
4.27- 


2.13 
3.44 


3.6^ 
3.58 


2.9i 
,9^ 
.64 


i.ii-  3.11 

.99-  3.K 
.63-  3.6: 


3,44 

3.9^-  3.51 
3.0«-  3.5! 

i.ii-  5.2; 
3. Ill-  3.8( 


S—  lUlmoe*  NolM  FoUowlng  Slalloo  tndmc 


3.7tl  .03 
3.1«-  .69 


.36- 

1.00- 


2.4) 

1.6' 
1.9( 


1.8< 
2.9 
2.11 


.Oq-  2.R< 


T  .  2.9< 
.Oi-  2.82 


4.9^  ,2* 


3.72-  1.B4E 


9.7» 
6.60 
9.98 


3.09- 
2.6<^- 
3.9-< 


3.76 
3.9j 
3.40 


3.3^ 


*.2<( 
3.6Ii- 
3.0J- 
3.1a 

3.12 
3.5* 
3.60 
2.67 


1.9< 
2,0: 
2,6«E 


3.70 
3.4^ 
3.52 
2.9^ 


5.4a 

5.11, 


.68 
1.33 
.70 


2.4i 
.  1« 
.31 


1.1 
2.2C 


4.01- 
4,98 
3.64. 

3.6L- 
5.12 
9.44 


2.95-  2.2( 


47.59-  6.29 
47.30-  7.97 


41,48-  9.16 
47.3V  4.81 
46. 2».  4.23 
49.19-  5.26 
46.57-  5.96 

47.411-  .82 
46.46-  7.26 
42.51-  9.63 
51.79  .19 
50.92i 


49.36-  .90 
49.46-  3.01 
48.89-  3.42 


40.68-  9.36 


48.10-  3.44 


48.91-  4.92 
68.15  10.49 
67.51 

94.5*  .76 


4.79 


2.7B-  2.5$ 
4.64-  . 
3.6l|-  I. 

2.9* 
4.27 

,:oJ.  . 
3.0* 


2.2J. 
2.87 
4.1^ 
3. 35 
3.15 


98.91' 
67. 9^ 
68. 2«  5.78 
51.30-  1.68 
E  47.*^ 

50. *J 
59,92 

47,23-  4.13 
56,66  1,00 
55.29 

67.72  12.51 
55.48 

47.45.  5.81 
62.41  4.94 
64.29  4.48 


65. 2d 
62.56 


46. *(^ 
63.4^ 
52. *« 


.90.  1.01 

.2!E  99.3, 
.1*.  2.2C      9*. 2 
92.2 
95.13 


2.85 
3.,J.  1. 


4.8^ 
,11^  1.8* 

.6*E  68.09 
2.8$-  2.71E   91.99.  9.08 


3.73-  1.96 


3.69-  1.81 
3. 2d 
4.na 
3.9>.  1.32 
4.36.  1.9« 

'•4 

I 

9.8a-  1.44 


69.46  3.69 
E  77.99 
E  90.71 

94.06  28.46 

68.79  1.81 

80.29  12.99 


78.58  13.95 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

IB"  or 
below 

20  "  or 
below 

24  '  or 
below 

28  °  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20"  or 
below 

lB°or 
below 

16"  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32' or  below 

o 
a 
Q 

Temp. 

Dale 

Temp. 

Dale 

1  Temp- 

Date 

Temp. 

Dale 

|Temp.  1 

Date 

[Temp. 

Date 

Temp.f 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

•      *  * 

NHRTHFRN  VALLEY 

01 

ATHENE  ? 

97 

9.  9* 

7 

1-10 

3-  5 

16 

3-  5 

16 

3-19 

24 

3-28 

27 

4-22 

31 

10-15 

30 

12- 

5 

27 

12-10 

12 

12-10 

12 

12-10 

12 

260 

260 

266 

252 

176 

BFLL6  MIMA  2  N 

97 

6-30  + 

9 

1-10 

3-  5 

16 

3-  5 

16 

3-  6 

21 

3-18 

2ft 

3-28 

30 

10-15 

32 

12- 

5 

26 

12-10 

17 

12-10 

17 

NONE 

280 

279 

262 

201 

F4LKVILLE   1  E 

9» 

7-  1* 

11 

1-10 

3-  5 

14 

3-  6 

17 

3-  6 

17 

3-28 

27 

4-22 

31 

10-15 

30 

12- 

5 

25 

12-10 

16 

12-10 

16 

12-10 

16 

260 

279 

279 

252 

176 

HllNTSVILLE  WSQ  AP 

9P 

6-28 

10 

1-  9 

2-22 

16 

3-  5 

l« 

3-  5 

IS 

3-lB 

27 

3-28 

32 

12-  5 

31 

12- 

9 

25 

12-10 

20 

12-10 

20 

NONE 

260 

280 

266 

252 

HnULTON  2 

100 

9-  9 

11 

1-26+ 

3-  4 

15 

3-  4 

15 

3- IB 

24 

3-16 

24 

3-28 

29 

10-15 

32 

12- 

5 

25 

12-  9 

24 

12-10 

16 

12-10 

16 

261 

261 

266 

262 

201 

MUSCLE   SHOALS  FAA 

AP 

99 

6-29 

12 

2-  6  + 

2-22 

15 

3-  5 

18 

3-  5 

18 

3-26 

27 

3-28 

27 

12-  5 

29 

12- 

9 

24 

12-  9 

24 

12-10 

18 

NONE 

2(0 

279 

256 

252 

RED  SAY 

90 

6-29 

10 

2-23  + 

3-  5 

14 

3-  5 

14 

3-  5 

14 

3-20 

27 

3-28 

29 

12- 

5 

25 

12-10 

14 

12-10 

14 

12-10 

14 

280 

260 

260 

260 

RllSSELL"IULE  2 
*       •  « 

9n 

7-31 

7 

2-22 

3-  6 

14 

3-  6 

14 

3-  6 

14 

3-19 

27 

4-22 

32 

10-  7 

32 

10- 

9 

26 

12-10 

14 

12-10 

14 

12-10 

14 

279 

279 

279 

204 

166 

APPALACHIAN 

MnUNTA INS 

02 

6fS5E"EP   3  WSU 

102 

6-30 

1  1 

1-11  + 

2-  6 

14 

2-22 

IB 

3-  5 

22 

3-  5 

22 

3-28 

30 

1  0-15 

32 

12- 

6 

27 

12-  9 

15 

12-  9 

15 

12-9 

15 

306 

290 

279 

276 

201 

BIRKIM6HAH   FAA  AP 

99 

6-29 

U 

1-  9 

2-  7 

16 

3-  5 

17 

3-  s 

17 

3-18 

28 

3-28 

30 

12-  1 

32 

12- 

9 

24 

12-  9 

24 

12-10 

20 

NONE 

260 

279 

266 

248 

CUNTE»SVILLE 

9 

2-20+ 

2-25 

15 

3-  5 

17 

3-18 

24 

3-lB 

24 

3-18 

24 

12-12 

24 

12-15 

20 

NONE 

265 

269 

- 

- 

O^'EHNTA 

98 

7-  2 

11 

1-9 

3-  5 

16 

3-  6 

19 

3-  ft 

19 

3-19 

2P 

4-22 

32 

10-15 

32 

12- 

6 

26 

12-10 

IT 

12-lOi  17 

NONE 

279 

279 

262 

176 

SAINT  BERNARD 

100 

6-30+ 

1 1 

1-  9 

3-  5 

13 

3-  5 

13 

3-18 

24 

- 

- 

10-15 

30 

12- 

5 

25 

12-10 

19 

12-10 

15 

12-10 

15 

- 

- 

SANn  MT  SUBSTA  Au 

97 

6-29 

7 

1-10 

3-  6 

13 

3-  6 

13 

3-18 

23 

3-16 

23 

4-22 

32 

10-15 

29 

12- 

5 

27 

12-10 

I* 

12-10 

16 

12-10 

16 

279 

279 

267 

262 

176 

SCOTTSBORO 

100 

6-29+ 

10 

1-11  + 

3-  5 

14 

3-  6 

IB 

3-18 

23 

3-19 

2ft 

4-23 

30 

12-10 

16 

12-10 

16 

12-10 

16 

280 

279 

267 

V«LLEY  HEAD 
•      *  • 

9ft 

8-19 

7 

1-10+ 

3-  6 

10 

3-16 

19 

3-19 

22 

4-22 

28 

4-28 

31 

10-  7 

30 

10- 

8 

2S 

10-17 

24 

12-10 

13 

12-10 

13 

279 

267 

212 

169 

162 

UPPER  PLAINS 

03 

AUCEUILLE 

100 

9-10+ 

15 

1-  3 

2-20 

16 

3-  5 

18 

3-  6 

21 

3-  6 

21 

3-28 

30 

11-  9 

32 

12- 

5 

2e 

12-10 

17 

12-10 

17 

NONE 

280 

279 

274 

226 

BANKH^An  LDCK  AND 

DAM 

101 

7-31  + 

U 

1-10 

1-12 

16 

3-  6 

20 

3-  ft 

20 

3-  6 

20 

3-18 

32 

12-  5 

31 

12- 

10 

21 

12-10 

21 

12-11!  20 

NONE 

260 

279 

279 

262 

CCNTRPVILLE  WSHO 

9fl 

9-10  + 

14 

1-11  + 

1-12 

15 

3-  6 

20 

3-  6 

20 

3-  6 

20 

3-2  8 

31 

12-  1 

32 

26 

12-10 

IT 

12-10 

17 

12-11 

16 

274 

246 

CI ANTHN 

100 

6-30 

15 

1-11  + 

3-  5 

16 

3-  5 

16 

3-  6 

22 

3.28 

28 

3-29 

32 

10-15 

30 

12- 

5 

26 

12-10 

IT 

12-10 

17 

NONE 

2S0 

279 

252 

200 

Dnu8L=  SPRINGS 

99 

7-31 

10 

1-28  + 

3-  5 

13 

3-  5 

13 

3-17 

23 

3-28 

28 

3-28 

28 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FAYETTE 

103 

7-31 

3-  5 

16 

3-  5 

16 

3-  5 

16 

3-  6 

28 

3-28 

29 

- 

- 

12-10 

12 

12-10 

12 

12-10 

12 

280 

280 

280 

- 

- 

HALEYVILLE  3  NE 

9S 

8-19+ 

9 

2-22 

3-  5 

13 

3-  5 

13 

3-  5 

13 

3-  5 

13 

3-28 

30 

10-  8 

32 

10- 

15 

26 

224 

194 

HSHTLTON   3  S 

100 

9-10 

10 

2-23+ 

3-  6 

12 

3-  6 

12 

3-  7 

24 

3-29 

2^ 

4-22 

29 

10-  7 

31 

lu- 

15 

28 

12-  5 

23 

12-10 

11 

12-10 

11 

279 

279 

273 

200 

166 

JASPEP    A  N 

100 

7-30 

12 

1-  9 

3-  6 

16 

3-  6 

Ift 

3-  6 

16 

3-28 

27 

4-22 

32 

10-  9 

31 

12- 

5 

26 

12-10 

13 

12-10 

13 

12-10 

13 

279 

279 

279 

252 

170 

ThoRS"Y  EXP  STATION 

9S 

9.  9 

l<i 

l-ll 

I-IB 

15 

2-22 

19 

3-  5 

21 

3-  5 

21 

3-28 

32 

10-17 

32 

12-10 

16 

NONE 

291 

203 

TUSCALOnSA  FAA  AP 

101 

6-29 

1-11+ 

1-29 

15 

?-22 

20 

3-  5 

22 

3-  5 

22 

3-18 

32 

12-  6 

32 

12- 

9 

21 

12-  9 

21 

NONE 

NONE 

279 

279 

263 

T1ISCALQ1SA  OLIVER 

DAM 

99 

7-31  + 

15 

1-29 

1-29 

15 

2-  8 

20 

3-  6 

21 

3.  6 

21 

3-ls 

32 

12-  5 

30 

12- 

10 

20 

12-10 

20 

12-10 

20 

NONE 

309 

279 

279 

262 

VFRNQN  ?  N 

99 

7-30 

12 

12-10+ 

3-  5 

13 

3-  6 

19 

3-17 

24 

3-26 

2ft 

4-21 

32 

10-  8 

31 

10- 

29 

2B 

12-10 

12 

12-10 

12 

12«10 

12 

280 

279 

268 

215 

170 

KINFIFLn  2  5W 
*      •  * 

9fl 

8-19+ 

13 

12-11+ 

3-  6 

16 

3-  6 

16 

3-  ft 

16 

3-28 

27 

4-21 

32 

10-15 

30 

12- 

5 

25 

12-10 

13 

12-10 

13 

12-10 

13 

279 

279 

279 

252 

177 

ESSTE'N  VALLEY 

0<. 

ANNISTQN  FAA  AP 

99 

T-31 

15 

1-U* 

l-ll 

15 

3-  5 

18 

3-  5 

18 

3-17 

28 

3-28 

32 

10-15 

32 

12- 

6 

28 

12-10 

12-10 

20 

NONE 

280 

280 

264 

201 

CALERA  ?  SW 

101 

6-28 

12 

2-22  + 

3-  5 

13 

3-  5 

13 

3-17 

24 

3-28 

2ft 

3-29 

29 

10-15 

30 

- 

12-10 

?? 

12-10 

17 

- 

- 

260 

268 

- 

200 

CfnTRP  a  SW 

97 

7-23+ 

12 

1-  9 

2-20 

15 

3-  5 

17 

3-  6 

24 

3-18 

25 

3-28 

29 

10-15 

30 

12- 

6 

26 

12-10 

21 

NONE 

NONE 

279 

263 

201 

CHILO^RSBURG  WTR  P 

LANT 

99 

9-  9 

14 

l-ll 

1-11 

14 

3-  4 

17 

3-  5 

21 

3-16 

27 

3-28 

29 

10-15 

31 

12- 

6 

27 

12-10 

20 

12-10 

20 

12-15 

16 

336 

281 

200 

263 

201 

GADSDEN  STEAH  PLANT 

9« 

8-  5 

12 

1-11  + 

2-  8 

15 

3-  6 

19 

3-  6 

19 

3.16 

27 

3-28 

31 

TALLAnEr.A 

99 

8-25 

12 

1-12+ 

3-  5 

16 

3-  5 

16 

3-19 

22 

3-19 

22 

3-29 

29 

10-  9 

30 

10- 

20 

28 

12-  6 

24 

12-10 

14 

12-10 

14 

2B0 

280 

262 

219 

194 

•      *  « 

PIEDMONT  Plateau 

05 

ALEXANOFR  CITY 

100 

6-30 

16 

l-ll 

l-ll 

16 

3-  5 

18 

3-  6 

23 

3-  6 

23 

3-28 

32 

12-  5 

32 

12- 

10 

20 

12-10 

20 

12-10 

20 

NONE 

260 

279 

279 

252 

ASHLA'iD  2  SSE 

95 

7-10 

12 

1-12+ 

3-  <> 

16 

3-  6 

16 

3-  6 

16 

3-19 

27 

3-29 

31 

12-  5 

31 

12- 

6 

27 

12-10 

16 

12-10 

18 

NONE 

279 

279 

262 

251 

AUBURN   AGRONOMY  FARM 

101 

7-   1  + 

15 

l-ll 

1-11 

15 

3-  5 

19 

3-  6 

22 

3-  6 

2? 

3-28 

31 

12-  6 

31 

12- 

10 

20 

12-10!  20 

12-10 

20 

NONE 

280 

279 

279 

253 

HFFLIN 

90 

7-  1  + 

10 

1-11  + 

3-  5 

12 

3-  6 

20 

3-18 

24 

3-28 

27 

4-22 

29 

10-  9 

31 

10- 

16 

27 

12-  6 

22 

12-10 

17 

12-15 

15 

285 

279 

263 

202 

170 

LAFAYFTTE 

100 

6-29 

13 

l-ll 

3-  5 

15 

3-  5 

15 

3-  5 

15 

3-26 

28 

3-28 

28 

10-15 

30 

12- 

6 

28 

12-10 

19 

12-10 

16 

NONE 

280 

200 

253 

201 

MARTIN  HAM 

98 

7-  1 

15 

1-  9 

1-  9 

15 

2-22 

20 

3-  4 

22 

3-  5 

25 

3-27 

30 

12-  4 

32 

12- 

9 

24 

12-  9 

24 

NONE 

NONE 

200 

279 

252 

OPELIKA 

101 

6-30 

15 

1-11 

1-12 

16 

3-  5 

18 

3-  6 

21 

3.  7 

27 

3-29 

29 

10-15 

32 

12- 

6 

28 

12-15 

20 

NONE 

205 

274 

200 

R"CKFnRn  2  NNW 

99 

6-30 

12 

1-12  + 

3-  6 

15 

3-  6 

15 

3-  6 

15 

3.26 

2*> 

3-28 

28 

10-15 

31 

12- 

5 

25 

12-10 

IT 

12-10 

17 

NONE 

279 

279 

252 

201 

RncK  Mil LS 
*      •  * 

101 

6-30 

13 

l-ll 

3-  5 

14 

3-  5 

14 

3-  ft 

22 

3-26 

27 

4-22 

32 

10-15 

30 

12- 

6 

26 

12-10 

20 

12-10 

20 

12-15 

16 

289 

280 

279 

253 

176 

PPAIRIE 

06 

DAYTON  I  N 

99 

7-   1  + 

17 

2-20  + 

NONE 

_ 

_ 

_ 

12-  5 

27 

12- 

5 

27 

12-10 

18 

12-10 

16 

NONE 

- 

- 

- 

- 

DEMOPHLIS  LOCK  ANL 

DAM 

99 

6-30 

13 

1-10 

2-22 

16 

2-23 

20 

3-  6 

21 

3-28 

28 

32 

12-  5 

30 

12- 

10 

23 

12-10 

23 

12-11 

20 

NONE 

291 

279 

257 

251 

GAINESVILLE 

99 

9-10 

18 

1-12  + 

NONE 

2-22 

20 

3-  6 

23 

3-  6 

23 

-  .  ■ 

32 

12-  5 

29 

12- 

in 

20 

12-10 

20 

12-10 

20 

NQNE 

291 

279 

279 

263 

CPEENSBHRQ 

100 

6-29 

16 

1-11  + 

1-11 

16 

3-  5 

19 

3-  5 

19 

3-  5 

19 

3-28 

30 

12-  5 

29 

12- 

10 

17 

12-10! 17 

12-10 

17 

NONE 

260 

281 

2B0 

252 

HAyNEVULE 

101 

6-30 

18 

1-11  + 

NONE 

1-16 

20 

2-23 

24 

3-  6 

2ft 

3-18 

30 

10-17 

32 

NONE 

213 

LIVINGSTON  2  SW 

102 

7-   1  + 

15 

1-  4 

2-20 

16 

2-21 

20 

3-  5 

22 

3-18 

28 

3-28 

31 

11-  9 

31 

12- 

5 

26 

12-10 

16 

12-10 

16 

12-10 

16 

293 

292 

280 

262 

226 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

99 

6-30 

15 

1-12* 

1-12 

15 

3.  6 

20 

3-  6 

20 

3-26 

28 

3-28 

28 

12-  5 

30 

12- 

10 

20 

12-10 

20 

12-10 

20 

NONE 

279 

279 

257 

252 

MINTE"   1  NW 

100 

6-30 

17 

I-ll 

NONE 

3-  5 

19 

3-  ft 

21 

3-  6 

21 

3-28 

30 

MPNTGIMFRY   WSO  AP 

99 

6-29 

23 

1-11  + 

NONE 

NQNE 

2-20 

24 

3-  5 

2ft 

3-  6 

31 

12-  9 

32 

12- 

10 

27 

12-15 

24 

NONE 

NONE 

296 

200 

278 

SFL"A 

101 

6-29 

18 

l-ll 

NONE 

l-ll 

18 

3-  ! 

23 

3-  5 

23 

3-  6 

30 

12-10 

32 

12- 

13 

28 

12-15 

24 

NONE 

NONE 

205 

203 

279 

U'lIHN  SPRINGS  4  S 
•      *  * 

101 

6-30 

16 

1-12  + 

1-12 

16 

3-  6 

20 

3-  6 

20 

3.  6 

20 

3-28 

32 

11-  5 

29 

12- 

10 

22 

12-10 

22 

NONE 

NONE 

279 

279 

222 

C1ASTAL  PLAIN 

07 

ANDALUSIA   I  NW 

99 

6-30 

17 

l-ll 

NONE 

3-  5 

18 

3-  5 

18 

3-17 

28 

3-29 

32 

NONE 

NONE 

ATMflRC 

99 

6-30 

20 

1-10 

NONE 

1-10 

20 

2-22 

22 

3.  5 

2ft 

3-  6 

30 

12-10 

23 

12- 

10 

23 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

291 

260 

279 

BFATRICF   I  B 

99 

6-29 

18 

1-10 

NONE 

1-11 

20 

2-22 

23 

3.  5 

25 

3-  ft 

32 

12-10 

23 

12- 

10 

23 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

291 

260 

279 

B»ANTLEY 

102 

6-30 

15 

l-ll 

1-11 

15 

3-  5 

IB 

3-  ft 

23 

3-18 

28 

3-28 

29 

10-16 

31 

12- 

6 

27 

12-10 

21 

12-15 

18 

NONE 

285 

279 

263 

202 

BPEWTHN  3  ENE 

99 

6-30+ 

19 

1-11  + 

NONE 

1-U 

19 

1 

3-  5 

23 

3-  6 

26 

3-18 

31 

12-  6 

31 

12- 

10 

22 

12-10 

22 

NONE 

NONE 

200 

279 

263 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 


SSE 


CAMOE'i  1  NW 
CH4TD"  *  N 
CI AVIiN 
E"TFRPBISE  5 


NNH 


E'IF»ULA  WILDLIFE  «EF 

euE'CoEFN 

F0|$C"  riTY 

CeNFVH  ' 

CT|.>E°TnMN 

C»EFNUIUE 
Hc4nL«Nn 
HTG"L»Nn  HOME 
D7A»K   6  NNM 
PITTSVIFK 

TMQ>l4<;vtLLE 
hmatufy 


3»Y  niNFTTE  3  N 

OAU'HIN  ISLAND 
FAIKHTPF  2  NE 
MnBILF  USD  AP 

RnBFRTSIALE 


^TATF  FXTREMfS 

EMFAUIA  WIlOlIFE  KEF 

ATHFN<;  ? 
R'lSSELLVlLLE  2 
5«Nn  "T  SUBSTA  AU 
VALLE*  "EAD 


6-30 
6.2'> 
6-30 
6-30 

6-30 
6-30 
6-30 
6-30 
6-29 

9-2H 
6-30 
6-30 
6-2  9 
6-30 

9-21 
6-29 
6-29 


6-29 

6-  29* 

7-  l0» 

6-  29 

7-  4 

6-30* 


-11* 
-10 

-n 
-11 

-11 
-11 
-n* 

-12 


-11 
-11 

-12 

-12» 

-10 
-11 


2-22* 
1-15 


l-ll* 
I-IO 


1-  10 

2-  22 
1-10 
1-10* 


Last  spring  minimum  of 


18  '  or 
below 


NflNF 
NHNF 
1-10| 12 
l-ll  I  16 

NHNFI 


NONE 
NONE 
NMNE 
NHNE 


l-ll 

NflNE 
1-12 
NONE 
3-  5 

1-  IO 

NnNE 

2-  22 


NOUt 
NHNE 
NHNE 
NONE 
NONE 

NONE 


20'  or 
below 


3-  5 
2-'0 


■>-  5 
1-12 


1-12 
?-?2 


1-12 
3-  5 

1-  5 
1-12 


2-?2 
1-15 
NQNE 
NQNf 
1-10 

NQHE 


24- or 
below 


Q 

3- 

20 

3- 

23 

3- 

22 

3- 

J 

20 

3- 

22 

3- 

5 

22 

3- 

5 

21 

3- 

! 

23 

3- 

23 

3- 

U 

3- 

l3 

3- 

5 

23 

3- 

19 

3- 

5 

23 

3- 

6 

23 

3- 

5 

20 

3- 

21 

3- 

U 

3-  5 
3-  ! 
NOME 


2-22 
2-23 


28°  or 
below 


3-17 
3-  5 
3.  6 


5  22 
5  24 


3-  5 
3-  5 


32°  or 
below 


3-29  30 
3-27  I  32 
3-29 j 32 

3-28!3l 
3-111 32 
3-18  30 


5  27 

5'27 


ALA8AHA 
1978 


First  fall  minimum  of 


32'  or 
below 


S    1  E 


12-  6l  30 
12-  5i  31 
12-  5I  29 
12-10  21 
12-10  24 


12-  5 
12-10 


12 
12-10 
12 
12 
10-  9 


12- 
11-  9 


12-  5 
12-10 
NONE 
12-10 
12-  9 

12-10 


28  ' or 
below 


a 


12-10! 23 
12-10  23 
12-10, 20 
12-10, 21 
12-I0i 24 


12-10 
12-10 


12-10' 21 
12-10  25 
12-10  21 
12-101 22 
10-I5j  28 

12-loi  20 
I2-I0I 21 
12-  51 28 


12-10, 22 
12-10| 25 

NONE 
U-IO 
12-10 


12-10 


26 


24*  or 
below 


S    I  B 


12-10  23 

12-10  23 

12-10  20 

12-10  21 

12-10  24 


12-10 
12-10 


12-10  21 

NONE 
12-10  21 
12-10  22 
12-10  22 


12-10 
12-10 
12-10 


12-10  22 

NONE 

NONE 
12-10  24 

NONE 


NONE 


20- or 
below 


NONE 
NONE 
12-10' iO 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 


NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
12-12  20 

12-10  20 

NONE 
12-11  19 


NONE 
NONE  I 
NONE 
NONE  I 
NONE 

,1 

NONE 


16"  or 
below 


NONE 
NONE 
NONE' 
NONE' 
NONE 

NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


Number  of  days 
between  dates 


279  201 


253 
252 
253 
268 
279 


292 
279 


252 
279 
251 
253 
194 


262 
236 


253 
268 


280 
2  79 


1 


S««  R«l«r«nc«  NolM  Following  Suilon  lnd«x 
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SOIL  TEMPERATURES 

ALABAMA 

1978 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

Depth 

Time 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Auburn  agronomy  farm 

(  IN| 

i 

41.1 

61 
32 

33 

55.5 

ea 

33 

69.^ 

92 
4f 

77 

! 

5! 

86,1 

loe 

66 

89.8 

in 

72 

86.1 

10! 
72 

86 

4 

106 
69 

73.5 

93 
52 

65.1 

84 
48 

50. C 

70 
3! 

68. i 

111 
32 

"ll.! 

5f 
33 

51 
35 

54.1 

77 
35 

68.: 

8! 
51 

75 

! 

96 
ft 

89.0 

10<l 
69 

86. 1 

109 
74 

84,6 

lOO 
73 

84 

8 

99 
72 

72.6 

89 
56 

64.9 

80 
49 

50,4 

67 
37 

67, i 

109 
33 

"lO.! 

5e 

3! 

42, i 

53 
3S 

52.1 

7C 
3E 

65. S 

7f 

53 

73 

! 

9( 
6( 

83.2 

loe 

72 

86.2 

104 
77 

82.7 

94 
72 

83 

< 

93 
73 

71.7 

83 

60 

64.0 

76 
49 

50. C 

64 

40 

66,3 

106 
3! 

BRFWTQN  3  ENE 

(IN) 

'>■}.! 

6- 
3< 

3i 

59.1 

82 
3E 

72. « 

9! 
9! 

77 

! 

10( 
51 

86.4 

10! 
71 

87.3 

104 
75 

86, e 

103 
7« 

85 

7 

102 
69 

72.9 

89 
56 

67,4 

83 
55 

53.1 

73 
38 

69,9 

10' 
34 

HEADLAND 

1  INJ 

12.1 

6i 

3; 

»*.< 

6t 

3; 

57. i 

7S 
SI 

71. ^ 

81 
5; 

78 

: 

10! 
61 

86.4 

101 

87.0 

10; 

7( 

84.3 

95 
7' 

82 

! 

95 
64 

69.5 

82 

4] 

63,3 

77 
50 

53.0 

69 
4C 

68,5 

102 
33 

MARION  JCT  zm 

(  IN] 

<!?.! 

51 

31 

43. ! 

5! 

3" 

53.1 

7; 
3f 

68, < 

8; 

5' 

75 

( 

9! 
6( 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PITTSVIEW 

tlN] 

< 

<*■>.• 

6( 
36 

3: 

56.; 

76 
31 

68.: 

8; 

53 

74 

61 

84.9 

101 
71 

88.2 

lO! 
71 

84.5 

95 
75 

82 

0 

75 

73.5 

86 

6Q 

67.4 

SO 
59 

53.0 

7c 
35 

68,4 

101 
36 

ThORSBV  EXP  STATION 

(IN| 

43.' 

»1 
3( 

«».f 

»e 

3- 

5  5.! 

71 
4( 

68,' 

8G 
5C 

75 

t 

9< 
60 

83.3 

96 
70 

89.1 

101 
78 

86,0 

100 
76 

84 

2 

98 
74 

74.0 

88 
5! 

65.7 

80 
53 

52.0 

6e 
35 

68,7 

101 
36 

UlNFIElD  2  SH 

(  IN 

*0.  1 

5- 
3! 

41. < 

5! 
3! 

51.9 

72 
38 

67,1 

82 
54 

72 

90 
5^ 

63.6 

99 
68 

87.6 

100 
7J 

86.5 

98 
76 

81 

1 

9! 

7C 

68.4 

8! 
53 

61.7 

75 
49 

49.2 

6( 
3e 

66, C 

100 
3! 

See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

AAay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec 

Annual 

*       e  9 
NCRThEKIi   VtLLEY  CI 

H^,^TSvlLLC  use  AP 

EVAP 
k  INL 
MAX 
M  I  N 

_ 
- 

_ 

- 

3.9('t 
256? 
bT.r 
**  5  •  9 

5 .  9ri; 
1991 
79.6 
57  .r 

t.23t 
1963 
tS.  3 
61.9 

6.01B 
156'' 
95.1 
7  3.? 

a. 226 
1618 
99.9 
7S .  6 

6.89 
1393 
96.8 
76.  1 

5.15a 

1168 
91.1 
71.9 

1.85 
1671 
77.7 
51.1 

3.11 
1527 
69.8 
53.6 

- 

- 

»       «  d 
{jppy h  Plains  02 

kINFIfLD  ^  su 

EVAP 

- 

- 

3.680 

5.57 

6  .  2  1  f 

7.02B 

7.8  =  fc 

7.02 

1.73 

1.51 

2.18c 

- 

- 

«       «  o 

PIECMOM   PLATEAU  OS 

AUbUR'.  ACRO^o^'r  t 

EVAP 
UINC 
MAX 
f  IN 

- 
- 

- 
- 

1798 
66.1 
H3.8 

6.51E 
1252 
79 .  f 
52.2 

1211 
87.3 
60.7 

7.61 
936 
SI .  r 
69.2 

7.5Cc 

80^ 
97.  1 
72.2 

6.81P 

562 
91 . 1 
71.5 

5.58 

lie 

VI  .  1 
67.  3 

5.60 
600 
77.7 
50.7 

3.78 
859 
70.3 
18.6 

1161 
53.6 
35.8 

- 
- 

M  A  H  T  I  'i    C  A  ^ 

EVAP 

DEP 

WIND 

2 .  lOfc 
1'426 

3.810 
.09 

1  359 

5.16b 

1131 

I .  COb 

901 

6.57B 
917 

6.18 
.17 

725 

- 

5.196 

.in 

716 

1.52 
.13 

1192 

3.06B 

.55 
1061 

3.3Se 
1.36 

1125 

- 

«      »  « 
PRAIWIC  Ct 

DlKOPCLIS   lock   i;<D  DAK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

_ 
- 

- 

3.91B 
2161 
67, P 
13.1 

6.  21B 
1133 
(i1  . 9 
55.3 

6.3CB 
1218 
69.2 
61. C 

7.32B 

S78 
98.8 
72.3 

7.516 
675 
100.  7 
71.5 

6.81 
807 
98.5 
73. C 

5.36 
901 
92.9 
69.8 

1.50 
1185 
79.  1 
52.0 

3.09 
1213 
72.0 
51.1 

2098 
58.7 
12.6 

_ 

- 

COASTAL   PLAIN  07 

mlAOLANO 

EVAP 

PAX 

MIN 

3.62b 

73.6 

11.1 

6.27 
96.6 
61  .  1 

6.92 
1C1.3 
71.C 

6.71 
73.1 

5.57 
101.0 
72.0 

5  .  2C 
69.9 

1.00 
65.5 
51.7 

2.  36 
71.7 
51.7 

2.136 

65.0 

12.0 

A          «  0 

GULF  C6 

FAIRHOPE   2  NE 

EVAP 

OEP 

WIND 

MAX 

MIN 

939 
57.0 
37.1 

3.8nb 

.01 
1096 
72.8 
1"),  3 

5.86e 
.89 
933 
66.5 
58.2 

6.62b 
.35 
729 
92.9 
67.1 

521 
97.7 
72  .  7 

5.90e 
.06 
510 
97.0 
71.7 

6.07B 
.28 
165 
98.1 
71.0 

1.856 
.36 
395 
93.5 
71.7 

1.16 
.69 
511 
62.8 
57.1 

2.23B 
.17 
129 
71.1 
51.9 

1  .196 
.11 

713 
57.2 
12.0 

See  Reference  Notes  FoRowing  SMrion  Index 


STATION  INDEX 


ALABAMA 
1978 


Station 


o 
2 

M 

9) 

a 


County 


-a 

3 


(0 


0) 

"S) 
C 
O 


o 
> 
w 


Years  of 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


o  S 
2  u 


Refer 

to 
tables 


ABBEVILLE   1  NNW 

ADDISON 

ALBERTA 

ALEXANDER  CITY 
ALICEVILLF 
ANDALUSIA  I  NW 
ANNISTQN  FAA  AP 
ARLEY  3  S 
ASHLAND  i  SSE 
ATHENS  2 

ATMOKE 

AUBUKN  AGRONOMY  FARM 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BAY  MINETTE  3  NNM 
BEATRICE   1  F 
BELLE  MINA  2  N 
BERRY 

BESSEMER  3  WSW 
BIRMINGHAM  WSFO  R 

BIRMINGHAM  FaA  AP  R 
BOAZ 

BRANTLEY 
BREWTON  3  ENE 
BREWTDN  3  SSE 
BROOKWDOD 
BRUNDIDGk 
CALERA  2  SW 
CAMDEN  3  NW 
CaRBJN  H^LL 

CENTRE  t,  SW 
CENTREVILLE  HSMO 
CHATQM  4  N 

CHILOERSBURr,  WTR  PLANT 

CLAIBORNE 

CLANTON 

CLAYTON 

CODEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 
COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLINSVILLE 
CORDOVA  Z  ENE 
CDTTQNTON 
CUBA 

OAOEVILLE 
OADEVILLE  2 
DAUPHIN   ISLAND  2 
DAYTUN  I  N 
DELTA 

OEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN 

DOUBLE  SPRINGS 

ELBA 

ELROQ 

ENTERPRISF  5  NNW 
EUFAULA  WILDLIFE  REF 
EVERGREEN 
FAIRHOPE  2  NE 
FALKVILLE   1  E 
FAYETTE 

FORT  PAYNF 

FRISCO  CITY 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 

GENEVA  2 

GEORGIANNA 

GILBERTOWN 

GORGAS 

GREENSBORO 

GREENVILLF 
GUNTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  TVA 
HALEYVILLF  3  NE 
HAMILTON  3  S 
HANCEVILLF 
HAYNEVILLF 
HEADLAND 
HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 


0008 


07 


0063  03 
01*0  07 


0160 
0178 
0252 
0272 
0338 
0369 
0395 

0407 
0430  05 


04*0 
0505 
0583 
0616 
0655 
07*8 


076<,  02 
0829  021 


0831 


02 


0957  02 

1069  07 

lOBo  07 

1084  07 

1143  03 

1178  07 


1288 
1301 
1377 

1512 
1525 
1566 
1620 
1690 
1694 
1725 
1803 
1807 
1819 

1849 
1940 
1974 
2079 
2119 
2124 
2172 
2188 
2235 
2245 

2377 
2386 
2577 
2632 
2675 
2730 
2758 
2813 
2840 
2883 

3043 
3105 
3154 
3160 
3200 
3251 
3271 
3308 
3430 
35U 

3519 
3573 
3578 
3620 
3645 
3655 
3748 
3761 
3775 
3816 


HENRY 

WINSTON 

WILCOX 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

COVINGTON 

CALHOUN 

WINSTON 

CLAY 

LIMESTONE 

ESCAMBIA 
LEt 

AUTAUGA 

TUSCALOOSA 

BALDWIN 

MONROE 

LIMESTONE 

FAYETTE 

JEFFERSON 

JEI-FERSON 

JEFFERSON 

MARSHALL 

CRENSHAW 

ESCAMBIA 

ESCAMBIA 

TUSCALOOSA 

PIKE 

SHELBY 

WILCOX 

WALKER 

CHEROKEE 
BIBB 

wa<;hington 
talladega 

MONROE 

CHILTON 

BARBOUR 

MOBILE 

GENEVA 

COLBERT 

DE  KALB 

WALKER 

RUSSELL 

SUMTER 

TALLAPOOSA 

TALLAPOOSA 

MOBILE 

MARENGO 

CLAY 

MARENGO 

HOUSTON 

WINSTON 

COFFEE 

TUSCALOOSA 

COFFEE 

BARBOUR 

CONECUH 

BALDMIN 

MORGAN 

FAYETTE 

DE  KAlB 

MONROE 

ETOWAH 

SUMTER 

CULLMAN 

GENEVA 

BUTLER 

CHOCTAW 

WALKER 

HALE 

BUTLER 

MARSHALL 

MARSHALL 

WI"STON 

MARION 

CULLMAN 

LOWNDES 

HENRY 

CLEBURNE 

CRENSHAW 


431  35 
234  13 
132  14 

1132  57 
1333  08 

631  19 

733  35 

234  04 

1133  IS 
1234  48 

831  01 

1132  36 

132  28 

233  27 

930  59 

131  44 
1234  42 

233  40 

233  24 

333  28 

233  34 

234  13 
631  35 
631  07 
631  04 
233  16 
531  43 

733  05 

132  02 
233  54 

734  07 
332  54 

1331  32 

733  17 

131  32 
732  51 
531  53 
930  23 
531  11 

1234  45 

734  15 

233  45 

432  09 

1332  26 
1132  49 

1132  50 
930  15 

1332  22 

1133  26 

1332  31 

531  12 

234  09 
1031  25 

1333  19 
531  23 
431  59 
631  27 
930  33 

1234  22 

1333  41 

734  27 

831  27 

734  02 

1332  49 

234  01 

531  03 

631  38 

1331  53 

233  39 
232  42 

631  51 

1234  20 

1234  22 

234  16 

1334  06 
234  03 

132  11 
531  21 

1133  39 

631  57 


85  17 
87  11 

87  25 

85  57 

88  10 

86  30 
85  51 

87  13 

85  50 

86  59 

87  30 

85  30 

86  41 

87  21 
87  47 
87  12 

86  53 

87  36 
87  00 
86  50 

86  45 
86  10 

86  16 

87  02 
87  03 
87  17 

85  49 

86  47 

87  19 
87  32 

85  44 

87  15 

88  15 

86  20 

87  31 

86  38 
85  28 

88  14 
85  56 

87  51 

85  53 

87  09 

85  04 

86  23 
85  45 
85  46 

88  05 

87  39 
85  42 
87  50 

85  24 
87  25 

86  04 

87  48 
85  54 

85  06 

86  56 

87  53 

86  53 

87  49 

85  43 

87  23 

86  00 
86  09 
86  45 

85  53 

86  44 

88  20 

87  12 
87  35 

86  38 
86  19 

86  17 

87  35 
87  99 
86  46 
86  35 
85  20 
85  36 
66  19 


465 
795 
175 
660 
135 
242 
611 
500 
1091 
720 

294 
652 
200 
280 
276 
178 
600 
452 
445 
744 

625 
1070 
274 
160 
85 
606 
510 
540 
235 
430 

617 
456 
285 
418 
183 
580 
596 
12 
250 
470 

750 
320 
217 
215 
630 
730 
6 

230 
1030 
100 

275 
81C 
195 
252 
469 
215 
290 
23 
625 
365 

934 
400 
565 
130 
500 
145 
285 
128 
300 
220 

530 
578 
605 
950 
435 
530 
170 
370 
850 
594 


41 


28 


22 


21 

100 

97 

25 

42 
19 

21 
29 
23 
87 


22 
51 
39 
13 
12 
18 
61 
40 
53 

37 
49 
26 
42 
38 
3 
23 
21 
42 
111 

60 
29 
36 
42 
41 

40 
29 
23 
87 


IN  AC 


OCT 


22 


10/77 


IN  AC 


OCT 


*1 


INAC 


2 

C 

C 

2 

c 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

c 

2 

3 

2 

3 

c 

2 

34  G 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

c 

2 

3 

2 

3 

c 

2 

3 

2 

c 

2 

3 

2 

3 

G 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

c 

3  C 
3 

34 


2 

3 

2 

2 

2 

3  C 

2 

3 

2 

3 

2 

34 

2 

3 

2 

3 

2 

C 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

3  C 

2 

3 

C 

2 

3  C 

2 

3  C 

C 

2 

3 

2 

34  G 

2 

3 

2 

3 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 


ALABAMA 
1978 


O 

X 
0) 


County 


0) 
3 


2 

■& 
d 
o 


c 
o 

> 

(1) 


Years  of 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


c  c 

o  a 

■*  o 


1^ 

o  8 


2 

2 

1 

2 

3AC 

2 

2 

c 

2 

c 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

C 

1 

2 

3  G 

1 

2 

3* 

2 

2 

C 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3  C 

2 

1 

2 

3  C 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

c 

2 

2 

C 

2 

2 

2 

1 

2 

3  G 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

C 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3  C 

1 

2 

3  CC 

2 

C 

2 

3  C 

1 

2 

3 

1 

2 

3  C 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

1 

2  J  C 

2 

2 

2 

2 

C 

2 

C 

2 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3«  G 

HICHTHmER 
HODGES 

HUNTSVULF  WSO  AP 
HURT:>BUR0 
JACKSON 
JACKSONVILLE 
JASPER  *  N 
JORDAN  DAM 
KINSTON 
LAFAYFTTt 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEEStlURG 

LIVINGSTON  ?  SW 

LOUISVILLE 

HARIUN  6  NE 

MARIUN  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DAM 

MATHEWS   I  S 

MELVIN 

MIDMAV 
MILSTEAD 
MINTER  3  NH 

MITCHELL  DAM 
MOBILE  WSO  AP 
MONTEVALLO 
MONTGOMERY  WSO  AP 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  EAA  AP 
NEW  MARKET  2 

NEWTUN 
ONEONTA 
DPELIKA 
OZARK  6  NNW 
PAINT  ROCK   ?  N 
PALMERDALE  2  W 
PERRYVILLF 
PETERMAN 
PICKENSVILLE  2 
PINE  APPLE 

PINE  LEVEL 
PITTSVIEW 

PLANTFRSVILLE  2  SSE 
RED  BAY 
REFORM  2  E 
RIVER  l-ALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTSDALE 
ROCKFORD  ?  NNW 
ROCK  MILLS 

RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTA  AU 
SAYRE 

SCOTTSBORO 
SELMA 
SUTTLE 
TALLADEGA 

TALLAPCJOSA  WATER  PLT 
THOMASVILLfc 

THORSBV  EXP  STATION 

THURLOW  DAM 

TONEY 

TROY 

TUSCALuOSA  FAA  AP 
TUSCALUOSA  OLIVER  DAM 
UNION  SPRINGS  <,  S 
UNIONTQWN 
VALLEY  HEAD 
VERNON  2  N 

HADLEY 

WALLACE  Z  E 

WALNUT  GROVF 

WARRIOR  3  NW 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

WEST  BLOCTQN 

WETUMPKA 

WHATLEY 

WINFIELO  ?  SW 


38«2 
3899 
*064 
<>080 
*193 
4209 
'»226 

♦502 

♦  603 
*619 
*627 
479B 
*B8<f 
S112 
5121 
5l'.0 
5172 
535* 

5397 
5439 
5449 
5465 
5478 
5537 
5550 
5635 
5749 
5867 

5875 
6121 
6129 
6218 
6226 
62*6 
6362 
6370 
6418 
6436 

646B 

6501 
6508 
6805 
68*7 
6937 
69*2 
6988 
7020 
7025 

7131 
7157 
7207 
7282 
7304 
7366 
79631 
8024 
8038 
8178 

8209 
8215 
8259 
8323 
83801 
8385! 
64381 
84*61 
8469 
8517 

8605 
8637 
86*8 
8670 
867J 
8809 
8859 
8867! 
8999 


CLEBURNE 

FRANKLIN 

MADISON 

RUSSELL 

CLARKE 

CALHOUN 

WALKER 

ELMQRE 

COFFEE 

CHAMBERS 

CHILTON 

JEFFERSUN 

CHEROKEE 

SUMTER 

BARBOUR 

PERRY 

DALLAS 

ELMORE 

MONTGOMERY 

CHOCTAW 

BULLOCK 

MACON 

DALLAS 

CHILTON 

MOBILE 

SHELBY 

MONTGOMERY 

LAWRENCE 

COLBERT 

MADISON 


07'  DALE 
02|  BLOUNT 
Og  LEE 
or  DALE 
02|  JACKSDN 
02;  JE-FERSQN 
06|  PERRY 

MONROE 
03|  PICKENS 
07  WILCOX 


MONTGOMERY 

RUSSELL 

AUTAUGA 

FRANKLIN 

PICKENS 

COVINGTON 

COVINGTON 

BALDWIN 

COOSA 

RANDOLPH 

FRANKLIN 


02  CULLMAN 


DE  KAlB 
JEFFERSON 
021  JACKSON 
06|  DALLAS 
061  PERRY 
0*1  TALLADEGA 
0*  MONTGOMERY 
07  CLARKE 


CHILTON 
ELMORE 
MADISON 
PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KALB 

LAMAR 


05  RANDOLPH 
07  ESCAMBIA 
0*1  ETDWAH 

JEFFERSON 
Oti  GREENE 
0^  BIBB 
D5|  ELMORE 
O'^  CLARKE 
OS  FAYETTE 


1133  32 

1334  20 

123*  39 

432  15 

1331  30 

733  49 
233  5* 
732  37 

1031  14 

432  54 

732  58 

333  33 

734  11 

1332  35 
531  47 
332  42 

332  28 
1132  40 
1132  15 
1331  56 

432  04 

1132  27 

132  06 

732  48 

930  *1 

333  06 
132  18 

1234  29 

1234  45 

123*  55 

531  20 

233  57 

1132  38 

531  32 

1234  4? 

233  46 
332  36 
131  35 

1333  14 

131  93 

632  04 

432  11 

132  37 
1234  26 
1333  23 

631  22 

631  22 
930  34 

732  54 

433  09 

1234  31 

234  10 
123*  17 

2{33  *3 

123*  *1 

132  25 

332  32 

733  26 
1132  26 
1331  55 

132  53 

1132  32 

123*  5* 

1031  *9 

233  14 

233  13 

632  06 
132  27 

734  34 
1333  48 

I1J33  07 

6131  12 

234  04 
233  51 
232  47 

333  07 
732  32 

1331  39 

1333  55 


85  2* 
87  56 

86  *6 
85  2* 

87  5* 

85  *7 

87  16 

86  15 
86  11 

85  24 

86  31 

86  33 
85  46 

88  12 
85  33 

87  16 

87  13 

85  55 

86  00 

88  27 

85  31 

85  54 

87  02 

86  27 

88  15 
86  52 

86  24 

87  18 
87  37 
86  27 

85  37 

86  29 
85  23 

85  41 

86  20 

86  40 

87  09 

87  16 

88  17 

87  00 

86  0* 

85  10 

86  5* 

88  08 

87  59 
86  32 

86  31 

87  4* 

86  14 

85  18 

87  4* 

86  49 

85  58 

86  58 

86  03 

87  00 
87  11 

86  05 
66  11 

87  44 

86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  11 

86  19 

86  57 

87  50 
87  07 

86  12 

87  43 
87  50 


1175 
840 
62* 

*oq 

22ffl 
690' 
525 
290 
270 
830 


*20 
636 
589 
160  80 
*80 
173 
200  29 
3*0  29 
195 
390 

495 
201 
370 
350 
211 
462 


260 
870 
755 
470 
635 
798 
500 
195 
180 
230 

506 
380 
230 
680 
271 
205 
190 
155 
670 
745 

880 
800 
1195 
30* 
615 
147 
145 
555 
177 
405 

680 
286 
750 
580 
169 
152 
460 
26S 
1042 
265 

640 

205 
850 
650 
110 
500 
180 
170 
468 


20 


18 


30 


HAR 


IN  AC 


29 


76 

22 

22 

42 

35 

^4 

9^ 

36 

35 

35 

22 

22 

8S 

▼  3 

20 

63 

6q 

77 

22 

22 

77 

89 

31 

37 

38 

12 

39 

1 1 

U 

39 

22 

29 

*1 

51 

49 

67 

25 

25 

44 

48 

26 

26 

72 

72 

29 

30 

41 

96 

97 

99 

99 

30 

89 

90 

1 

87 

88 

21 

21 

42 

71 

83 

97 

100 

22 

52 

92 

112 

74 

9* 

94 

22 

22 

45 

36 

37 

7 

42, 

3  81 

8^ 

22 

31 

3 

45 

3 

IN  AC 


JUL 


APR 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Asheville,  N.C.  28B01,  or  to  any  National 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVERAGES:  Division  averages   in  the  annual   issue  include   late  reports  and  corrected  data  and  may  Uiller  slit;litly   from  values  published   in  monthly  issues. 
DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  arc:  Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 
wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24 
hours  ending  at  time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder 
located  6-8  inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period    1941-1970.        "DEP"   in  Table  4  refers   to  departures  from  long-term  means  based  on  periods 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLES:  Included  are  all  soil  temperature  stations  with  any  data  published  for  the  calendar  year,  whether  or  not  opened  or  closed  during 
the  year.     See  the  reference  notes  of  the  monthly  issues  for  information  on  individual  stations  as  to  soil   type,  jiround  cover,  and  det;ree  of  slope. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record . 

+    Also  on  earlier  date   (dates)   or  months. 
•     Amount  Included  In  following  measurement. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 
E    Amount  Is  wholly  or  partially  estimated. 

H     One  or  more  days  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Clmatologlcal  Data   for  detailed  daily 
record , 

R     Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts   to  be  published   later  in  Hourly  Precipitation 
Data . ) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  In  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

it    Thermometers  a'-e  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAGOOCHEE     5-CHOCTAWTlATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA  9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12- TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only 
stations  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G       Soi 1   temperatures  publ ished . 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  In  records  may  not  have  been  considered  In  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price   20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering   instructions  below. 


SUBSCRIPTION  PRICE:     $5.10  per  year  for  each  section  including  annual  summary;   $8.00  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30?  annual  sum- 
mary.    There  is  a  minimum  charge  of  $2.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications.     Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA; 
send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,   NC     28801.     Attn;  Publications. 
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